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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 

4 Οκτωβρίου 2005 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 199 

«Κύρωση τιον τροποποιήσειον της Διεθνούς Σύμβασης ”περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην 
θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - δΟΕΑδ) ι 74”, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 5η Δεκεμβρίου 2000 με την απόφαση 
ΜδΟ 99(73) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Μ80) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)». 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 1045/1980 «Περί 
κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως *Ί Ιερί ασφαλείας 
της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ 1974) και περί τινών άλλων 
συναφών διατάξεων” (Α’ 95)», ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 
πέμπτο του Ν. 2208/1994 (Α’ 71). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

4. Την αριθμ. 374/05-04-2005 γνοομοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 

5. Την αριθμ. 228/11-08-2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά 
από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
αποφασίζουμε : 

Αρθρο πρώτο 

1. Στην Διεθνή Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 

1974, (ΠΑΑΖΕΘ - δΟΕΑδ ’74)>>, που κυρώθηκε με τον Ν. 1045/1980 (Α’ 95) και 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 1159/1981 (Α’ 143), το Π.Δ. 541/1984 (Α’ 198), το Π.Δ. 
126/1987 (Α’ 70), το Π.Δ. 441/1989 (Α’ 191), το Π.Δ. 131/1990 (Α’ 52), το Π.Δ. 
474/1991 (Α’ 175), τον Ν. 2013/1992 (Α’ 28), το Π.Δ. 418/1993 (Α’ 177), το Π.Δ. 
419/1993 (Α’ 178), το Π.Δ. 41/1994 (Α’ 31), τον Ν. 2208/1994 (Α’ 71), το Π.Δ. 
323/1994 (Α’ 173), το Π.Δ. 136/1995 (Α’ 84), το Π.Δ. 74/1996 (Α’ 58), το Π.Δ. 
192/1996 (Α’ 157), το Π.Δ. 160/1997 (Α’ 141) και το Π.Δ. 225/1999 (Α’ 189), 
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προστίθενται και κυρώνονται οι τροποποιήσεις της όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 5ηη 
Δεκεμβρίου 2000, με την αριθμ. 99(73) Απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας 
(Μδ(Γ) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

2. Το κείμενο των τροποποιήσεων αυτών της Διεθνούς Συμβάσεως «Περί 
ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, 1974 (ΠΑΑΖΕΘ - 50ΕΑ5 ' 74)», σε 
πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, παρατίθεται ως 
ΜΕΡΟΣ Α’ και ΜΕΡΟΣ Β’ αντίστοιχα, στο παρόν διάταγμα. 

3. Σε περίπτωση υπάρξεως διαφορών, μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου 
των τροποποιήσεων οι οποίες κυρώνονται με το παρόν διάταγμα, κατισχύει το 
Αγγλικό. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα 
ΑΝΝΕΧ 7 


ΚΕ80ΕΙΓΠ0Ν Μ80.99(73) 

(οιίορίειΐ οη 5 ΟεοειηβεΓ 2000) 

ΑϋΟΡΤΙΟΝ ΟΕ ΑΜΕΝΌΜΕΝΤ8 ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΟΝΥΈΝΤΙΟΝ 
ΕΟΚ ΤΗΕ 8ΑΕΕΤΥ ΟΕ ΕΙΕΕ ΑΤ 8ΕΑ, 1974, Α8 ΑΜΕΝΗΕϋ 

ΤΗΕ ΜΑΚΙΤΙΜΕ 8ΑΕΕΤΥ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΚΕΟΑΕΕΙΝΟ Ατίϊείε 28(5) οί ΐΗε Οοηνεηίϊοη οη ΐΐιε Ιηίειτίίΐΐϊοηίΐΐ Μαπίϊιηε 
ΟΓβαηϊζαίϊοη εοηεεπιϊηβ ί5ε ί\ιηεΙΐ οη 8 οΓ ί5ε Οοηιητϊιίεε. 

ΚΕΟΑΕΕΙΝΟ ΡΕΓΚΤΗΕΚ ίΐΓΐϊεΙε VI 11(5) οί ίΐιε Ιηίεηιηίϊοη&Ι Οοηνεηίϊοη ίοτ ίΐιε 
δαίείγ οί Εΐίε αί δεα (80ΕΑ8), 1974, ΗεΓεϊηαίΙεΓ τεΓειτεεί ίο &δ "ίΐιε Οοηνεηίϊοη", 
εοηεεπιϊη§ ΐ5ε ρΓοεεεΙυΐ'εδ ίοΓ ειιηεηεΐϊηΰ ί5ε Αηηεχ ίο ί5ε Οοηνεηίϊοη, οΐΗεΐ' ίΗιιη ΐ5ε 
ρΓονϊδϊοηδ οί εΐΐίΐρΐεΐ' I ίΙιεΓεοί, 

ΗΑνίΝΟ ΟΟΝδΙΟΙΪΚΕΟ. ειΐ ϊΐδ κενεηΐν-ΐΗίιχΙ δεδδϊοη, αηιεηίΐιηεηΐδ ίο ί5ε 
Οοηνεηίϊοη ριοροδειΐ ηηά εΪΓοηΙηίεά ΐη ηεεοπίηηοε ννϊί5 ειιίϊείε νΐΙΙ(5)(ϊ) ί5εΓεοί, 

1. ΑϋΟΡΤδ, ϊη αεεοιχίιιηεε \νϊΐ5 ειΐ'ΐϊείε νΠΙ(5)(ΐν) οί ΐΐιε Οοηνεηίϊοη, αιηεηάηιεηίδ ίο ΐ5ε 
Οοηνεηίϊοη, ΐ5ε ίεχί οί ννΐιίεΐι ϊδ δεί οηΐ ϊη ίΐιε Α ηη εχ ίο ί5ε ριεδεηΐ τεδοίηίϊοη; 

2. ϋΕΤΕΚΜΙΝΕδ, ϊη αοεοιχίειηεε ννϊΐΐι ειπϊείε νΐΙΙ(5)(νϊ)(2)(55) οί ΐΐιε Οοηνεηίϊοη, ΐΗειί 
ί5ε ηηιεηάιηεηίδ δίτειΐ 1 5ε (Ιεειηεεί ίο Ηεινε 5εεη ηοεερίεά οη 1 .ΙειηιιηΐΛ 2002, ηηίεδδ, ρποΓ 
ίο ί5ηΐ άαίε, ηιοΓε ίΠειη οηε ίΐιίιχΐ οί ί5ε Οοηΐιχιείϊηη ΟονεΓηηιεηίδ ίο ΐ5ε Οοηνεηίϊοη ογ 
ΟοηίΓαεΐϊηβ Οονεηιηιεηίδ ΐ5ε εοηι5ϊηεά ιηεΓθ5αηί ίΐεείδ οί ννΙιϊοΗ εοηδίϊΐηίε ηοί Ιεδδ ΐΐι&η 
50% οί ί5ε εΐΌδδ Ιοηηειεε οί ί5ε ννοιΊΟ Α ηιειχΤιηηΙ Πεεί, Ιι&νε ηοΐϊίϊεεί ΐ5εή ο5)εείϊοηδ ίο 
ί5ε ειιηεηεΐιτιεηΐδ; 

3. ΙΝνίΤΕδ Οοηίιχιείίη» Οονεηιηιεηίδ ίο ηοίε ΐΗηΐ, ϊη ηεεοιχίαηεε \νϊί5 αιΐίείε 
νΐΙΙ(5)(νϋ)(2) οί ί5ε Οοηνεηίϊοη, ί5ε ειηιεηάιηεηΐδ δΗειΙΙ εηίεΓ ϊηίο ίοηε οη 1 ,ΐιιΐν 2002 
υροη ΐ5εΪΓ αεεερίαηεε ϊη ειεοοιχΕιπεε ννϊίΐι ραηΐβΓ&ρΙι 2 &5ονε; 

4. ΚΗ0»υΗ8Τ8 ί5ε δ εε ιχ'ΐεΐΓν - Ο ε η ε ηι 1 . ϊη εοηίοπηϊΐν \νϊΐ5 ειιΊίεΙε νΐΙΙ(5)(ν) οί ί5ε 
Οοηνεηίϊοη, ίο ίΓ&ηδίηϊί εοιϊίΠεεΙ εορϊεδ οί ί5ε ρΓεδεηί Γεδοΐυίϊοη ειηεΐ ί5ε ίεχί οί ίΐιε 
ειηιεηΟιηεηίδ εοηί&ϊηεΟ ϊη ί5ε Αηηεχ ίο ;ι11 Οοηίπιείϊη” Οονεηιηιεηίδ ίο ί5ε Οοηνεηίϊοη; 

5. ΕυΚΤΗΕΚ ΚΕΟυΕδΤδ ίΐιε δεοΓείαΓγ-ΟεηεΓ&1 ίο ίΓ&ηδίηϊί εορϊεδ οί ί5ϊδ ιεδοίυίϊοη αηά 
ϊίδ Α ηη εχ ίο Μεηι5εΓδ οί ί5ε ΟΓ^ηηϊζαίϊοη, νν5ϊε5 &Γε ηοί ΟοηΙιχιείίηη ΟονεΓ ηη ιεηίδ ίο ΐ5ε 
Οοηνεηίϊοη. 
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ΑΝΝΕΧ 

ΑΜΕΝΌΜΕΝΤδ ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ €ΟΝΥΕΝ Ι ΙΟΝ ΓΟΚ ΤΗΕ 
8ΑΓΕΤΥ ΟΓ ΕΙΓΕ ΑΤ 8ΕΑ, 1974, Α8 ΑΜΕΝΟΕΟ 

ΟΗΑΡΤΕΚΙΙ-1 

ΕΟΝ8ΤΚΙΧΤΙΟΝ - δΤΚϋΟΤϋΚΕ, 8υΒΟΙΥΙ8ΙΟΝ ΑΝ Ο 8ΤΑΒΙΕΙΤΥ, 
ΜΑΟΗΙΝΕΚΥ ΛΜ) ΙΙΤΧΊΚΚΑΙ. ΙΝ8ΤΑΕΕΑΤΙΟΝ8 


Κε§ιιΐ3ίίοη 3-4 - ΕιηεΓξεηεγ ίοννΐησ «ιτΒηξειηεηίδ οη ϊηηΕεΓδ 


1 Πιε εχίδίίη§ ίεχί οί ί5ε Γε§ηΐ3ίίοη ϊδ Γερίαεεά 5γ ί5ε ίο11ο\νίη§: 

"Κε^ιιΐιιίΐοη 3-4 

ΕιηεΓξβηεγ ίοννϊη” ηιτίΐη^επιεηΐδ οη ΙηηΕβΓδ 


1 ΠηιεΓίιεηογ Ιοννίης αη·3η§ειηεηίδ δΐιαίΐ 5ε ίϊίίεά 3ί 5οί5 εηάδ οη 5θ3π1 ενειγ ΕιηίεΓ 
οί ηοΐ Ιεδδ ύΐ3η 20,000 ίοηηεδ άεηάλνεϊ^Ρί. 

2 Γογ ΐ3ηΙ<εΓδ εοηδίηιείειΐ οη ογ ηίίεΓ 1 .ΙυΙν 2002: 

.1 ίΗε αιταη^αηοηΐδ δΐιηΐΐ, αί 311 ίίτηεδ, 5ε 03ρ351ε οί Γειρϊεΐ άερίονιηεηΐ ίη ί5ε 
35δεηεε οί ηΐ3ΐη ρο\νεΓ οη ί5ε δ5ίρ ίο 5ε ίο\νο(] 3ηά εαδγ εοηηεείϊοη ίο ί5ε 
ίο\νίη§ δ5ϊρ. Αί 1ε3δί οηε οί ί5ε εηιεΓ§εηεγ ίο\νίη§ 3ΐτ3η§εηιεηΐδ δΙιαΙΙ 5ε 
ρΓε-πβ^εΟ ΓεαΟγ ίοΓ ηιρκΐ ΟερΙογηιεπΐ; αηΟ 

.2 εηιοΓ^εηεγ ίο\νίη§ αιταηβειηεηίδ 3ί 5οί5 εηΟδ δΗηΙΙ 5ε οί 3<:1εςιΐ3ίε δίτεη§ί5 
ί3ΐαη§ ίηίο Βοεοηηί ΐ5ε δϊζε ηηΟ ΟεπίΚνεί^Ηΐ οί ΐ5ε δ5ίρ, αηά ί5ε εχρεείεά 
ίοΓοεδ εΐιιηη^ 5ηά ννεηίίιοΓ εοηάίίϊοηδ. Τ5ε Οεδίγη ίΐηΟ εοηδΐτηείϊοη 3ηά 
ρΓοίοίγρε ίεδίϊη§ οί ειηεΐ'^εηεγ ίο\νίη§ 3ΓΓ3η§εηιεηίδ δ53ΐ1 5ε ηρρΓονεά 5γ 
ί5ε Αώηίηϊδίτηΐίοη, 53δεά οη ί5ε Ουίάεϋηεδ άενείορεά 5γ ίΐιε 

θΓ§3ηίζ35οη. 

3 Ρογ ΐΗπίεΐ'δ οοηδίτηοίεά 5είθΓε 1 Μγ 2002, ί5ε άεδί§η 3ΐχ] εοηδίπιείίοη οί 
εηιεΓ^εηογ ίο\νίη§ ίΐπ'ίΐηηεηιεηίδ δ5α11 5ε ηρρτονεά 5γ ί5ε Λώηίηίδίΐ'ίΐίίοη, ΟίΐδεΟ 
οη ίΙιε ΟηΜεϋηεδ άενείορεά 5γ ίΗε θΓ§3ηίζ3ίϊοη.* 


Κ,οίοΓ Ιο ίΙιο ΟπίάοΗηοδ οη οιηοΓ§οηογ ίο\νίη§ 3ΐταη§οηιοηί8 Ρογ ΐ3η1τοΓ8 3(1ορΐο<16γ ίΐιο Μβπίίηιο 
δ3ίβΙγ ΟοηιππΠθβ ί>γ Γβδοΐιιΐίοη ΜδΕ.35(63), 38 πΐ3γ ί>ε 3ηιεη(1ε(1." 
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2 ΤΗε Ρο1Ιο\νίη§ ηε\ν Γ€§ιύαΐίοιι 3-5 ίδ ίηδδΓίεά 3ήεΓ εχϊδΐίη§ Γε§ιύαίίοη 3-4: 

"Κε§ιιΐ3ίίοη 3-5 

Νενν ίηδίαΐΐαΐίοη οί ηΐ3ΐεπ3ΐδ εοηίοΐηΐηξ 3δ5εδίοδ 

1 ΤΗίδ Γ6§αΜοη δΐιαίΐ 3ρρ1γ ΐο ηιαΐεπαΐδ ηδεά Ρογ ύιε δΐηιεΐατε, ηηιείηηοιγ, 
οΐεεΐπεειΐ ίηδΐαΙΡιΐίοηδ &ηά εςιιίρηιεηΐ οονοηχΐ 6ν ΐΐιε ρΓεδεηί Ο'οηνοηΐίοη. 

2 Γογ 3 11 δΐιϊρδ, ηε\ν ίηδΡιΙΡιΐίοη οί' ηΐ3ΐειΐ3ΐδ ννΐιίοΐι εοη&ίη 3δβεδΐοδ δ1ΐ3ΐ1 5ε 
ρΓθΜ5ϊΐεά εχεερί Ρογ: 

. 1 ν3ηεδ υ§εά ίη Γθΐ3Γγ ν3ηε εοηιρΓεδδΟΓδ 3ηά τοί3Γγ ν3ηε ληειιιυη ρυηιρδ; 

.2 \\'3ΐεΡί^Ηΐ ]οίηίδ 3ηι1 1ϊηίη§δ ιικαΙ Ρογ ίΙιε είτειιΜίοη οΡ ΙΙιικΙδ \νΗεη, 3ΐ Ιιί^Η 

ΐεηιρεΓ3ΐαΓε (ίη εχεεδδ οΡ 350°(3) ογ ρΓεδδυΓε (ίη εχεεδδ οΡ 7 χ ΙΟ 6 Ρ3), 
ϊΗογο ίδ 3 πδΙ< οΡ ίίτε, εοΓτοδίοη ογ ΐοχίείΐγ; αηιΐ 

.3 δυρρίε 3ηά ΡΙεχίβΙε ΐΗειτηαΙ ίηδίιΡιΐίοη 3δδεηι51ίεδ ιΐδεεί Ρογ ΐεηιρεΓ3ίιΐΓεδ 
35ονε 1000°Γ.” 

Κε«ιιΐ3ΐΐοη 43 - Επιει·«εηεγ δοιιιχε οί εΐεείηε»! ρο\νει*ΐη ε3Γ«ο δΐιΐρδ 


3 Ιη ρ3Γ3§Γ3ρ5 2.2.5, ΐΙιε ννοιχΐ “ηγκΓ’ ίδ (ΙεΙεΙεΟ. 

4 Ιη ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρ 1 ι 2 . 2 . 6 , ΐΐιε \νοπ) “ηιοΐοΓδ.” ίδ ΓορΡιεεεΙ βγ ίΙιε ννοηΐδ “ιηοίοΓδ; 3 ηά”. 

5 Ιη ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρ 1 ι 2 . 2 , ίΙιε Ρο 11 ο\νίη§ ηε\ν δη 6 ρ 3 Τ 3 §Γ 3 ρ 5 .7 ίδ 3 (Ι(ίε(Ι 3 ήεΓ εχίδίίη§ δη 6 ρ 3 Γ 3 §τ 3 ρ 5 . 6 : 
“.7 ίη 311 03 Γ§ο ρηηιρ-ΓΟΟΓηδ οΡ ί 3 η 1 <:εΓδ εοηδίτηεΐεά οη ογ ίΐίίεΐ' 1 Μγ 2002 ". 


(7ΗΑΡΤΕΚΙΙ-2 

<20Ν8ΤΚυ<:ΤΙ0Ν - ΕΙΚΕ ΡΚΟΤΕΕΤΙΟΝ, ΕΙΚΕ Ι)Ε ΓΕ€ ΓΙΟΝ ΑΝΟ 
ΕΙΚΕ ΕΧΊΊΝίΓΊΊΟΝ 


6 


ΤΗε εχίδίίη§ ΐεχΐ οΡ εΙηιρΙεΓ II-2 ίδ ΓερΡιεεΟ 6γ ίΙιε Ρο11ο\νίη§: 
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“ΡΑΚΤΑ - (.ΡΜΚΛΡ 
Κβ§ιιΜΙΐοη 1 
Αρρίίοαίίοη 


1 Αρρίΐοϋίΐοη 

1.1 ΙΜεδδ εχρκδδΐγ ρΓονκΙεεΙ οίΡεπνίδε, ίΐιίδ εΐιαρΐετ δΜιΙΙ αρρίγ ίο δΜρδ εοηδΐπιείεεί 
οη ογ ίΐίΐεΐ' 1 Μγ 2002. 

1.2 Ρογ ίΐιε ριπροδε οί ίΜδ εΜιρίεΐ': 

. 1 ίΐιε εχρΓεδδίοη .ν/?//λν αοηχίηιαβά ιηείΐηδ δΜρδ ίΐιε Ιεεείδ οί \νΜε1ι 3 γο Μά ετ 
ννΜεΗ Άΐ& άϊ ά δίιηίΙϋΓ δί3§ε οί εοηδίηιείίοη; 

.2 ίΐιε εχρΓεδδίοη αΙΙ 8Ηψ8 ηιε3ηδ δΜρδ, ίττεδρεείίνε οί ίγρε, εοηδίταείεά 
Οείοΐ'ε, οη ογ αίΐετ 1 Μγ 2002; 3ηά 

.3 α 03Γ§ο δΐιίρ, λνΙιεηενεΓ ΜιίΙί, ννΗϊείι ϊδ εοηνεΠειΙ ίο 3 ρ3δδεη§εΓ δΐιίρ δ1ΐ3ΐ1 
5ε ίτεηίεά 3δ 3 ρ3δδεη§εΓ δΜρ εοηδίηιείείΐ οη Με Μιΐε οη χνΐιϊεΐι δΐιείι 3 
εοηνεΓδίοη εοηιιηεηεεδ. 

1.3 Ρογ ΐΡιε ρητροδε οί ΐΐιίδ ε1ΐ3ρίεΓ, ΐΡιε εχρΓεδδίοη α 8\ηύΙατ 8ία§β ο/ αοη8ίηιαίίοη 
ηιεηηδ ίΐιε δί3§ε 3ί \νΜε1ι: 

. 1 εοηδίηιείίοη ίάεηίί&Με \νίΐΗ 3 δρεοίϋο δΜρ 5ε§ίηδ; 3ηά 

.2 3δδεη±>1γ οί ίΜιί δΜρ Μίδ εοΓητηεηεεά εοιηριϊδίηε 3 ί 1ε3δί 50 ίοηηεδ ογ οηε 
ρεΓ εεηί οί Με εδΐίηΐ 3 ΐεά ηΐ3δδ οί 3.11 δίτηείιΐΓ3ΐ ηΐ 3 ίεή 3 ΐ, \νΜε5ενεΓ ίδ Ιεδδ. 

2 ΛρρΙΐεββΙε ΓεςυΪΓΟίηεηίδ Ιο εχϊδίίη" χΐιίρδ 

2.1 υηίεδδ εχρΓεδδΙγ ρΓονΜεΟ οίΡεηνίδε, ίοΓ δΜρδ εοηδίηιοίεΟ ΡείοΓε 1 Μίγ 2002 ίΐιε 

ΑώηίηίδΜίίοη δ1ΐ3ΐ1 εηδίιτε Ιΐΐ3ί ίΗε Γεςυίΐ'εηιεηίδ \νΜε5 3Γε 3ρρΙίε3θΙε ηηιΙεΓ ε1ΐ3ρίεΓ II-2 
οί ίΗε Ιηίεπΐ3ίίοη3ΐ Ροηνεηίίοη ίοΓ ίΗε δηίείγ οί Είίε 3ί δε3, 1974, 3δ 3ΐηεηί1εε1 5γ 
Γεδοίηίίοηδ Μδ€.1(ΧΕν), Μδ(7.6(48), Μδ(7.13(57), Μδ<7.22(59), Μδ(2.24(60), 

Μδ€.27(61), ΜδΟ.31(63) 3η0 Μδ(2.57(67), 3Γε εοηιρΙίεΟ \νίί1ι. 

2.2 δΜρδ εοηδίηιείεά Ηείοΐ'ε 1 Μγ 2002 δΐιηΐΐ 3ΐδο εοιηρίγ ννίΐΗ: 

.1 ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΡδ 3 , 6.5 3 ηά 6.7 3 δ 3 ρρΓορπ 3 ίε; 

.2 τε§ηΐ3ίίοηδ 13.3.4.2 ίο 13.3.4.5, 13.4.3 3ΐιι1 Ρ3Γί Ε, εχεερί Γο^ιιΡιίίοηδ 
16.3.2.2 3 ηά 16.3.2.3 ΐΗεΐ'εοί, 3δ 3 ρρΓορπ 3 ίε, ηοΐ Ριΐεΐ' ΐΗαη ίΐιε ά 3 ίε οί ίΗε 
ίίΓδί δυτνεγ 3ίίεΓ 1 .ΙιίΙγ 2002; 

.3 Γε§ιύ3ίίοηδ 10 . 4 . 1.3 αιχΐ 10 . 6.4 ίοΓ ηενν ίηδί3ΐΐ3ίίοηδ οηΐγ; 3π0 

.4 τε§υΐ3ίίοη 10 . 5.6 ηοί ΡιίεΓ ί1ΐ3η 1 ΟείοβεΓ 2005 ίοΓ ρ3δδεη§εΓ δΜρδ οί 

2,000 §τοδδ ίοηη3βο 3Π(1 3θονε. 
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3 ΚερηΐΓδ, 3ΐίεΓ3ίϊοηΝ, ιτιοίΙΐίΙοϋίΐοπΝ αηά ουίίΐΙίϊη« 

3.1 Α11 δΠίρδ ννΠίεΙι ιιηάεΓ^ο Γερ3ίτδ, ηΐίεηιίίοπδ, ιηοείίίϊεαίίοηδ ίΐηιΐ οιιΐίϊίίίηι; τεΜετΙ 
ΙΙιεΓεΐο δΜΠ εοηίίηιιε ίο εοηιρίγ ννίΐΐι ;:ιΙ 1θ3δί ΐΐιε Γεςιπτειηεηΐδ ρτενίοιίδΐγ ηρρίίειώΐε ΐο 
Ηιεδε δΠίρδ. διιεΗ δΐιίρδ, ίί εοηδΐηιεΐεά Ηείοτε 1 .ΙιίΙγ 2002, δΜΠ, 3δ 3 ηιΐε, εοηιρίγ ινίίΠ 
Πιε ΓεςιιίΓειηεηίδ ίοτ δΠίρδ εοηδίηιείεΠ οη ογ 3ίΙεΓ ΐΜΐ ά3ίε ίο 3ί 1ε3δί ίΠε δ3ΐηε εχΐεηί 3δ 
ίΐιεγ ιΐίιΐ Ηείοτε ηιΐ(1εΓ§οίη§ διιείι τεραίτδ, αΙίεΜίοηδ, ιηοΟίίίοαίίοηδ ογ οιιίβίίϊη§. 

3.2 Κερ3ίτδ, 3ΐίεΓ3ίϊοηδ αηά ητοάίίϊεαΠοηδ ννΠίεΙι δΐιΗδί3ηίΜ1γ 3ΐίεΓ Πιε άϊτηεηδίοηδ οί 

3 δΠϊρ ογ Πιε ρ3δδεη§εΓ αεεοιπΓηοάηίίοη δρ3οεδ, ογ δηΗδΐαηίΜΙγ ίηεΓε3δε 3 δΐιίρ'δ δεΓνίεε 
Ιίίε 3ΐκ1 οιιίΠΠίη§ ιεΜεΟ ΐΠειείο δΠ3ΐ1 ηιεεί Πιε ΓεςιιίΓειηεηίδ ίοτ δΠίρδ εοηδΗοεΐεΟ οη ογ 
3ΠεΓ 1 Μγ 2002 ίη δο ίιΐΓ 3δ Πιε ΑώηίηίδίΓίΐίίοη άεεηΐδ Γοιίδοηίώΐε 3ηά ρΓίΐεΐίοίώΙε. 

4 Εχειηρίϊοηδ 

4.1 ΤΙιε ΑώηίηίδΐΓαίίοη ηΐ3γ, ίί' ϊί εοηδίάεΓδ Πΐ3ί Πιε δΙιεΙίετεΠ ηηίατε 3ηΠ οοηΗϊΐίοηδ οί 
ίΠε νογ3§ε 3Γε δυείι 3δ ίο τεηάεΓ Πιε 3ρρ1ϊε3Ποη οί 3ηγ δρεείϋε ΓεςιιίΓειηεηίδ οί Πιίδ 
εΙιαρίεΓ ηπτοΗδοπαΟΙε ογ ιιηηεεεδδ3Γγ, εχειηρί* ίτοηι Πιοδε ΓεςιιίΓειηεηίδ ίηΗϊνκΙιΜ δΠίρδ 
ογ εΐ3δδεδ οί δΠίρδ εηΠΗεά ίο Ηγ ίΠε Πη§ οί ϊίδ δΜ:ε, ρτονίάεά ΗΜ διιείι δΠίρδ, ινΠίεΠ, ϊη 
Πιε εοηΓδε οί Πιείτ νογ3§ε, 0ο ηοί δ3ΐ1 αί 0ίδΐ3ηεεδ οί ηιοΓε Ηιαη 20 ιηίΐεδ ίτοηι Πιε ηεατεδί 
Ιηηιΐ. 

4.2 Ιη Πιε 03δε οί ρ3δδεη§ετ δΠίρδ λνΠίεΗ 3Γε ειηρ1ογε<1 ίη δρεεΜ ίτ3<1εδ ίοτ ίΠε 
03ττί3§ε οί ΐ3Γ§ε ηιιιηΠετδ οί δρεεΜ ΟηΟε ρ3δδεη§ετδ, δυεΠ 3δ Πιε ρ%πιη ίτ3(1ε, Πιε 
Αιΐιηίηίδΐηιίίοη, ίί δΐιΐϊδίΐεεί ΗΜ ίί ίδ ίιηρηιείίείώΙε ίο εηίοτεε εοιηρΗηηεε \νίΠι Πιε 
ΓεςιιίΓειηεηίδ οί ίΠίδ εΗαρίετ, ιηαν εχειηρί δυεΠ δΠίρδ ίτοηι Πιοδε ΓεςιιίΓειηεηίδ, ρτονίάεΠ 
Πΐ3ί Πιεγ εοηιρίγ ίϊιΐΐγ \νίίΠ Πιε ρτονίδίοηδ οί: 

.1 Πιε ηιΙεδ ηηηεχειΐ ίο ίΠε δρεεΜ Τίηιΐε Ραδδεη§εΓ δΠίρδ Α§τεειηεηί, 1971; 
3ηά 

.2 Πιε ηύεδ 3ηηεχε(1 ίο Πιε Ρτοίοεοί οη δρειεε ΚεςιιΪΓειηεηίδ ίοτ δρεεΜ ΤτηΟε 
Ραδδεη§ετ δΠίρδ, 1973. 

5 ΑρρΙΐεαΠΙε Γεςιιηεηιεηίδ Ηερεηάίη^ οη δΠίρ ίνρε 

ΙίιΠεδδ εχρτεδδΐγ ρτονίΠεΠ οίΠεηνίδε: 

.1 ΓεςιιίΓειηεηίδ ηοί Γείετηη§ ίο 3 δρεείΠε δΠίρ ίγρε δΠ3ΐ1 3ρρ1γ ίο δΠίρδ οί 3.11 
ίγρεδ; 3ΐΐ(1 

.2 ΓεςιιίΓειηεηίδ τείειτίη^ ίο "ΙίΐηΠεί'δ" δΠ3ΐ1 3ρρ1γ ίο Ι3η1<εΐ'δ δηΠ)εεί ίο ίΠε 
Γεςυίτοιηεηίδ δρεείΠεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρΠ 6 Πείοχν. 

6 Αρρίίεηίΐοη οί ΓεςιιΪΓεηιεηίδ ϊογ ΙαηΠεΓδ 

6.1 Κεςυίτειηεηίδ ίοτ ΙιιηΠεΓδ ίη ίΠίδ εΠηρίετ δΠαΙΙ ιιρρίγ ΐο ΐηηΠεΓδ 03ΐτγίη§ εηκΙε οίΐ 
ογ ρείτοίειιηι ρπχΐυείδ Ηανίηβ 3 Π3δΠροίηί ηοί εχοεεΠίη§ 60°€ (εΐοδεεί ευρ ίεδί), αδ 


* Κείετ Ιο ροιΐ δΐ3ΐε εοηειιιτεηεε ννίΐΐι δΟΡΑδ εχεπιρίίοηδ (Μδ(Α(ΑΓθ.606). 
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άεΐεηηϊηεά 6γ αη 3ρρΓονεά β3δ6ροίηί 3ρρ3Γ3ΐιΐδ, 3ηά 3 Κείά νηροιιτ ρΓεδδυΓε ννίιίεΐι ίδ 
6ε1ο\ν ίΐιε 3ύηοδρ6εηε ρΓεδδηΓε ογ οιΗογ Ιίςιιίά ρηχίαείδ 1ΐ3νίη§ 3 δίτηίΐ3Γ ίηε 63Ζ3τά. 

6.2 \νΐιεΓε Ιίςιπά 03Γ§οεδ οΐΐιετ ίβ3η ίΐιοδε Γείειτεά ίο ϊη ρ3Γ3£Τ3ρβ 6.1 ογ Ιίςιιείιεά 
§3δεδ \ν6ίε6 ίηίΓοάηεε 3ύάίΐίοη3ΐ βρε 63Ζ3Γάδ 3Γε ίηίεηάεά ίο 6ε ε3πϊε<± ηάάίίίοηηΐ 83ίείγ 
ιηε3δΐΐΓεδ δΗβΙΙ 6ε Γεςιιίτεά, 63νϊη§ άυε Γε§3Γά ίο ίΐιε ρΓονίδίοηδ οί' ί6ε 6ιΐεηΐ3ίϊοη3ΐ ΒιιΙΙ< 
Πιειηίε3ΐ Οοάε, 3δ άείιηεά ίη ιε^ιύηίίοη νΐΙ/8.1, ί6ε Βυ1Ι< Πιει ηϊ εηΐ (3οάε, ί6ε 
Ιηίεπΐ3ίίοιΐ3ΐ θ3δ (ίπτίεΓ (’οάε, 3δ άείιηεά ϊη Γε§υΐ3ίίοη VII/11.1, 3Π(1 ί6ε θ3δ (Απίογ 
(3οάε, 3§ 3ρρΓορπ3ίε. 

6.2.1 Α Ιίςιιίά ε3Γ§ο \νίίΗ 3 ίΐ3δ6ροίηί οί" Ιεδδ ύιηη 60°Ο ίοΓ \νΗίε6 3 Γε§ηΐ3Γ ίοηιη ίΪΓε- 

%6ίίη§ δγδίεηι εοηιρ1γήι§ ννίίΐι ΐΗε Ρίτε δβίείγ 8γδίεηΐδ Οοάε ίδ ηοί είϊεείίνε, ίδ 
εοηδίάεΓεά ίο 6ε 3 03Γ§ο ίηίΓοάηείηβ 3άάίίίοη3ΐ ΐίτε β3Ζ3Γάδ ίη ί6ίδ εοηίεχί. ΤΙιε 

ίοΠο\νίη§ 3άάίΐίοη3ΐ ιηειίδυι-εδ 3Γε Γεςιπτεά: 

. 1 ί6ε ί'οίΐιη δ63ΐ16ε οί 3ΐεο6ο1 Γεδίδίηηΐ ίγρε; 

.2 ί6ε ίγρε οί ίθ3ΐη εοηεεηύηίεδ ίοΓ ιίδε ίη ε6εηιίε3ΐ ί3η1<:εΓδ δβηύ 6ε ίο ί6ε 
δ3ΐίδί3είίοη οί ί6ε Αεί ηη ί η ί δΐΓ3ΐί ο η ί3ΐαη§ ίηίο 3εεοηηί ύιε §ιιίάεΙίηεδ 

άενείορεά 6γ ύιε θΓ§3ηϊζ3ύοη;* 3Π(1 

.3 ίΐιε 03ρ3είίγ 3ηά 3ρρ1ίε3ίίοη ηιίοδ οί ύιε ίθ3ηι εχίίη§ηίδ6ίη§ δγδίεηι δ63ΐ1 
εοηιρίγ \νίύι ε1ΐ3ρίεΓ 11 οί ύιε Ιηίειη3ίίοη3ΐ ΒοΙΙ< Οιειηίθ3ΐ Οοάε, εχεερί 
Ιΐΐ3ί 1ο\νεΐ' 3ρρ1ίε3ίίοη Γ3ίεδ Γηηγ 6ε ηεεερίεά 63δεά οη ρεΐ'ίοπη3ηεε ίεδίδ. 
Ρογ ΐ3η1<εΐ’δ ίιΐΐοά \νίίΗ ίηετί §3δ δγδίεηΐδ, 3 ςιΐ3ηίίΐγ οί ίθ3ΐη εοηεεηΐτηίε 
δυίίιείεηί Ρογ 20 ιηίη οί ίθ3ΐη §εηεΓ3ύοη ιη3γ 6ε ηεεερίεά.** 

6.2.2 Ρογ ύιε ρυφΟδε οί ύτίδ Γε§ιύ3ίίοη, 3 Ιίςυίά 03Γ§ο ννίίΗ 3 ν3ρουΓ ρΓεδδητε §τε3ίεΓ 

ί63η 1.013 63Γ 36δο1ηίε 3ΐ 37.8°6' ίδ εοηδίύεΓεά ίο 6ε 3 ε3Γ§ο ίηΐΓοάιιοίη” 3(1ί1ίίίοη3ΐ ϋτε 

1ΐ3Ζ3ΐτΐ8. 86ίρδ ε3ττγίη§ δηε6 δΐι6δΐ3ηοεδ δ63ύ εοηιρίγ \νίί6 ρ3Γ3§Γ3ρβ 15.14 οί ίύε 
Ιηίεηΐ3ίίοη3ΐ ΒιιΙΡ Ούειηίεηΐ Οοάε. \νΐιεη δΗίρδ ορεΓ3ίε ίη Γεδίτίείεύ 3τε3δ 3ηύ 3ί 
Γεδίτίείεύ ίήηεδ, ύιε Αώηίηίδύηύοη εοηεεηιεά ιη3γ 3§τεε ίο \ν3ΐνε ί6ε Γεςιιίτειπεπίδ ίοΓ 
Γείη§εΓ3ύοη δγδίεηΐδ ίη 3οεοΐ'<ΐ3ηοε \νίί1ι ρ3Γ3§Γ3ρβ 15.14.3 οί ύιε ύιίεηιηύοηηΐ ΒιιΙΡ 
ΟΉειηίεβΙ (,’οάε. 

6.3 Ρίςιιίά 03Γ§οεδ \νίί6 α 1ΐ3δ6ροίηί εχεεεύίηε 60°Ρ' οΐύεΓ ύΐ3η ού ρΓούιιείδ ογ Ιίςιιίά 
ε3Γ§οεδ δη6)εεί ίο ύιε Γεςιιίτειηεηίδ οί ί6ε Ιηίεηΐ3ύοη3ΐ Βιι11< Ρ'1ιειηίε3ΐ Οοάε 3Γε 
εοηδίύεΓεά ίο εοηδύύιίε 3 1ο\ν ύτε ΐ'ίδΐε, ηοί Γεςιιίπηο ί6ε ρΓοίεεύοη οί 3 βχεά ίθ3ηι 
εχίίη§ϋί8ΐτίη§ δγδίεηι. 

6.4 Τ3ηΙ<εΓ8 03ΐτγίη§ ρείτοίευηι ρΓοάηείδ ννίίΐι 3 ίΐ3δ1ιροίηί εχεεεάίη§ 60°€ (οΐοδεά 
ειιρ ίεδί), 3δ άείεηηίηεά 6γ 3η 3ρρΓονεά 1ΐ3δ6ροίηί 3ρρ3Γ3ΐιΐδ, δ63ΐ1 εοηιρίγ \νίί6 ί6ε 
ΓεςιπΓεηιεηίδ ρΓονίάεά ίη Γε§ηΐ3ίίοηδ 10.2.1.4.4. 3ηά 10.10.2.3 3ηά ί6ε Γεςυίτεηιεηίδ ίοΓ 
ε3Γ§ο δ6ίρδ οίΗεΓ ύΐ3η ί3η1<εΓδ, εχεερί ύιηί, ίη Ηεη οί ύιε βχεά ϋτε εχύη§ηίδ6ίη§ δγδίεηι 
Γεςηίτεά ίη τε^ηΜύοη 10.7, ύιεγ δ63ΐ1 6ε βύεά \νίύι 3 βχεά άεεί ίθ3ηι δγδίεηι \ν6ίε6 δ63ΐ1 
εοηιρίγ ννίίΗ ί6ε ρΓονίδίοηδ οί ύιε Ρίτε δηίείγ δγδίειηδ Ρ'οάε. 


* ΚείεΓ Ιο ίΐιε Οιιίάεΐίηβδ Γογ ρειΤοΓηι&ηεε 3ηά ίεδίίη^ εΐ'ίΙεΓίΗ απά δΐιΐ'νεγδ οί εχραηδίοη ίοαιη εοηεεηΐΐ'3ΐε5 
ίοΓ βτε-εχίίησιιίδΐιίησ 8γδ(εηι§ ίοΓ εΡειηίεδΙ ί3ηΡεΓ8 (Μ8Ρ/ΡίΓε.799). 

** ΚείεΓ Ιο ΐΡε ΙηίοπηβΙίοη οη ίΐ38Ρροίηί 3η(1 Γεεοηιιηεηάείΐ βΓε-Γι§;Ρΐ:ίη§ ιηεάίβ Γογ εΡεηιίεηΙδ ΐο \νΡίεΡ 
ηείίΗοΓΐΙιε ΙΒ€ πογ ΒΟΗ Οοάεδ αρρίγ (Μ80/0ίΓε.553). 
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6.5 (ΙοιτιΗίηειίίοη 03πΐ6Γ8 εοηδίηιείειΐ ΗεΓοτε, οη ογ ειΓίει - 1 .Ιιιΐγ 2002 δΜΠ ηοί εειπ'γ 
03Γ§οεδ οΰιεΓ ίίχιη οίΐ ιιηίεδδ αΐΐ 03Γ§ο δραεεδ 3τε ειηρίγ οΓ οίΐ αιχΙ §3δ-β·εεά ογ ιιηίεδδ ΐΐιε 
3π·3η§ειηεηίδ ρτονίάεά ϊη ε3θβ 03δε Ιχινε 6εεη 6ε ειρρεονεΟ 6ν ίΗε ΑβΓηίηίδΐτηΐίοη Ιειίείη^ 
ίηίο 3εεουηί ίΗε βϋίΟεΙίηεδ (Ιενείορειΐ 6γ ίΗε θΓ£3ηίζ3ίίοη. * 

6.6 (Γ'ΗεηιίεαΙ ηιηΗειχ αηά §38 03ΐτίεΓ8 δ1ΐ3ΐ1 εοηιρίγ ννίίΗ ί6ε ΓοςιιίΓοηιοηΐδ Γογ ΐ3ηΙ<0Γδ, 
εχεερί \νΗετε 3ΐίεπΐ36νε 3ΐχ1 δπρρΙειηεηΐΕΓγ 3ΓΓ3η§επιεηίδ 3Γε ρΐΌνίιΙειΙ ίο ίΐιε δαίίδΓαείϊοη 
οΓ ίΗε ΑάτηίηίδίΓ3ίίοη, 63νίη§ (Ιυε Γε§3Γ<1 ίο ίΐιε ρΓονίδίοηδ οΓ ίΗε Ιηίεπΐ3ίίοη3ΐ Βιι1Ι< 
ΟιεηιίεαΙ Γχχίε 3η<1 ίΐιε Ιηίεπΐ3ίίοη3ΐ Οαδ Οβιτΐετ (χχίε, 38 3ρρΓορΓΪ3ίε. 

6.7 ΤΗε Γεςυίΐ'ειηεηΙδ οΓ Γε§ηΐ3ίίοηδ 4.5.10.1.1 3ηά 4.5.10.1.4, 3ΐκ1 3 δγδίεηι Γογ 
εοηΐίηιιοιίδ ηιοηίίοηη§ οΓ ίΗε εοηεεηΐΓ3ίίοη οΓ ΗγεΙί'οεειιΉοη §3δεδ δΗειΙΙ 6ε ίΐΐίεοί οη 3.11 
ίαηΗεΐ'δ εοηδίηιείεά 6εΓθΓε 1 .ΙιιΙγ 2002 6/ ί6ε ιΗιΐε οΓ ί6ε βτδί δεΗειΙιιΙειΙ ι1ΐ'ν-ιΙοε1<ίη§ 3βετ 
1 Μγ2002, 6ιιί ηοί ΙαίεΓ ί63η 1 Ιυΐγ 2005. §3ΐηρ1ίη§ ροϊηίδ ογ άείεείοΓ βεαάδ δ63ΐ1 6ε 
Ιοεπΐειΐ ίη δίπίεώΐε ροδίίίοηδ ίη οιχίετ ί63ί ροίεηίίειΙΙγ ά3η§εΓουδ Ιε3ΐ<3§εδ 3τε τε3(1ί1γ 
ιΐείεεΐειί. ΝΥ6εη ΐ6ε 6γθΓοε3Γ6οη §3δ εοηεεηίΓ3ίίοη τε3ε6εδ 3 ρΓε-δεί Ιενεί \ν6ίε6 δ63ΐ1 ηοί 
6ε 6ί§6εΓ Ιΐΐ3η 10% οΓ ίΗε Ιοχνετ ίΐ3ΐηηΐ361ε Ιίιηίΐ, α εοηίίηυοηδ ΗίχΙίΗΙε 3ΐχ1 νίδηαΐ 3ΐ3τηι 
δί§η3ΐ δ63ΐ1 6ε 3ΐιΙοηΐ3ΐίε3ΐ1ν είΓεείεά ίη ί6ε ρηηιρ-ΓΟΟΓη αηά 03Γ§ο εοηίτοί τοοηι ίο 3ΐεΠ 
ρεΓδοηηεΙ ίο ί6ε ροίεηίώΐ Ιχιζειιχί. Ηοννενετ, εχίδβη§ ηκ>ηίίοηη§ δγδίεηΐδ 3ΐΓε3(1γ Ιΐΐίεοί 
6ανϊη§ α ρΓε-δεί Ιενεί ηοί βΓεαίεΓ ί1ΐ3η 30% οΓίΐιε 1ο\νεΓ Η3ΐηηΐ3Η1ε Ιίηχίί ιηχγ 6ε αεεερίεά. 

Κε§Ηΐ3ίίοη 2 

Είτε δαΓείν οΗΐεείΐνοδ αηά Γιιηοίίοηαΐ πχ|ΐπι*ειτκ:ηΐ8 

1 ΡίΓε δ^Γείν ο6]εοίΐνεδ 

1.1 Τ6ε βτε 83Γείγ ο6]εείίνεδ οΓ ί6ίδ ε1ΐ3ρίεΓ 3Γε ίο: 

. 1 ρΓενεηί ίΗε οεεηττεηεε οΓ ίϊτε 3ΐχ1 εχρίοδϊοη; 

.2 τεάηεε ί6ε ΗδΙ< ίο ΙίΓε 03ηδεά 6γ Γϊιό; 

.3 Γεείιιεε ΐΐιε πδίχ οΓ (Ι3ΐη3§ε 03υδε(1 6γ Γηε ίο ί6ε δΐιίρ, ίίδ ε3Γ§ο αιχΐ ίΐιε 
εηνίτοηπιεηί; 

.4 εοηί3ΐη, εοηίτοί ειηεΐ δηρρτεδδ βτε 3ηά εχρίοδϊοη ίη ύιε εοηιρ3Γΐηιεηί οΓ 
οπ§ίη; 31x1 

.5 ρτονίάε 3ί1εςυ3ίε 3Π(1 Γε3(ϋ1γ 3εεεδδί61ε ηιε3ηδ οΓ εδ03ρε Γογ ρ3δδεη§ετδ 
3ηά 0Γ0\ν. 

2 Γηηείΐοη3ΐ ΓεςιιΐπίΐηεηΙδ 

2.1 ΐη οπίετ ίο 3θ1ιίενε ί6ε βτε 83Γείγ ο6]εείίνεδ δεί οηί ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 1 χΗονε, ί6ε 
Γο11ο\νίη§ ΠιηεΙίοη3ΐ Γεςυίτειηεηΐδ 3τε ειπΗοεΙίει! ίη 16ε Γε§υΐ3ΐίοηδ οΓ ί6ίδ εΗειρίετ 3δ 
3ρρτορπ3ίε: 


ΚείεΓ Ιο ΙΗε Ουίάεΐίηεδ ίοΐ' ίηειΐ §35 δγδίεπίδ (Μ8€/ΟίΓθ.353), 35 βιηεικίβά Ηγ ΜδΟ/Οίΐ'ε.387. 
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. 1 Μνίδίοη οι"Με δΜρ ίηίο πΜη νειίίεηΐ ίΐηιΐ Ηοηζοηΐαΐ ζοηεδ Βγ Μεητιηΐ 3ΐκ1 
δίηιοίιΐΓ3ΐ ΒουηιΜηεδ; 

.2 δερηηίίοη οΓ 3οεοηιηιθ(ΐ3ΐίοη δρηεεδ ίτοιη Με ΓεηιαίηοΙεΓ οΓ Με δΜρ Βγ 
ΜετηηιΙ ηικΙ δίπιοίωηΐ Βοιιηώιιίεδ; 

.3 Γεδίπεΐεά ηδε οΓ εοηΜιΐδίΜΙε ηΐ3ΐεπ3ΐδ; 

.4 εΐεΐεείίοη οί 3ηγ Με ίη Με ζοηε οί οπ§ίη; 

.5 εοηίαίηηιεηί αηά εχΐίηείίοη οί 3ηγ ίίΓε ίη Με δρηεε οί οη§ίη; 

.6 ρΓοίεείίοη οίηιεαηδ οί εδεαρε 3ηε1 3οεεδδ ίοΓ Μ'ε-ίΜίιΐίηε; 

.7 ΐ'είκΐγ ίΐνίΐίΙπΒίΙίΐν οί ίίΓε-εχίίη§υίδΗίη§ αρρΜιηεεδ; 3ηεΙ 

.8 ηιίηίιηί/Ηίίοη οί ροδδίΒίΜγ οί ί§Μίίοη οί ίΙίΐηηηαΒΙε 03Γ§ο ν3ροιιτ. 

3 ΛεΙιϊενειηεηί οί ΙΙιε Ηγο δηίείν οΒ|'εοίΐνε$ 

Ί Ιιε &ε δαίείγ οΒ]εεΐίνεδ δει οηΐ ίη ραταβΓΗρΒ 1 αΒονε δΜιΙΙ 5ε ζιείηενεεί Βν εηδυπη§ 
εοπιρΜιηεε \νίΜ ίΙιε ρΓεδοήρίίνε ΓεφώεηιεηΙδ δρεείΠεεΙ ίη ριηΐδ Β, (3, ί), Ε ογ Ο, ογ Βγ 
3ΐίεηΐ3ΐίνε άεδί§η 3η<1 3ΓΓ3η§εηιεηΐδ \νΒϊοΗ εοηιρίγ \\ΪΜ ΡπΗ Ρ. Α δΜρ δΗπΙΙ 5ε εοηδίάεΓεά ίο 
ιηεεΐ Με ίπηείίοηηΐ ΓεςιπίΌΐηεηΙδ δει οηί ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 2 η η 4 Ιο πεΒΐενε Με Εκ δίΐίεΐν 
οΒ]εεΐίνεδ δει οηί ίη ρίΐηιεηιρίι 1 ννΒεη είΜεΓ: 

.1 Με δΜρ’δ άεδί§ηδ ηηά 3ΓΓ3η§επιοηίδ, 3§ 3 \νΗο1ο, εοιηρίίεδ \\ΪΜ Με 

Γοΐενηηί ρΓεδεπρίίνε Γεερτειηεηΐδ ίη ρ3Γίδ Β, €, ϋ, Ε ογ Ο; 

.2 Με δΜρ’δ Εεδί§ηδ η ηεΙ απαη^εηιεηΐδ, 3δ α \νΗο1ε, Μινε Βεεη Γενίε\νε(1 ηηεΐ 
ηρρΓονεά ίη ηοεοπίηηοε \νίΜ ρηΗ Ρ; ογ 

.3 ρ3Γΐ(δ) οί Με δΜρ’δ ΜδΜηδ αηΕ 3ΓΓίΐη«ειηεηίδ Βανε Βεεη Γενίεννείΐ ςιικΙ 

3ρρΓονε(1 ίη αεεοπΕιηεε \νίΜ ρ3Γί Ρ ηγκΙ Με Γεπίίΐίηίηε ραείδ οί Με δΐιίρ 
εοηιρίγ \νίΜ Με Γείενηηί ρΓεδειιρΐίνε ΓεςιπτειπεπΙδ ίη ρπΠδ Β, (', Ο. Ε ογ Ο. 

Κε«υΙαίϊοη 3 

Πείΐηϊίϊοηδ 

Ρογ Με ρυΓροδε οί ΐΜδ εΜφίετ, ηηίεδδ εχρτεδδΐγ ρΓονίεΙεοΙ οΜεηνίδε, Με ίο11ο\νίη§ εΐείίηίΐίοηδ 
δΗειΙ 1 3ρρ1γ: 

1 Ααεοτηηιοάαίίοη 8ρααβα 3γο Μοδε δρηεεδ ιΐδεεί ίοΓ ρηΜίε δρπεεδ, εοπΜοΓδ, Ιανηίοπεδ, 
εεώίηδ. οίίϊεεδ, Βοδρίίηΐδ, είηεηΐ3δ, §3ΐηε Άηά ΒοΒΒγ τοοηΐδ, ΒηγΒογ δΐιορδ, ρηηίτίεδ εοηΐιηιηηε 
ηο εοοΜη§ ηρρίίηηεεδ αηΕ δίηιίΜΓ δρηεεδ; 

2 "Α " ϋ\α88 άίνίχίοηχ 3Γε Μοδε Μνίδίοηδ ίοπηεΒ Βγ ΒηΜιεηάδ αηά άεοΕδ ννΜοΗ εοηιρίγ 
\νίΜ Με ίο!1ο\νίη§ επίεπ3: 


.1 


Μεγ 3Γε εοηδίαιοίεεΙ οί δίεεί ογ οΜετ εε[ηίν3ΐεηΐ ηηιίεπίΐΐ; 
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.2 Ι5εγ ειγο 8ηίί351γ δίίίίεηεά; 

.3 ί5εγ ηγο ίηδΐιΐ3ίεά \νίί5 3ρρκ>νεά ηοη-εοηι5ιΐδΙί51ε ηΐ3ίεη3ΐδ δΐιεΗ Ιΐι&1 15ε 
3νεΓ3§6 ίεηιρεΓ3ίυΓ8 οί ί5ε υηεχροδεά δίάε \νί11 ηοί ήδε ηιοτε ΐ1ΐ3η 140°Γ 
ίώονο 15 ε οπ§ίη3ΐ ΐοιπροΓ3ίιΐΓθ, πογ \νί11 ΐ5ε (οιηροΓ3ίιιΐ'ο, 3ΐ 3ηγ οηε ροίηί, 
ίηε1υάίη§ 3ηγ ]οϊηΐ, πδε πιογο Ιΐΐίΐη 180° Ο 35ο νε ΐΐιε οπ§ίη3ΐ ίεηιρειηίυιε, 
\νίΐ5ίη 15 ε ίίιηε Ιίδίεά 5ε1ο\ν: 


εΐ3δδ "Α-60" 

60 ηιίη 

εΐ3δδ "Α-30" 

30 ηιίη 

εΐ3δδ "Α-15" 

15 ηιίη 

εΐ3δδ "Α-0" 

0 ητίη 


.4 Ι5εγ 3Γε εοηδίπιείεά 38 Ιο 5ε 03ρ351ε οί ρΓενεηίίη§ 15ε ρ3883§ε οί δΐηοίε 3ηά 
ίίαιηε ίο ίΐιε εηά οί ί5ε οηε-Ιιουΐ' δί3ηά3Γά βΐ'ε ίεδί; αικί 

.5 ί5ε Αάτηίηίδΐτ3ίίοη 538 Γεςιπτεά 3 ίεδί οί 3 ρΓοίοίγρε ΙιυΙΙάιείκΙ ογ άεεΙ< ίη 
3εεοΓ(ΐ3ηε8 \νίί5 ί5ε ίίτε Τεδί ΡΓοεεάητεδ Οοάε ίο εηδίιτε Ι53ί ίί ηιεείδ ί5ε 
35ονε ΐ'εςϋίΐ'ειηεηΐδ ίοΓ ίηίε§πίγ 3ηά ΐεηιρεΓ3ΐιΐΓ8 πδε. 

3 Αίηιιηΐδ 3 ιό ριι5Ηε δραεοδ ννίΐΐιίη 3 δίη§1ε ηΐ3ίη νεΓίίε3ΐ ζοηε δρ3ηηίη§ 15γοο ογ γπογ8 
ορεη άοοίδ. 

4 "Β" αΙα.\.\ άίνϊήοηα 3Γε ί5θ8ε (Ιίνίδίοηδ ίοιτηεά 5γ 5ηΜιε3άδ, άοοίδ, εεί1ίη§8 ογ 1ίηίη§8 
\ν5ίε5 εοιηρίγ \νίί5 ΐ5ε ίο11ο\νίη§ επίεπ3: 

.1 ί5εγ 3Γ8 εοηδίτηείεά οί 3ρρκ>νεά ηοη-εοηι5υδίί51ε ιη3ίεπ3ΐ8 3ΐκ1 311 ηΐ3ίεη3ΐδ 
ιΐδεχΐ ίη 15ε εοηδίπιείίοη η η 4 εΓεείίοη οί "Β" εΐ388 (Ιίνίδίοηδ 3Γε 

ηοη-εοΓη5ηδΙί51ε, \νίί5 15ε εχεερίίοη ί53ί εοηι5υδίί51ε νεηεεΓδ ηΐ3γ 5ε 
ροπηίΐΐοίΐ ρΓονίάεά ί5εγ ηιεεί οιΗογ 3ρρΓορπ3ίε ΓοςιιίΓοηιοηίδ οί Ι5ϊδ εΐΐίφίοπ 

.2 ί5εγ 53νε 3η ίηδηΐ3ίίοη ν3ΐηε 8ηε5 ί53ί ί5ε 3νεΓ3§ε ΙεΓηρεΓ3ΐηΓε οί ί5ε 
υηεχροδεά δίάε \\ί 1Ι ηοί πδε ηιοΓε 153η Ι40°€ 35ονε ί5ε οπ§ίη3ΐ ίεΓηρεΓ3ίηΓε, 
ηοτ ννίΐΐ Ιΐιε ίεΓηρεΓ3ίητε 3ί 3ηγ οηε ροίηί, ίηε1υάίη§ 3ηγ |οίηί, τίδε γηογο ί53η 
225 °<? 35ονε ί5ε οή§ίη3ΐ ΙειηρειχιίυΓε, \νίί5ίη ί5ε ΐίηιε Ιίδίεά 5εΙο\ν: 

εΐ3δδ "Β-15" 15 ηιίη 

εΐ3δδ "Β-0" Οηιίη 

.3 ί5εγ 3Γε εοηδίηιείεά 38 ίο 5ε 03ρ351ε οί ρΓενεηίίη§ ί5ε ρ3883§ε οί Πηιτιο ίο ί5ε 
εηά οί ί5ε ίίΓδί 53ΐί 5οηΓ οί ί5ε δί3ηά3Γά Π ιό ίεδί; 3ηά 

.4 ί5ε ΑάτηίηίδίΓ3ίίοη 538 Γεςυήεά 3 ίεδί οί 3 ρΓοίοίγρε άίνίδίοη ίη 3εεοΓά3ηεε 
\νίί5 ί5ε Ι ίιε Τεδί ΡΓοεεάηΓεδ €οάε ίο εηδητε ί53ί ίί ηιεείδ ί5ε 35ονε 
ιεριιίΓεηιεηΙδ ίοΓ ίηίε§πίγ αηά ίεηιρείΓΐίιιιε τίδε. 

5 ΒιιΙΙΐΗβαά άβαΚ ίδ ί5ε ηρρεπηοδί άεεί ηρ ίο \ν5ίε5 ί5ε ίΓ3ηδνεΓδε \ν3ΐεΓΐί§5ί 5υ155ε3άδ 

3Γ8 ε3Γτίεά. 

6 €α>·§() ανΰα ίδ ί53ί ρ3ΐΊ οί ΐ5ε δ5ίρ ΐ53ΐ εοηΐ3ΐηδ ε3Γ§ο 5ο1άδ, ε3Γ§ο Ιαπίδ, δίορ ίπηίδ 
3ηά ε3Γ§ο ρηηιρ-Γοοηΐδ ίηοΐαάίη» ρηηιρ-Γοοηΐδ, εοίίεΓάβηΐδ, 53ΐΐ3δί 3ηά νοίά δρ3εεδ πάμιεοπί 
ίο ε3Γ§ο ί3ηΙίδ 3ηά 3ΐδο άεεΙ< 3Γ838 ί5τοη§5οηΐ ΐ5ε οηίίΐΌ 1εη§ΐ5 3ηά 5ΐΌ3άί5 οί ΐ5ε ρ3Γί οί ΐ5ε 
δ5ίρ ονεΓ ί5ε 35ονε-ηιεηίίοηεά δρεεεδ. 
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7 €α>·«ο .\Ιιίρ ίδ 3 δΐήρ 38 (ΙείίηεεΙ ίη Γ8§ιιΐ3ΐίοη Ι/2(§). 

8 €ύΓ£0 ψαθβ$ 3Γ8 8ρ3088 1186(1 ίοΓ 03Γ§0, 03Γ§0 οίΐ Ϊ3η]ί8, Ϊ31ΐ1<8 ίοΓ ΟίΗοΐ' ΙίίμίκΙ 03Γ§Ο 
3Π(1 Ιηιηΐίδ ίο κιιείι δρπεεδ. 

9 ϋβιιίπιΙ οοηΐτοί αίαύοη ίδ 3 εοηίΓοΙ δΜίοη ϊη \νΜο1ι ΐΗο ίο11ο\νίη§ οοηίτοί 3ΐΐ(1 
ίη(1ίθ3(θΓ ίυηείίοηδ 3 ιό εεηΐηΐίζεά: 

. 1 ΙίχείΙ ίΪΓ6 ίΐεΐεείιοη 3ηά 11 τε 3ΐ3πη δνδίεηΐδ; 

.2 3ϋ1οηΐ3ΐΐε δρπηΜεΓ, II τε (ίεΐεείίοη 3ηά Πιε 3ΐ3πη δγδίεπίδ; 

.3 ίηε (Ιοογ ήκϋε3ίθΓ ρ3ηε1δ; 

.4 ίηε (Ιοογ εΐοδυιε; 

.5 \ν3ΐ6Γίί§Ηί (Ιοογ ίη(1ίθ3ίθΓ ρ3ηε1δ; 

.6 \ν3ίειΐίεΙιΙ (Ιοογ εΐοδίιΐ'εδ; 

.7 νεηΐίΐ3ΐίοη ί3η8; 

.8 §6ηεΓ3ΐ/ί'ΐΓε 3ΐ3πιΐδ; 

.9 εοπιηιυηίθ3ΐίοη δγδίεηΐδ ίηείικίίη” ΙεΙερΙιοηεδ; 3ηά 

.10 ηιίεΓορΙιοηβδ ΐο ριιΒΙΪε ηάάτεδδ δγδίεηΐδ. 

10 "Ο" ί:1α.%.% άίνίαίοηα 3Γ8 (Ιίνίδίοηδ εοηδίηιείεά οί αρρίονεεί ηοη-εοιηΐιιΐδΐΐΐιΐε ηΐ3ΐ8Π3ΐδ. 
Τΐιεγ ηεεεί ηιεεί ηείΐΗεΐ' ιεςιπΓεηιεηΙδ ιεΐ3ίίνε ίο ίΗε ρ3883§ε οί δΐηοίε 3ηά ίΐ3ΐηε ηοΓ 
1ίηιϊΐ3ΐίοηδ Γεΐ3ίίνε Ιο ίΐιε 1εηιρεΓ3ΐιΐΓε πδε. ('οηιΐιιΐδΐίΐιΐε νεηεεΓδ 3Γε ρεπηίΙΙεά ρΓονϊάεά ίΐιεγ 
ηιεεί ίΗε ΐ'εί|ΐπΓεηιεη1δ οί ίΐιίδ εΙωρΐεΓ. 

11 ΟιβηιίοαΙ ίοιιί'ΟΓ ίδ 3 03Γ§ο δΤιιρ εοηδίηιείεά ογ ίΐώψίείΐ 3ΐκΙ αδεά ίοΓ ίΐιε 03ΐτί3§ε ίη 
ΙιαΙί οί 3ηγ ΙίςιικΙ ρπχΐιιεί οί 3 ΓίιηιιηιιΗΙε η3ΐιΐΓε Ηδίεά ίη οΜρίεΓ 17 οί Ιΐιε ΙηΙεηΐ3ΐίοη3ΐ ΒαΙί 
ίΐιειηίεηΐ ΟοεΙε, 3δ εΐείίηεεί ίη Γε§ηΐ3ίίοη νΐΙ/8.1. 

12 αο$<?ά γο-γο ί>ραοο8 3Γ8 γο-γο δραεεδ ινίιίεΐι 3Γε ηείίΙιεΓ ορεη γο-γο δρπεεχ πογ ινεαίΠεΓ 
άεείίδ. 

13 Οοχβά νβίήεΐβ ί>ραε£5 3Γε νείιίείε δρηεεδ \\ΗίεΗ 3Γε ηείίΙιεΓ ορεη νείιίείε δρηεεδ ηοΓ 
\νε3(Ηεΐ' εΐεείδ. 

14 ϋοηώίηαίϊοη οαιτίβΓ ίδ 3 ε3Γ§ο δΐιίρ (ΙεδίεηείΙ ίο ε3ΐτγ ΙιοΐΙι οίΐ 3η(1 8θ1ί<Τ 03Γ§οεδ ίη 
ΙιαΙΙε. 

15 €οιηΙηι.\ίίΗΙβ ηκιΐβήαΐ ίδ 3ηγ ηΐ3ίεπ3ΐ οίΙιεΓ ίΐιηη 3 ηοη-οοηιΐιιΐδΐίΐιΐε Γη3ΐεΓΪ3ΐ. 

16 ϋοηΐιηιιοιιχ "Β" οΙα.\.\ οβίΙίη§$ ογ Ιΐιιιηρ\ 3Γε Ιΐιοδε "Β" εΐ3δδ εεί1ίη§8 ογ 1ίηίη§8 \ν1ιίε1ι 
ίεπηίηηίε 3ί 3η "Α" ογ "Β" εΐηδδ άίνίδίοη. 
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17 €οηίϊηιιοιι.\Ι\' τηαηηβά εεηίταί εοηΐκοΐ αίαήοη ίδ 3 οοηίπιΐ εοηίΓοΙ δί3ίίοη \ν5ίε5 ίδ 
εοηίίηυοηδίγ ιτηιηηεΟ 5γ α Γεδροηδί51ε ιηειτι5εΓ οί' ΐΐιε εΓ8\ν. 

18 ΟοηίκοΙ 3ΐαίΐοη8 ίίΓε ίΐιοδε δραεεδ ίη \ν5ίε5 ίΐιε δΗίρ’δ ΐίκϋο ογ ιηαίη ηανί§3ίίη§ 
εςιιίρηιεηί ογ ί5ε ειηεΓ§εηεγ δοιιιεε οί ρο\νεΓ ίδ ΙοεαΐεΟ ογ \ν1ιεΐ'ε ί5ε &ε Γεεοκ1ίη§ ογ &ε 
εοηίΓοΙ εςυίρηιεηί ίδ εεπΙπιΜ/εϋ. δραεεδ \ν5εΓε 4ιε ΙΪΓε ΓεεοΜίη^ ογ IIτε οοπΙγοΙ εςυίρηιεηί ίδ 
εοπΐπιΐίζοί! 3Γε 3ΐδο εοηδΜετεά ΐο 5ε ίΐ/ίτε εοηίνοί .\(α(ίοη. 

19 €ηιάε οίί ίδ 3ηγ οίΐ οεειπτίη» η3ίιιπι11γ ίη ΐΙιε οηγΙΗ ννΗείΗεΐ' ογ ηοΐ ΐτεηίεΤ ΐο ΓεηΟετ ίΐ 
δΐιίΐΗΐιΙο Ιόγ ΐΓ3ηδροΓί3ίίοη 3η(1 ίηεΐηάεδ εηκίε οίΐ \\1ιογο εεΓί3ίη (1ίδίί1ΐ3ίε ίτηείίοηδ ηΐ3γ 1ΐ3νο 
5εεη ιεηιονεϋ &οηι ογ 3<Με(1 ΐο. 

20 Ώαη§βΓθΐΐ8 §οο(Ι$ 3Γε ίΗοδο §οο(1δ ΓείοποίΙ ίο ίη Γε§ηΐ3ίίοη VI1/2. 

21 ϋεαιΙ\νεί<βιΙ ίδ Ιΐιε ΟίίίεΓεηεε ίη ίοηηεδ ΟεΡνεεη 15ε άίδρίηεεηιεηί οί 3 δΐιΐρ ίη \ν3ίεΓ οί 
3 δρεείίιε §Γ3νίίγ οί 1.025 3ί 15ε Ιθ3(1 \ν3ίεΓΐίηε εοιτεδροηάίηβ ίο ΐΗο 3δδί§ηεά δηηιηιεΓ 
1τεε6θ3Γ(1 3ηά ί5ε 1ί§5ί\νεί§5ί οί 15ε δΗίρ. 

22 ίΊτε Ξα/είν Ξνχίβηια ϋοάε ηιε3ηδ Ιΐιε Ιηίεπΐ3ίίοη3ΐ ΟοΟε ίοΓ Ι ΐιε 83ίείγ 3γδίεηΐδ 3δ 
3(1ορίε(1 5γ ΐΗε Μ3ήίίηιε 8ηίείγ Οοηιηιίίίεε οί ΐΗε θΓ§3ηίζ3ίίοη 5γ Εδοίηίίοη Μ80.98(73), 3δ 
ηΐ3γ 5ε 3Γηεη0εά 5γ ί5ε Ο§3ηίζ3ίίοη, ριονίΟεΟ ί53ί δηε5 3Γηεηάηιεηίδ 3τε 3ϋορΐει1, 5Γοη§5ί 
ίηίο ίοκε 3π0 ΐ3ΐ<ε είίεεΐ ίη ηεεοκίηηοε ννίίΗ ί5ε ρΓονίδίοηδ οί 3Γίίε1ε VIII οί ΐ5ε ρΓεδεηΐ 
ί'οηνεηΐίοη εοηεεηιίη§ ί5ε ηΓηεηώηεηί ρτοεεΤητεδ 3ρρ1ίε351ε ίο ί5ε ηηηεχ οίΐιεί' ΐ1ΐ3η 
ε53ρΐ8Γ I ί5εΓεοί. 

23 Π>·6 Τεαί ΡΓοεεάιιτε8 (Ροάε ηιεηηδ 15ε Τηίειτΐ3ΐίοη3ΐ (Ιχίε ίοΓ ΑρρΙίεηίίοη οί Κίιο Τεδί 
ΡΓοεεΟιίΓΟδ 38 3(Ιορίε(1 5γ 15ε Μηηΐίηιε 83ίείγ (οιηιηίΐΐεε οί 15ε θΓ§3ηίζ3ίίοη 5γ ΓΟδοΙαίίοη 
Μ3(Ζ.6Ι(67), 38 ηΐ3γ 5ε 3Γηεη<1ε(Ι 5γ ΐ5ε Οηζηηίζηίίοη, ρΐ'ονκίοίΐ Ι53ί δΐιεΗ 3ΐηεη(1ηΐ8ηί8 3Γε 
3(1ορΙε(Ι, 5 γοιι”Ηι ίηίο ίοΓεε 3η0 Ι3ίε είίεεΐ ίη 3εεοπΐ3ηεε ννίΐΗ ί5ε ρΓονίδίοηδ οί 3Γίίε1ε VIII οί 
ί5ε ρΓεδεηί (’οηνεηΐίοη εοηεεηιίη§ ί5ε 3ηιεη<ΐΓηεηΙ ρτοεεΟαΓεδ 3ρρΙίε35Ιε ίο ίΗε 3ηηεχ οίΗεΓ 
ί53η ε53ρίεΓ I ί5εΓεοί. 

24 ΡΙα8Ηροίηΐ ίδ ί5ε ΙεηιρεΓ3ίηΓε ίη άε§Γεεδ Οεΐδίηδ (εΐοδεά εηρ ίεδί) 3ί \ν5ίε5 3 ριχχΐιιοί 
\νίΙΙ §ίνε οίί εηοη§5 Π3ΐηιη351ε ν3ροητ ίο 5ε ί§ηίίεά, 3δ (Ιείειτηίηείΐ 5γ 3η ηρρί'ονεΟ 
1ΐ3δ5ροίηΙ 3ρρ3Γ3Ϊηδ. 

25 Οα8 εαπΊβΐ' ίδ 3 03Γ§ο δΐιίρ εοηδίι αείεχ) ογ ηώψίοιΐ 3η <1 ιΐδεά ίοΓ 15ε 03ΓΠ3§ε ίη 5ιιΙΙ< οί 
3ηγ ΙίριιεΐίεΟ §3δ ογ οί5εΓ ρπχΙικΊδ οί 3 ίΐ3ΐηηΐ351ε Π3ΐιιΐ'ε ΙίδίεΟ ίη ε53ρίεΓ 19 οί ί5ε 
ΙηίεΓη3ΐίοη3ΐ Οηδ (/ηπίογ ΟχΙο, 38 (ΙείιηεΟ ίη Γε§ηΐ3ΐίοη VII/11.1. 

26 ΗβΙίάεαΙι ίδ 3 ραφθδε-5αί1ί 5εΙίεορίεΓ ίιιχίίη” 3ΐΌ3 1οε3ίε<1 οη 3 δ5ίρ ίηε1η(Ιίη§ 311 
δίηιείηΓε, ίΐΓε-β§5ίίη§ 3ρρ1ί3ηεεδ 3η<1 οίΐιεκ εςυίρηιεηί ηεεεδδ3Γγ ίοΓ ί5ε δ3ίε ορειηίίοη οί 
5ε1ίεορίεΓδ. 

27 Ηεΐίεορίετ {αείΐίίγ ίδ 3 Ηεΐκίεεί ίηε1η(ϋη§ 3ηγ Γείηε11ίη§ 3ΐχ1 53η§3Γ ί3εί1ίίίεδ. 

28 ΙίφίΜ’εϊξΐιί ίδ ί5ε <ϋδρΐ3εεηιεηί οί 3 δ5ίρ ίη ίοηηεδ \νίί5οηί ε3Γ§ο, ίηεΐ, 1η5ηο3ίίη§ οίί, 
5311381 \νηίεΓ, &εδ5 νν/ιΙεΓ 3η (1 ΓεείΙνν/ιΙεί' ίη Ι3η1<δ, εοηδίιιηηΟΙε δίοΓεδ, 3ΠίΙ ρ3δδεηρεΓ8 αηΟ εΓε\ν 
3ΐκ1 ί5εΐΓ είίεείδ. 

29 Ιο\ν βαιηε-8ρι·εαά ιηεηηδ Ι53ΐ ί5ε δηΓί3εε ΐ5ηδ 4εδα'ί6ε4 \νί11 3ί1εςιΐ3ίεΙγ τεδίτίοΐ ΐ5ε 
8ρΓε3(Ι οί ίΐηηιε, ί5ίδ Οείηρ άείεητιίηεά ίη ηεεοιτίιηεε \νίί5 ί5ε ΡίΓε Τεδί ΡΓοεεάηΓεδ (ίοΟε. 
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30 ΜαεΙιίηετν χραεββ 3ιό ηιηεΙιίηεΓγ δρ3εεδ οΓ ο&Ιο^οΐ'ν Α 3ηά οίΙκτ δρποοδ εοηί3ΐηίη£ 
ρτορηΐδίοη ιτιαοΜπειγ, Εοίίετδ, οίΐ ΙίιεΙ υηίίδ, δίεηιη 3η (1 ίηίεπιηΐ εοιηΗυδΙίοη εηβίηεδ, 
§εηεΓ3ίθΓ8 3η(1 ηΐ3|0Γ ε1εείήθ3ΐ ηΐ3ε1ιίηεΓγ, οϊΐ ίϊ11ίη§ δΜίοηδ, Γείπ«0Γ3ΐίη«, 3ί3Ϊ>ί1ίζίη§, 
νεηίίΐ3ίίοη 3ΐκ1 3 Ϊγ εοη<1ίίίοηίη§ ιηηεΙιίηεΓγ, 3ίκ1 δίηιίΐ3Γ δρηεεδ, 3ΐκ1 ΙηιηΕδ ίο δΐιείι δρβεεδ. 

31 ΜαεΙιίηετν αραεβα ο/ εαίε^οτν Α 3Γ8 Οιοδε 8ρ3εεδ 3ηά Ιηιηΐίδ ίο δυείι δριαεδ λνΐιίεΐι 
εοηΐ3ίη είίΕιεπ 

. 1 ίηίεπΐ3ΐ εοηιΐιιΐδίίοη ηχιεΕιίηερ/ ιΐδεά ίοτ ιηπίη ρΐΌρυΙδίοη: 

.2 ίηίεηΐΗΐ οοιηβιΐδίϊοη ηΐ3θ1ιϊηεΓγ ιΐδεά ίοΓ ρυτροδεδ οίΕιετ ί1ΐ3η ηΐ3ίιι 

ρτορυΐδίοη \\1ΐ6Γε δΐιείι ηΐ3θΙιίηει*γ 1ΐ3δ ίη ίΐιε 3§§τε§3ίε α ΙοΙ;ι1 ροννει οιιΐριιί 
οί ηοί Ιεδδ ίΐιειη 375 1<\Υ; ογ 

.3 πηγ οί1-βτε<1 Ιιοίΐετ ογ οίΐ ίΐιεί ιιηίί, ογ αηγ οίΙ-ίττεΟ εςιιίριηεηΐ οίΙιεΓ ΐΗίΐη 
ΟοίΙοΓδ, δποΐΐ 3δ ίΠ6Γΐ £33 §6Π6Γ3ίθΓδ, ίηθίηεΓ3ίθΓδ, 6ίθ. 

32 Μαίη νετίίειιΐ ζοηεα 3Γε Ιΐιοδο δοείίοηδ ίηίο \ν1ιίε1ι ίΐιε Ιιιιΐΐ, 8αρο γ81γ αεIιι γο 3Π(1 
(ΙεοΙίΙιουδεδ 3Γ8 άίνίάεά Ιογ "Α" εΐ388 ίϋνϊδίοηδ, ίΐιε ηιε3η Ιεηρίΐι 3ηά \νίάί1ι οί' ινίιίοΐι οη 3ηγ 
ΟεεΕ <1θ88 ηοί ίη "οηεπιΙ εχεεειΐ 40 ιη. 

33 Νοη-εοηώηΜ'ώΙε ηιαΐβτίαΐ ίδ 3 ηΐ3ί8Π3ΐ \ν1ιίε1ι ηείΐΙιεΓ Ιιιιπίδ πογ §ίνεδ οίί ίΙαιτπηΗΐιΙε 
ναροητδ ίη δυίίιείεηί ςιωηΐίίγ ίοΓ δε1ί-ί§ηίίίοη χνΐιεη ΗεηίεΟ ίο 3ρρΓθχίηΐ3ΐε1γ 750°€, ίΐιίδ 
6είη§ Οείοπτπικχΐ ίη ηεοοπΑιηεε \νίίΗ ΐ1ΐ6 Επο Τβδΐ ΡπχχχΙιπεδ (ΑχΙε. 

34 Οίΐ βιεί ιιηίί ίδ ίΐιε εςιπριηεηί ιΐδοοί ίοτ ίΗε ρΓερ3Γ3ίίοη οί οίΐ ΐίιεί ίοΓ άεΐίνετγ ίο 3η οίΐ- 
ίΪΓβά ΗοϊΙογ, ογ εςυίριηεηΐ αδοιΐ ίοΓ ίΐιε ρΓερ3Γ3ίίοη ίοΓ άεΐίνετγ οί 1ιβ3ΐΒ(1 οίΐ ίο 3η ίηίεπιηΐ 
εοιηΐιιΐδΐίοη οηρίηε, ;ιικ1 ίηείικίοδ 3ηγ οίΐ ρΐ'βδδΐιΐ'ο ρηηιρδ, ίϊΐΐα'δ 3ΐκ1 Ιιεηίεΐ'δ 0β3ΐίη§ \νίίΗ οίΐ 
3Ϊ 3 ΡΓ688Γ1Γ6 οί Π10Γ8 ί1ΐ3η 0.18 Ν/ηΐΓΠ 2 . 

35 Ορβη το-το \ραεε.ι 3Γ6 ίΐιοδε γο-γο 8ρ3088 ί1ΐ3ΐ 3Γ8 είίΙιεΓ ορεη 3ί ΗοΐΗ εηάδ ογ 1ΐ3νε 3η 
ορεηίη§ 3ί οηε εικΙ, 3ηϋ 3Γε ριονκΙεΟ λνίίΐι 3άεςυ3ΐε η3ΐυΓ3ΐ νεηίίΐηίίοη είίεείίνε ονεΓ ΙΙιείΓ 
εηίίτε Ιεη^ΐΗ ιΗγοιι^Η ρεηιΐ3ηεηΙ ορεηίη§8 (ΙίδΙπΗυΙείΙ ίη ίΗε 8κ1ε ρΗίίη» ογ (ΙεεΕΗεκΙ ογ ίτοηι 
ηΗονε, Ηανΐηε 3 Ιοί3ΐ 3Γ83 οί 3ί 1ε3δί 10% οί ίΗε ίοί3ΐ 3Γ83 οί ίΗε δρ3εε δίΟεδ. 

36 Ορεη νείιίείε αραεβα 3Γε ίΐιοδε νείιίείε δρηεεδ είίΗεΓ ορεη 3ί ΗοίΗ εηάδ, ογ Κάνε 3η 
ορεηίη§ 3ΐ οηε εηά 3ηά 3Γε ριονκίεοί χνίίΗ 3<1εφΐ3ΐ6 ηειΓιπηΙ νβηίίΐεΐίοη είίεείίνε ονεΓ ίΗείΐ' 
εηίίΓε ΙεηείΙι ίΙιιοιι^Ιι ρεπηηηεηί ορεηίη§8 άίδίπΗυίεΟ ίη ίΗε δίοίε ρΐηΐιηε ογ ΟεείΙιεαΟ ογ ίτοηι 
ιΗονο, Ιιηνίηρ 3 Ιοΐ3ΐ 3Γ83 οί 3ί 1ε3δί 10% οί ίΗε ίοίβΐ 3Γ83 οί ίΗε δρ3εε δίάεδ. 

37 Ρα$8βη§βτ Αήρ ίδ 3 δΗίρ 38 ΟείίηεχΙ ίη Γε§ιιΐ3ίίοη Ι/2(ί). 

38 Ρτβχετίρίίνε τβψιίτεηιβηία ηιεηηδ ίΗε εοηδΐτηεΐίοη ε1ΐ3Γ3εΐ8Π8ίίεδ, Ιίιηίίίηπ 
(Ιίηιεηδίοηδ, ογ ίιτε 83ίείγ δγδίεηΐδ δρεείίιεά ίη ρητίδ Β, (', Ε). Ε ογ Ο. 

39 ΡιώΙίε αραεβα 3Γε ίΐιοδε ροιίίοηδ οί ίΗε 3εεοηιηιθ(ΐ3ΐίοη \νΗίεΗ 3Γε ιΐδείΐ ίοτ 1ΐ3ΐ1δ, 
(1ίηίη§ τοοηΐδ, 1οηη§εδ αικΙ δίητίΗτ ρεπηηηεηίΐν εηεΙοδεΟ δρηεεδ. 

40 Κοοιηα εοηίαίηίη§βιτηίίιιτε αηάβιιτηί5ΐιίη§8 ο/τεαίτίείεάβιτε τί$1\, ίοτ ίΗε ριιιροδε οί 
Γ8§ηΐ3ίίοη 9, 3τε ίΐιοδε τοοηΐδ εοηί3ΐηίη§ ίηηιίίηΓε ιηΟ ίυιτπδΐιίη^δ οί τεδίπεΐεΟ ίιτε πδί 
(\ν1ιεΐ1ιεΓ εαίιίηδ. ριιΐιΐίε δραεεδ, οίίίεεδ ογ οίΐιετ ίγρεδ οί ηεεοητηιοάηίίοη) ίη \νΗίεΗ: 
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.1 03δε ίυτηίίιίΓε δηεΐι 38 ίΙεδΗδ, γνΗΐ'ώ'οΗεδ, εΗεδδίη^; ΙηΗΙεδ, ϋυτεαυχ, άτεδδεΓδ, 
ΗΓε οοηδίηιοΐεά εηίίτεΐγ οί' αρρΓονεά ηοη-εοιηΗοδίϊΗΙε ιπ3ΐεπ3ΐδ, εχεερί 
ίΗηί ίΐ εοηιΗιΐδίίΗΙε νεηεεΓ ηοί εχεεε<ϋη§ 2 ιτιηι ηΐίΐγ 5ε ιΐδειΐ οη ίΗε 
\νοΓΐάη§ δηΓ&εε οΓ δΐιεΗ ηηίεΐεδ; 

.2 ίτεε-δΐαηάίη§ ίΙιιτιίίιίΓΟ δΐιεΗ 3δ εΜίτδ, δοίΗδ, ίηΗΙεδ, Βτε εοηδίηιείεά \νίίΗ 
ίτ3ΐηεδ οί' ηοη-εοιπΗιΐδίίΗΙε ηιαίεπ3ΐδ; 

.3 εΗηρεπεδ, ευτίαίηδ 3ηά οίΐιεί' δηδρεηεΐεά ίεχίίΐε ιοαίεπαΐδ Ηανε εμιηΐίίίεδ οί' 

ΓΟδίδίηηεε Ιο ίΗε ρΓορ3§3ίίοη οί' Πηηιε ηοΐ ίηίεήοΓ ίο ίΗοδε οί’ γνοοί 1ΐ3νίη« 3 
ηΐ388 οί' ηΐ388 0.8 1<£/ηι 2 , ΐΗϊ8 Ηείη§ Ηείεπηίηεά ίη ΗεεοπΤιηεε \νΐίΗ ίΗε Ι ϊηε 
Τε8ί ΡτοεεεΗίΓεδ ('ογίε; 

.4 ίΙοοΓ οονεπη§δ Ηεινε 1ο\ν ίΙηηιε-δρΓεηά εΗειηιεΙοπδίίεδ; 

.5 εχροδεεί δΐιΐ'ίειεεδ οί’ Ηη1Μιε3<3δ, Ιίηίηβδ 3ηε1 εεί1ίη§δ 1ΐ3νε 1ο\ν ίΗιιηο-δριχγκί 

ο53Γ3είεηδίίεδ; 

.6 υρΐιοΐδίειεεί ίίιηιίίιίΓε ίΐ38 ρυαΙίΠεδ οί' ιεδίδίειπεε ίο ίΐιε ίρηίίίοη ηηιΐ 

ρΐΌρ323ΐίοη οί' ίΐ3ΐηε, ίΗίδ Ηείη§ άείεπηϊηοά ίη 3εεοπΐ3ηεε \νίί1ι 15ε Ρίτε 
Τεδί ΡΓοεεάιιτεδ (2ο(ίε; ηηά 

.7 Ηεάάίη§ εοιηροηεηίδ Ηηνε φΜίίίεδ οί Γεδίδίηηεε ίο ΐΗε ί«ηίίίοη 3ηά 

ρΓορ3§3ίίοη οί' ίΐ3ΐηε, ίΗίδ Ηείη§ Ηείεηηίηεά ίη αεεοιχίαηεε \νίίΗ ίΗε Ρίτε 
Τεδί ΡΓοεεάητεδ (χχίε. 

41 Κο-γο αραεεχ 3Γε 8ρ3088 ηοΐ ηοππειΙΙγ δΐιΗοΙίνίεΙεεΙ ίη ηηγ \νειγ ηηεΙ ηοηη3ΐ1γ εχΐεικίίηε; 
ίο είίΙιεΓ 3 δΐώδΐίΐηΐηιΐ 1εη§ίΗ ογ ίΗε εηΐήε ΙεηγίΗ οί ίΗε δΗίρ ίη χνΙιίεΗ πιοϊογ νεΗίεΙεδ \νίίΗ ί'υεΙ 
ίη ίΐιοίτ Ι;ιηΙ<8 ίοΓ ίΐιειϊ ο\νη ρεορυΙδίοη 3η4/θΓ εοοεΙδ (ρπείοιγεεί ογ ίη ΗιιΙΙγ ίη ογ οη τηίΐ ογ γο 3(1 
03Γδ, νεΗίεΙεδ (ίηεΙιιΟίη” τοηά ογ Γ3Ϊ1 ίηηΡεΓδ), Ιγ3Ϊ1ογ8, εοηί3ίηεΓδ, ρηΐΐείδ, ίΙειηοιιηΙειΗΙε ίηηΗδ 
ογ ίη ογ οη δίηιίΠΐΓ δίοννειεε ηηίίδ ογ οίΗεΓ Γεεερίηεΐεδ) ε3η Ηε ΙοπεΙεχΙ ηηΗ πηΐοειείεεί ηοηηηΐΐγ ίη 
3 Ηοήζοηίαΐ (ϋΓεείίοη. 

42 Κο-γο ρα8$βη§βΓ $Πίρ ηιεηηδ 3 ρ38δεη§εΓ δΗίρ \νίίΗ γο-γο δρ3εεδ ογ δρεείβΐ 03ίε§θΓγ 
δρ3εεδ. 

43 8ίεβ1 ογ οίΗεΓ βψιίναΐεηί ηιαίεήαΐ ιηεπηδ αηγ ηοη-εοηιΗηδίίΗΙε Γηαίεηηΐ \νΗίεΗ, Ηγ 
ίίδείί ογ ίΐιιε ίο ίη8ηΐ3ίίοη ρΓονίάεά, Ηαδ δίταείπταί 3 η 4 ίηίε^ηίγ ρΓορεΡίεδ εςηίνηίεηί ίο δίεεί 
3ί ίΗε εηεί οί ίΗε αρρΙίεαΗΙε εχροδηΓε ίο ίΗε δίηηείηκΐ ίΪΓε ίεδί (ε.§. ηΙυηιίηίιίΓη ηΐΐογ \νίίΗ 
3ρρΓορη3ίε ίηδυΐηίίοη). 

44 Ξαηηα ίδ 3 Ηοί τοοιη \νίίΗ ίεηιρεΓ3ΐηΓεδ ηοηηηΐΐγ ν3Γγίη§ Ηείννεεη 80°-120°€ ννίιετε 
ίΗε Ηεηί ίδ ρΓονίΟεά Ηγ 3 Ηοί δυΐ'ίίΐεε (ε.§. Ηγ ειη εIεείτϊ οη 11-Ιιεειίεεί ονεη). ΤΗε Ηοΐ γοοπι ηιηγ 
ειΗο ίηοΗιάε ίΗε 8ρ3εε ννΗειε ΙΗε ονεη ίδ 1οο3ίεά 3η4 3<1)3οεηΙ ΗηίΗΓΟοιηδ. 

45 Ξβηήεε 3ραεβ8 3Γε ίΗοδε δρηεεδ ιΐδειΐ ίοΓ §3ΐ1εγδ, ρ3ηίτίε8 εοηί3ίηίη§ εοοΗίη§ 
3ρρ1Ϊ3ηεε8, ΙοεΡβΓδ, ηιείΐ είπε] δρεείε τοοηΐδ, δίοΓεΓοοηΐδ, λνοΑδΗορδ οίΗεε ίΗηη ίΗοδε ίοπηίηίΐ 
ρ3Ρ οί ΙΗε ηΐ3θΗίηειγ δρηεεδ, 3ΐκ1 δίηιίΐ3Γ δρηεεδ 3ΐκ1 Ιπιηίδ ίο δηεΗ δρηεεδ. 
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46 5 'ρβαίαΐ εαΐβ§οτν ί^ραοβα 3τε ΐΗοκο εηεΐοδεά νε6ίε1ε δραεεδ 36ονε ηπγΙ 6ε1ο\ν ΐΗε 
βιιΜιε&ά ιΐεεί, ίηΐο η η 6 ίτοιη νιΙιίεΗ νείιίεΐεδ εαη 6ε (Ιπνεη 3η4 ίο \νΗίεΗ ρ3δδεη§ετδ Πάνε 
3οεεδδ. 8ρεεΪ3ΐ ε3ίε§οτγ δρ3οεδ ηΐ3γ 6ε 3εεοηιιηοά3ίεά οη ηιοΓε ί63η οηε άεείί ρτονίάεά ί63ί 
ί6ε ΐοί3ΐ ονεΓ3ΐ1 εΙθ3Γ 6εί§6ί ίοτ νε6ίε1εδ Οοεχ ηοΐ εχεεεά 10 Γη. 

47 Λ ςίαηάατάβι-ε ίβ$ί ίδ 3 ΐεδΐ ίη \ν6ίεΗ δρεείιηεηδ οί ΐ6ε Γε1εν3ηί 6υΙΙ<6ε3εΙδ ογ ιΐεείχ 3τε 
οχροχοιΐ ίη 3 ίεδί 11ιηΐ3εε ίο ίειηρεηΟίΓεδ εοιτεδροηάίηβ 3ρρΓθχίηΐ3ΐε1γ ίο 16ε δϋιηώιπΐ Ιίιηε- 
ίαηρεηιίιιΐ'ο ειίΓνε ίη ηεεοκίηηεε \νίΐ6 ΐ6ε ίεδί ηιείΗοιΙ δρεείίιεά ίη ί6ε Ρίτε Τεδΐ ΡΐΌοεΟιιΐΌδ 
(Γοάε. 

48 ΤαηΙίβι- ίδ 3 δ6ίρ 3δ (ΙεΙϊικχΙ ίη ιε^αΐηΐιοη 1/2(6). 

49 νβΐήεΐβ αραεβα 3Γε ε3Γ§ο δρηεεδ ίηίεηιίοιΐ ίοτ ε3ΓΓΪ3§ε οΓ ηιοίοΓ νε6ίε1εδ \νίί6 ίΐιεί ίη 
ί6εΪΓ Ι3η1<δ 1 'ογ ί6εΐΓ οννη ρΓορυΙδίοη. 

50 ΙΥβαίΙιβΓ άί·(:Ιί ίδ 3 άεείί ννΐιΐεή ίδ εοηιρίεΐεΐγ εχροδεά ίο ί6ε \νε3ί6εΓ ίτοηι η6ονε ηηιΙ 
ίτοτη 3ί 1ε3δΐ Ονο δίΟεδ. 

ΡΑΚΤ Β - ΡΚΕνΕΝΤΙΟΝ ΟΕ ΕΙΚΕ ΑΝΩ ΕΧΡΕΟδΙΟΝ 
ΚοξίιΙ&ίίοη 4 
ΡτοΟηΟΠΐίν οί ΐ^ηΐίΐοη 

1 Ριιτροδε 

Τ6ε ρητροδε οί ΐ6ίδ τε§ηΐ3ίίοη ίδ ίο ρτενεηί 16 ε ί§ηίΐίοη οί εοτη6ηδίί61ε τηηΐεήαΐδ ογ 
ίΐ3ηιηΐ361ε Ιίςιιίίΐδ. Γογ Ι6ίδ ρητροδε, 16ε ίοΐΐοννίη” ίίιηεΐίοηηΐ τος ιιί το ηιεηίδ δ63ΐ16ε ηιεί: 

. 1 ηιε3ηδ δ63ΐ16ε ρτονκίοιΐ ίο εοηίΓοΙ ΙοηΓχ οί ίΐ3ΐηηΐ361ε ΙίςαίΟδ; 

.2 ηιε3ηδ δΙΐ3ΐ1 6ε ρτονίιίοιΐ ίο Ιίηιίί 16ε 3εεηηιηΐ3ίίοη οί Π3ΐηηΐ361ο ν3ροηΓδ; 

.3 ΐ6ε ί§ηίί36ί1ίίγ οί εοηι6υδίί61ε ηΐ3ί8Π3ΐδ δ63ΐ1 6ε τοδίποίειΐ; 

.4 ί§ηίΐίοη δοιπτΌδ δ63ΐ1 6ε τοδίπείοοί; 

.5 ί§ηίύοη δοιπχεδ δίΐ3ΐ1 6ε δερ3Τ3ίε<1 ίτοηι εοΓπ6ιΐδίί61ε τηηίετίηΐδ 3ηιΙ ίΐ3Γπηΐ36ΐ8 
Ιίςιικίχ; ηηΟ 

.6 ί6ε 3ίηιοδρ6εΓε ίη 03γ<γο Ιηηίδ δΗηΙΙ 6ε τηηίηίηίηεά οηί οί ίΐιε εχρίοδίνε Τ3η§ε. 

2 Απ ηίφεηιεηίδ Γογ οΐΐ Γιιεί, ΙιιΙ)ΐ*ΐθ3ίΐοη οΐΐ αηά οίΐιετ ΠαιηπιαΟΙε οΐΐδ 

2.1 Πηήΐαίίοηα ίη ίΗβ ιιαβ ο/οίΙ$ α$βιβΙ 

Τ6ε ίο11ο\νίη§ ΙίηιίΙηίίοηδ δίτηΐΐ 3ρρ1γ ίο 16ε ηδε οί οίΐ 3δ ίηεΐ: 

.1 εχεερί 3δ οίΡεπνίδε ρεττηίίίειΐ 6γ Ι6ίδ ρ3Τ3£Τ3ρ6, ηο οίΐ ίηεΐ \νίί6 3 1ΐ3δ6ροίηΙ 
οίίεδδ ί63η 60° Ο δΗηΐΐ 6ε ιΐδεΟ;* 

* Κείετ ίο 16ε ίΐεεοπιηιεηάείΐ ρτοεε^υτεβ ίο ρτενεηί 16ε Π1ε§3ΐ ογ 3εεί<1εηΐ3ΐ υδε οίίολν ίίβδίιροίηΐ 03τ§;ο οίΐ 
αδ Γιιεί αάορΐειΐ 6γ 16ε Οτ§αηίζαίίοη 6γ τεδοΐιιΐίοη Α.565( 14). 
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.2 ίη ειηεΓ«£ηογ ^εηειηίοΓδ οίΐ ίιιεί ννίΐΗ 3 ΗαδΗροίηί οΓ ηοί Ιεδδ ιΗ&η 43°(Γ ηιηγ 
6ε υδεά; 


.3 ί6ε υδε οί οίΐ ίΐιεί Ιΐίΐνίη^ 3 ίίΐδΐιροίηΐ οί 1ε83 ΐΗιιη 60°6’ 6ηί ηοί 1688 ΐΐΐίΐη 
43°6’ ιηηγ 6ε ρεπτπΐίειΐ (ε.§., Γογ ίεεάίη^ ΐΐιε ειηεπιεηεγ ίίΓε ριιιηρ’δ 
εη^ίηεδ ίΐτκΐ Πιε ουχίΐίαιγ ηιηεΗίηεδ ννΙιίεΙι 3τε ηοί Ιοοαίιχΐ ϊη ίΗο ηΐίΐοΐιίηορ/ 
8ρ&ε68 οί ο&ίε^οΓγ Α) 8ΐώ]οοί ίο ίίιε ίο11ο\νίη§: 


.3.1 ίαεί οίΐ Ιίΐη1<8 εχοερί ίΐιοδε 3ΐτ3η«ει1 ϊη (ΙουΟΙε 6οΐ1οηι εοιηρηιΐιηεηίδ 

δΙιαΙΙ 1)6 ΙοεαΐεΟ οιιίδίοΙε οί ηιαοΐιίιιειγ δρηεεδ οί 03ΐε§θΓγ Α; 

.3.2 ρΐ'ονίδίοηδ ίοΓ ίΐιε ιηεαδίιΐ'εηιεηΐ οί οίΐ ίειηρεπιΐιιΐ'ε 3τβ ρΓονίΟεά οη ίΐιε 

διιείίοη ρϊρε οί ίΙιε οίΐ ίιιεί ριιτηρ; 

.3.3 δίορ νπίνεκ 3η<3/οι· εοείΐδ ίΐιε ρΓονίάεά οη ίΐιε ϊηίεί δίάε ίΐηιΐ οηίΐεί δίάε οί 

ίΐιε οίΐ ίιιεί δίιηίηεΓδ; αηά 


.3.4 ρίρε ίοίηΐδ οί ννοΐίΐείΐ εοηδίηιείϊοη ογ οί οίιτυΙαΓ εοηε ίγρε ογ δρίιεηεηΐ 
ίγρε υηιοη ίοίηί 3Γ6 αρρϋεοί 38 ηιηεΐι 38 ροδδΛΙε; 3ΐκ1 

.4 ίη ε;ιπχ) δΐιίρδ ί6ε ηδε οί ίιιεί Ηηνϊπίχ & ΙοννεΓ ίΐαδίιροίηί ΐΗίΐη οΐ6εη\ ίδε 
δρεεϊίϊεά ϊη ρ3Γ3£Τ3ρ6 2.1, ίοΓ εχίΐηιρίε εηκίε οίΐ, πΐίΐγ 6ε ρατηίπειΙ ρΓονίάεά 
ίΐιαί δηεΐι ίιιεί ίδ ηοί δίοιειΐ ίη ηηγ ηιαείιιηειγ δραεε 3ηά δυ6]εεί ίο ίίιε ορρι ονχιΐ 
6γ ίίιε Αάιηίηίδίτ3ίίοη οί ίίιε εοηιρίείε ίηδίηΐΐηίίοη. 


2.2 Α}Ύαη§βιηβηί$ /ογ οίΐ/αβί 

Ιη 3 δΐιίρ ίη \ν6ίε6 οίΐ ίιιεί ίδ ιΐδειί ίίιε 3π·3η§ειηεηίδ ίοΓ ίίιε δίοιχιεο, ιΐίδίπίυΐίοη ίίικί 
ηίίΐίζαίίοη οί ίΗε οίΐ ίιιεί δΐιαίΐ 6ε δηεΐι 3δ ίο εηδυιε ίίιε δ&ίείγ οί ίίιε δΐιίρ 3ΐη1 ρεΓδοηδ οη Ηοηιχΐ 
ίΐηιΐ δ1ΐ3ΐ1 αί Ιεαδί εοηιρίγ \νίΐΗ ίίιε Γο11ο\νίη« ρΓονίδίοηδ. 

2.2.1 ί,οοαΐίοη ο/οίΐ/ιιεί $γ$ίβΜ$ 


Αδ ί3Γ 3δ ρπιειίεχιΟΙε, ρ3Γί8 οί ίίιε οίΐ ίιιεί δγδίεηι εοηίαίηίη§ Ηεαιεά οίΐ ηηιΙεΓ ρΓεκδίίΓε 
εχεεεάίηβ 0.18 Ν/ιηιτΓ δΐιηΐΐ ηοί 6ε ρΐηεεά ίη 3 εοηεε3ΐε(ί ροδίίίοη δηεΐι ί1ΐ3ί Οείεείδ 3Π<1 
1ε3ΐί3§6 ε3ηηοί Γε3(ίί1γ 6ε οίδεΓνειΙ. Τ6ε ηΐ3ε6ίη6Γγ δρ3εεδ ίη ννηγ οί κυείι ρηΠδ οί ίίιε οίΐ ίιιεί 
δγδίειη δίίΐΙΙ 6ε αι1εΐ]ΐΐ3ίεΙν ίΐΐιπηίηίΐίειί. 

2.2.2 νβηίίΐαίίοη ο/ιηααίιίηβη’ αραεβχ 

Τ6ε νεηΐιΐηΐιοη οί ιηηεΗιηεη/ δρ3εεδ 86311 6ε δηίίιείεηί ιιηιΙεΓ ηοηηβΐ εοηιΐιΐίοηδ ίο ριενεηί 
3εευιηιιΐ3ΐίοη οί οίΐ ν3ροιΐΓ. 

2.2.3 ΟΙΙ/ιιεΙ ΙαηΙίχ 

2.2.3.1 Ριιεί οίΐ, 1ιι6πο3ΐίοη οίΐ 3ΐΐ(1 οΐΗοι ίΐ3πιηΐ361ε οίΐδ δΐιηΐΐ ηοί 6ε 03Γπει1 ίη ίοιχρεηί 
Ιαηίδ. 
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2.2.3.2 Αδ ί'εΐΓ ηδ ρΓ30ίίεη61ε, οίΐ ίίιεί Ιηηίίδ δΗηΙΙ 6ε ρηιΐ οΓ 16ε δΗίρδ δίηιείηΓε ηηιί δΗηΙΙ 6ε 
ΙοεηίεεΙ ουίδίιΐε ιηηείηηειγ δρηοεδ οί εηίεεοιγ Α. \ν6ειε οίΐ ίίιεί Ιηηίχ, οί6ετ ίΗηη είοιώΐε 
6οΙΙοηι Ι3η1<δ, 3Γε ηεοεδδηπίγ ΙοεηίεεΙ η<Ι]3οεηΙ Ιο ογ ννίΐΗίη ηιαεΚϊηεΓγ δρηοεδ οί' εηίε§θΓγ Α, 3ί 
1ε3δί οηε οί ίΗείΐ' νετίίεβΐ δίάεδ §6311 6ε εοηίί§υουδ ίο ί6ε ηΐ3ε6ίη8Γγ δρ3εε 6ουικί3Π8δ, 3ΐκί 
§6311 ρΓείεΓ361γ 63νε 3 οοηιηιοη 6οιιη(ί3Γγ \νίΐ6 16ε είοιώΐε 6οΐίοιη ίηηΙεδ, ηηεί ί6ε 3Γ83 οί' ΐ6ε 
ΐηηίε 6οιιη(ί3Γγ οοτητηοη \νίί6 ί6ε ιηαείιίηειγ δρ3εεδ δ 6η II 6ε Ιεερί ίο 3 Γηίηίηιυιη. ίΥΗεΐ'ε δΐιείι 
ίηηΙεδ ητε δίίιΐ3ίε(1 ννίί6ίη 16ε 6οαηεΐ3Γίε8 οί' ηΐ3ε6ίηεΓγ δρ3εεδ οί' εηίε^οιγ Α ίΐιεγ δ63ί1 ηοί 
οοηίηίη οίΐ ίίιεί 6ηνίη§ 3 £ΐ3δ6ροίηί οί' Ιεδδ 163η 60°€. Ιη ρεηεπιΙ, ί6ε υδε οί &εε-δί3ηε1ίη§ οίί 
ίίιεί Ϊ3π6δ δΐιβίΐ 6ε ηνοίείεεί. \¥Ιιεη κιιείι ΙηηΙεδ 3τε ετηρΙογειΙ ΐ6εΐΓ η δε 86311 6ε ρΓθ6ί6ίΐεεί ίη 
ε3ίε§0Γγ Α ηιηο6ίηειγ δρ3εεδ οη ρηδδεη^ετ δ6ίρδ. \νΐΐ0Γε ρεπηίίΐεά, ί6εγ δ63ίί 6ε ρί3οε(ί ίη 3η 
οί1-ίί§6ί δρίΐί Ιιιιγ οί ηπιρίε δίζε 6ηνίη§ 3 δΐιίί361ε ιίιηίη ρίρε Ιεηείίη^ ίο 3 δαίί361γ δίζειί δρίίΐ 
οίί Ιηηίε. 

2.2.3.3 Νο οίί ίίιεί ίηηΐε δΐιηΐΐ 6ε δίίιιηίεά \ν6ετε δρίΐΐη^ε ογ 1εη1ί3§ε ί6εΓείτοιη οηη 
οοηδίίίαίε 3 ίιτε ογ εχρίοδίοη 1ΐ3Ζ3η16γ ία11ϊη§ οη ΗεαΐοεΙ δΐιτίηοεδ. 

2.2.3.4 Οίί ίίιεί ρίρεδ, \ν6ίε6, ίί εΙηιτιηηειΙ, \νουί(ί ηίίο\ν οίί ίο εδοηρε ίίοηι η δΐοπιηε, δείΐ1ίη§ 
ογ εΐηίΐγ δεΓνίεε Ιηηί Ηηνϊη^ 3 οηρηοίίγ οί 500 / ηηά η6ονε δϊΐιιηίεεί η6ονε ί6ε είοιώΐε 6οίίοηι, 
863ΙΙ 6ε ίϊΐΐεεί \νίΐ6 3 εοε1< ογ νηΐνε ιίίΓεοίΙγ οη ί6ε ΐηηίί εηριιΐοίο οί 6είη§ οΐοδεά ίίοηι 3 83ίε 
ροδίίϊοη οηίδίάε ί6ε δρ3εε εοηεεπιειΐ ίη ί6ε ενεηί οί 3 ίίΓε οοοηιτίηβ ίη ί6ε δρηοε ίη \ν6ίο6 
δηε6 Ι3η1<δ 3Γε δίίυηίεά. ίη ί6ε δρεοώί ε3δε οί ιΐεερ Ιιιηίδ δίΐιιηίεεί ίη 3ηγ δΗηίί ογ ρίρε ίιιηηεΐ 
ογ δΪΓηίΐ3Γ δρηεε, νηίνεδ οη ί6ε Ιηηί δΐιηΐί 6ε ίιΐίεά, 6ηί εοηίτοί ίη ί6ε ενεηί οί ίιτε ηιηγ 6ε 
είίεοίειί 6γ πιεηιΐδ οί 3η ηεΐεΐίίίοηηΐ νηΙνε οη ί6ε ρίρε ογ ρίρεδ οηίδίάε ί6ε ίηηηεΐ ογ δίιηίΐηι 
δρηεε. Ιί δηε6 ηη ηάεΐίίίοηηΐ νηΙνε ίδ Πΐΐεεί ίη 16ε ηΐ3θ6ίηεΓγ δρηεε ίί δΐιηΐί 6ε ορετηίεεί ίίοηι 3 
ροδίίϊοη οηίδίείε ί6ίδ δρηεε. Τ6ε εοηίτοΐδ ίοε τεηιοίε ορετηΐίοη οί ί6ε νηΐνε ίοε ί6ε εηιεΓ§εηεγ 
§εηεΓ3ίοτ ίίιεί Ι3η1< δΗηΙ I 6ε ίη 3 δερβτηίε ίοεηΐίοη ίίοηι ί6ε εοηίτοΐδ ίοΓ ιειηοίε ορεΓηΐίοη οί 
οϊ6ογ νηίνεδ ίοε Ϊ3ΐι1εδ ΙοεηίεεΙ ίη ηιηοΗίηεΓγ δρηοεδ. 

2.23.5 δηίε ηηιΐ εΐΒείεηί ιηεηηκ οί ηδεειίηίηίηρ, ί6ε 3ΐηοηηί οί οίί ίίιεί εοηίηϊηεεί ίη 3ηγ 
οίί ίίιεί ίηηΐε δΜΙ 6ε ρΓονίάεά. 

2.2.3.5.1 \νΐιειε δοηηάϊη^ ρίρεδ 3τε ιΐδεεί, ίΐιεγ δ63ΐ1 ηοί ίεηηίη3ίε ίη 3ηγ δρηεε ννΗειε ΐΐιε 
πδΐί οί ί^ηίίίοη οί δρίΐΐη^ε ίίοηι ί6ε δοιιη<1ίη§ ρίρε ιηί§6ί 3ήδε. Ιη ρ3Γίίοιιΐ3Γ, ί6εγ δΐιηΐΐ 
ηοί ίεπηίη3ίε ίη ρ3δδεη^εε ογ εΐ'ενν δρβεεδ. Αδ 3 ^εηετηΙ ηιΐε, ίΐιεγ δ63ΐ1 ηοί ίειτηίηηίε ίη 
ιηηοΙιίηεΓγ δρηοεδ. Ηο\νενεε, λνΐιειε ί6ε Αώηίηίδίΐ'ηΐίοη εοηδίιΐοΐ'δ ίΐιηί ί6εδε Ιηίίεε 
ΓεειυίτεΐΉεηΙδ 3τε ίιηρΓαεΙίεηΙιΙε, ίί ιηηγ ρεηηίί ίεπηίηηίίοη οί δουιΐ(ϋη§ ρίρεδ ίη ιηηοΙιίηεΓγ 
δρηοεδ οη οοηάίίίοη ί6ηί ηΙΙ οί ί6ε ίο11σ\νίη§ Γοςιιίιεπιεπίδ ητε ιηεί: 

.1 ηη οίΐ-ΐενεί §3η§ε ίδ ρωνίάεεί ιηεεΐίη§ ίΗε ΓεερίΓειηεηίδ οί 

ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.3.5.2; 

.2 ί6ε δοιιηάίη§ ρίρεδ Ιεπηίηηΐε ίη Ιοεηίίοηδ εειηοίε ίτοιη ί§ηίίίοη Ηηζηκίδ 

ηηίεδδ ρΓεεηηίίοηδ ητε ίηίεεη, δηε6 3δ ί6ε ίιίίϊη§ οί είίεείϊνε δοεεεηδ, ίο 
ρεενεηί ί6ε οίί ίίιεί ίη ύιε οηδε οί δρί1ΐ3§ε ιΗγοιι^Η ί6ε ΐεπηίηηΐίοηδ οί ί6ε 
δοηη(ϋη§ ρίρεδ ίτοιη εοιηίη§ ίηίο εοηίηεί λνίί6 3 δοητεε οί ί§ηίίίοη; 3ΐΐ(1 

.3 ίΐιε ίεηηίηηίίοη οί δουηεϋη§ ρίρεδ 3τε ίιίίεά ννίΐΐι δε1ί-ε1θδίη§ 6ΐ3η1άη§ 

άενίεεδ ηηιΙ ννίίίι 3 δΓηηΙΙ-ιΙίηηιείετ δε1ί-ε1οδήι§ οοηίΓοί εοε1< Ιοεηίειΐ 6εΙο\ν 
ί6ε 6ΐ3ηΙ<ίηρ εΐενίεε ίοι ί6ε ρητροδε οί 3δοεΓί3ήιίη§ 6εΓοιε ί6ε 6ΐ3ηΙ<ίηρ 
ιΐενίεε ίδ ορεηεά ίίιηΐ οίί ίίιεί ίδ ηοί ρτεδεηί. Ρτονίδίοηδ δ63ΐ1 6ε ηΐ3<1ε δο 3δ 
ίο εηδίιτε ΐΐιηΐ 3ηγ δρί1ΐ3§ε οί οίί ίίιεί ΐΗτοιι^Η ί6ε εοηίτοί εοείε ίηνοίνεδ ηο 
ί§ηίίίοη 63Ζ3 πΙ 
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2.2.3.5.2 ΟίΗετ οίΐ-ΐενεί §3η§εδ ηιυγ 5ε ηδεά ϊη ρΐαεε οί δοηη<ϋη§ ρίρεδ δΐι6]'εεΙ ίο ίΗε 
ίο11ο\νίη§ οοηιΐίίίοηδ: 

.1 ίη ρ388εη§εΓ δΗίρδ, δυείι §3ΐι§εδ δΗαΙΙ ηοί Γεριιίτε ρεηείπιίίοη ΗεΙονν ίΗε ίορ 
οί' ΐΗε Ι3η1< βηά ίΗείτ ίίιίΐιιΐ'ε ογ ονεΓίϊ11ίη« οί ίΗε ΡιηΗδ δΗηΙΙ ηοί ρεπηίί 
τεΐεαδε οί' ίίιεί; ηηά 

.2 ίη 03Γ§ο δΗίρδ, ΐΗε Μήτε οί' δυείι §3υ§8δ ογ ονεΓβ11ϊη§ οί' ΐΗε ί3η1< δ1ΐ3ΐΙ ηοί 
ρεπηίί τε1ε3δε οί' ίίιεί ίηίο ίΐιε δρ3οε. ΤΗε ιίδε οί' εγίίικίπευΐ §3η§ε §ΐ3δδεδ 
ίδ ρΓοΗίΗίίεά. Ήιε Αώηίηίδίηιίίοη ιηηγ ρεπηίί ΐΗε ιίδε οί' οίΐ-ΐενεί §3η§εδ 
ννίίΗ ίΐ3ί §ΐ3δδεδ 3η(1 δείί'-εΐοδίη^ ν3ΐνεδ Ηεΐννεεη ΐΗε §3υ§εδ 3η<1 ίίιεί ΐυηΗδ. 

2.2.3.5.3 ΤΗε Γηε3ΐΐδ ρΓΟδεπΗοίΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.3.5.2 ννΐιίεΐι 3Γε 3εεερΐ3ΗΙε ΐο ΐΗε 
Αώηίηίδΰηίίοη δΗαΙΙ 6ε ηΐ3ίηί3ίηε(1 ίη ΐ6ε ρΓορεΓ εοηάίΐίοη ίο εηδυτε ΐ6είτ εοηίίηυεά 
3εειιτ3ίε ί'υηεΐίοηίπ" ίη δεΓνίεε. 

2.2.4 Ρι-βνβηίϊοιι ο{ονειρνβχαιινβ 

ΡΓονίδίοηδ δΗαΙΙ 6ε ηχκΐε ίο ρΓενεηί ονβΓρΓβδδπτε ίη 3ηγ οίΐ ΙίΐηΗ ογ ίη ;ιηγ ρηΠ οί ΐΗε οίΐ ίίιεί 
δγδίεηι, ίηε1η(ϋη§ ί6ε ίι11ίη§ ρίρεδ κετνειΐ 6γ ρηηιρδ οη 6θ3πί. Αίτ ειηεί ονετΙ1ο\ν ρίρεδ 3ηά 
τεΐίεί νηΐνεδ δΙκιΙΙ ιΐίδείιηπιε ίο 3 ροδίΐίοη \νΗετε ΐ6εΓε ίδ ηο πδΐί οί ίηε ογ εχρίοδίοη ίτοιη ΐΗε 
αηεπιεηεε οί οίΐδ 3η4 ν3ροηΓ αηά δΐιηΐΐ ηοί Ιειιΐ ίηίο εΓε\ν δρ3εεδ, ρ3δ§εη§εΓ κριοοδ ηοΓ ίηίο 
δρεείηΐ ε3ίε§0Γγ δρ3εεδ, εΐοδεϋ γο-γο εαιεο δρ3εεδ, πΐ3ε6ίηεΓγ δραεεδ ογ δίηιίΐ3Γ δραεεδ. 

2.2.5 ΟϊΙβιβΙ ρίρίην 

2.2.5.1 Οίΐ ίυεί ρίρεδ 3η<1 ί6είτ νηΐνεδ υικί ίίΐίίη^δ δίιηΐΐ 6ε οί δίεεί ογ οϋιεΓ ηρρΓονεά 
ηιηίεπηΙ, εχεερί ί1ΐ3ί ΓΟδΙπείειΙ ιίδε οί ί1εχί61ε ρίρεδ δΙίΗΐΙ 6ε ρεπηίδδί61ε ίη ροδίίίοηδ 
ννΗετε ί6ε Αιίηιίηίδίηιίίοη ίδ δηύδίίεά Ιΐΐ3ί ί6εγ 3Γε ηεεεδδητγ.* 8ηε6 ΰεχίΗΙε ρίρεδ 3ΐχ1 
εη(1 3ίί3ε6ιηεηίδ δΗυΙΙ 6ε οί ηρρτονεά βτε-Γεδίδίίη§ ηιυίεπηίδ οί 3(1εί|υ3ίε 8ίτεη§ΐ6 υηιΐ 
δΐιαίΐ 6ε εοηδίηιείεά ίο 16ε 83ίίδί3εΐίοη οί ίΗε ΑώηίηίδίιηΙίοη. Ρογ νηΐνεδ, ίίίΐεοί ίο οίΐ ίίιεί 
ί3πΙ<8 3ΐχ1 ννΗίεΗ 3Γε υηάεΓ 8ί3ίίε ρΓεδδυηε, δίεεί ογ δρ6εΓθί(Μ-£Γ3ρ6ίίε ε3δί ίτοη ηΐ3γ 6ε 
ηεεερίεά. Ηοννενει\ οηΙίηβΓγ ε3δί ίτοη νυΐνεδ ηΐ3γ 6ε υδειΐ ίη ρίριηρ δγδίεηΐδ ννΐιειε ί6ε 
άεδί§η ρΓεδδηΐ'ε ίδ Ιοινετ ί63η 7 63Γ 3ΐκί ί6ε άεδί§η ίεηιρεΓ3ίιΐΓε ίδ 6ε1ο\ν 60°(2. 

2.2.5.2 Εχίεηΐ3ΐ 6ί§6-ρΓεδδΠΓε ίίιεί ιΐεΐίναγ Ιίηεδ 6εί\νεεη ί6ε 6ί§6-ρΓεδδυτε ίίιεί ρηιηρδ 
3ΐιι1 ίίιεί ίη]εείθΓδ δΗυΙΙ 6ε ρΓοίεοίεά \νίΐΗ 3 ίυοΗοΐοεΙ ρίρίη§ δγδίεηι ευρυΗΙε οί εοηΐ3ίηίη§ 
ίίιεί ίτοιη 3 Ηί^Η-ρΐ'εδδυΐ'ε Ιίηε ί3Ϊ1υτε. Α μιείείειΐ ρίρε ίηεοιροΓ3ίεδ 3η οιιίεΓ ρίρε ίηίο 
\νΗϊε1ι ί6ε ΗίβΗ-ρΓεδδυτε ίίιεί ρίρε ίδ ρΐηεεά, ίοπηίη§ 3 ρεηη3ηεηί 3δδεηι61γ. ΤΗε ]3ε1<είεά 
ρίρίη§ δγδίεηι δ63ΐ1 ίηεΐιιάε 3 ιηε3Πδ ίοΓ οοΙΙεείίοη οί Ιε3ΐ<3§εδ 3ηε1 Ηπηηυεηιεηΐδ δΐηαΐΐ 6ε 
ρΓθ\ Γ ίοΙεο1 \νίίΗ 3η 3ΐ3πη ίη 03δε οί 3 ίίιεί Ιίηε ίηίΐιιΐ'ε. 

2.2.5.3 Οίΐ ίίιεί Ιίηεδ δ63ΐ1 ηοί 6ε Ιοεηίεά ίτηιηεάίηίεΐγ 36ονε ογ ηε3Γ ηηίίδ οί 6ί§6 
ίεηιρεΓ3ΐιΐΓ8 ίηεΐυιΐίη^ ΗοίΙεΓδ, δίε3ΐη ρίρείίηεδ, εχ63ΐΐδί ιηηηί ίοΐεΐδ, δίΙεηεεΓδ ογ οίΗετ 
εςιιίριηεηί Γεςιιίπχΐ ίο 6ε ίηδΐιΐ3ίε<1 6γ ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.6. Αδ ί3Γ 3δ ρΓ3είίε361ε, οίΐ ίίιεί Ιίηεδ 
δΗυΙΙ 6ε 3ΐτ3η§εά ί3Γ 3ρ3ΐί ίτοιη Ηοί δΐιτίποεδ, εΐεείπεηΐ ίηδΐηΐΐυίίοηδ ογ οΐΗεΐ' δοιιτοεδ οί 


* ΙΙβίει· Ιο Γ 6 θοιηηιβη(ΐ 3 ΐίοηδ ριώΐίδΐιβά 6γ ΐΐιε ΙηΙβπΜΐίοΜΐ Οι·£3ηίζ3ΐίοη Γογ δΐ 3 η(ΐ 3 Γ( 1 ίζ 3 ΐίοη, ίη ρ3ΐΙίουΐ3ΐ·, 
Ριώΐίοαίίοηδ ΙδΟ 15540:1999 οη Τε$ί ιηεΙΙιοάα /ογ β}·ε Γείίίΐαηεε ο/Ιιοχε αίχεηώϋεί 3 η <1 ΙδΟ 15541:1999 
οη ΚεφάΓεηιεηΐζ /ογ ΐΗε Ιεχί δεηεΐ-ι ο/βπε Γεήαΐαηεε ο/Ιιοζε αα'εηώΐίείϊ. 
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ί§ηίίίοη ίΐηά δ6η11 6ε δετεεηειΐ ογ οί6ετ\νίδε δηίί361γ ρτοίεείεά ίο ηνοίά οίΐ δριηγ ογ οίΐ 
ΙιχιΙηιγε οηίο ΐ6ε δουτεεδ οί ίγηίίίοη. ΤΙιε ηιιηι6ετ οί ]οίηίδ ίη δΐιείι ρίρίηγ δγδίειηδ δΙίίΐΙΙ 6ε 
1<ερί ίο 3 ι ηίηίιη ιιτη. 

2.2.5Α (Όηιροηεηΐδ οί 3 ώεδεί εη§ίηε ίίιεί δγδίεηι δΤηΙΙ 6ε άεδί^ηεά εοηδί(1επη§ ί6ε 
ιηαχίηιυιη ρειιί ρΓεδδυΓε \ν6ίε6 λνίΐΐ 6ε εχρεπεηεεά ίη δεΓνϊεε, ίηεΐιιιΐίηρ αηγ 6ϊ§6 ρτεδδητε 
ριιΐδεδ \ν6ίε6 π ιό §εηετ3ίει1 πηά Ιτ3ηδτηί1ίε(1 6ηε6 ίηίο ί6ε ίίιεί δηρρίγ αηά δρίΠ Ιίηεδ 6γ 16ε 
ηείίοη οί ίίιεί ίη]'εείίοη ρητηρδ. ('οηηεείίοηδ \νίί6ίη 16ε ίίιεί δηρρίγ ιιηιΐ δρίΠ Ιίηεδ δ63ΐ1 6ε 
εοηδίηιείεά 6&νίη§ τε§3πϊ ίο Ιίιεϊτ α6ί1ίίγ ίο ρτενεηί ρτεδδητίζεά οίΐ ίίιεί Ιε&ίδ \ν6Πε ίη δεΓνϊεε 
ιιηιΐ αίίεΓ ηιαίηίεηηηεε. 

2.2.5.5 Ιη τηιιΐίί-εη^ίηε ίηδίηΙΙηίίοηδ \ν6ίε6 3τε δΐιρρίίειΐ ίτοτη ΐ6ε δητηε ίίιεί δοιιτεε, τηεηηδ 
οί ίδοΐ3ίίη§ ί6ε ίίιεί δηρρίγ ιιηιί δρίΠ ρίρίηη ίο ίηιΐίνκίιιηΐ εηηίηεδ, δΗίΐΙΙ 6ε ρτονκίειί. Τ6ε 
τηεηηδ οί ίδοίηίϊοη δΗιιΙΙ ηοί ηίίοεί ί6ε ορειηίίοη οί ί6ε οί6εΓ εηηίηεδ ηηιΐ δ6&11 6ε ορειχώΐε 
ίτοηι α ροδίΐίοη ηοί τακίετειΐ ϊηαεεεδδί61ε 6γ 3 ίϊτε οη αηγ οί ίΐιε εηγίηεδ. 

22.5.6 λνΐιετε 16ε Αιίτηίηίδίιηΐίοη τηαγ ρεηηίΐ ί6ε εοηνεγίη" οί οίΐ βτκΐ εοηι6ιΐδΐί6Ιε 
Ιίςηίάδ ίΗτοηγΙι ηεεοιηιηοιίηΐίοη ίΐηιΐ δετνϊεε δραεεδ, ίΐιε ρίρεδ εοηνεγίηη οϊΐ οτ 
εοτη6ηδίί61ε Ιίςιιίτΐδ δ6α11 6ε οί α τηαίεήαΐ αρρτονεά 6γ ί6ε Ατίιηίηίδίπιίίοη 6ανίη§ τεγηπΐ 
ίο ί6ε ίίτε πδ1<. 

2.2.6 Ρνοίβεύοη ο/Ιιί§Ιι ίεηψεί'αίιΐΓβ 8Ηΐ·{αοβ5 

2.2.6.1 δητίαεεδ ννίίΐι ΐετηρεταίατεδ 36ονε 220°ί" ν,ΤιίεΗ ηΐ3γ 6ε ίιηρίη<τει1 3δ 3 τεδηΐί οί 3 ίίιεί 
δγδίεηι ίίιίΐιιΐ'ε 8 Ι 13 ΙΙ 6ε ρτορετίγ ίηδυΐβίειί. 

22.6.2 Ρτεεβηίίοηδ δ1ΐ3ΐ1 6ε ί3ΐ<εη ίο ρτενεηί 3ηγ οίΐ ΐΗτιί ηΐ3γ εδ03ρε ηηιίετ ρτεδδητε ίτοηι 3ηγ 
ριιτηρ, ίίΐίοτ οτ 6εηΐετ ίτοτη εοτηίη§ ίηίο εοηΐηεί \νίίΗ ΗειιίειΙ δΐιΐ'ίιεεδ. 

2.3 Αη'αηξβιηεηία /ογ 1ιώΓίεαίίιι§ οίΐ 

2.3.1 ΤΙιε 3ττ3η§ετηεηίδ ίοτ 16ε δΐοτ3§ε, (1ίδίπ'6υίίοη ;ιικ1 ηΐίϋζηΟοη οί οίΐ ιΐδεχΐ ίη ρτεδδητε 
1η6τίθ3ίίοη δγδίεηΐδ δΐιηΐΐ 6ε δηε6 3δ ίο εηδητε 16ε δ3ίείγ οί ί6ε δ6ίρ 3η<1 ρετδοηδ οη 6θ3τι1. 
Τ6ε 3ΐτ3η§εηιεηίδ ηΐ3άε ίη ηΐ3ε6ίηετγ δρ3εεδ οί ειιίεεοιγ Α, 3ΐκΙ \ν6εηενετ ρπιείΐεχιΐιΐε ίη 
οί6ετ ηΐ3θ6ίηετγ δρηεεδ, δίιηΐΐ 3ί 1ε3δί εοηιρίγ \νίί6 ί6ε ρτονίδίοηδ οί ρ3Τ3§τ3ρ6δ 2.2.1, 2.2.3.3, 
2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.4, 2.2.5. 1, 2.2.5.3 3η4 2.2.6, εχεερί ί63ί: 

.1 ί6ίδ άοεδ ηοί ρτεείηάε ΐ6ε ηδε οί δί§6ί-ί1ο\ν §1αδδεδ ίη 1υ6ήε3ίτη§ δγδίετηδ 
ρτονίάεά ίΗιιί ί6εγ ατε δ6ο\νη 6γ ίεδίϊης ίο Ηίΐνε 3 δηίί361ε άε§τεε οί ίίτε 
τεδίδΐηηοε; ηηεΐ 

.2 δουπίΐίη^ι ρίρεδ ηΐ3γ 6ε 3ηί6οήζεά ίη ηΐ3ε6ίηετγ δρ3εεδ; 6ο\νενετ, ί6ε 
τεφίίτεηιεηίδ οί ρ3Τ3§τηρ6δ 2.2.3. 5.1.1 3Π(1 2.2.3. 5. 1.3 ηεειί ηοί 6ε 3ρρ1ίεά οη 
εοηιϋίίοη ί63ί ί6ε δοιιητίΐηρ ρίρεδ 3τε Γϊίίειΐ \νίί6 3ρρτορπ3ίε τηεηηδ οί εΐοδητε. 

2.3.2 Τ6ε ρτονίδίοηδ οί ραπιρτηρίι 2.2.3.4 δΐιηΐ 1 3ΐδο 3ρρ1γ ίο 1υ6ήθ3ίίη§ οίΐ Ιηηίδ εχεερί 
ΐΗοδε 63νίη§ 3 εηρβείίγ Ιεδδ ΐ63η 500 I , δίοτ3§ε Ι3η1<δ οη ινίιίεΐι ν3ΐνεδ 3τε εΐοδειΐ 4υηη§ ί6ε 
ηοτηΐ3ΐ ορετ3ίίοη τηοάε οί ί6ε δ6ίρ, οτ \ν6ετε ίί ίδ άείεττηίηεά ΤΐιτιΙ 3η ηηίηίεηάεά ορετ3ίίοη οί 
3 ςιπιΤ ε1οδίη§ ν3ΐνε οη ί6ε οίΐ 1υ6τίε3ίίη§ Ι3η1< ινοιιΐιΐ εηιίιη^εΐ' ί6ε δ3ίε ορετηίίοη οί ί6ε 
ιηηίη ρτορηΐδίοη ηικΙ εδδεηίώΐ 3ηχί1Ϊ3ΐγ ηΐ3ε1ιίηειγ. 
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2.4 ΑΐΎαηξβηιβηίχ /ογ οίΙιβΓβωηιηαΜε οίΙ$ 

Πιε 3η*3η£εηϊεηίδ Γογ ίΙιε δίθΓ3£ε, άίδίη6υίίοη 3ηά ιιίίΙίζ3ΐίοη οί οάιετ Παιηηχώΐε οίΐδ 
ειηρίογεά ιιηάει* ρΐΌδδΐιιε ίη ρο\\ετ Ιτηηδίηίδδίοη δγδίεηΐδ, εοηίτοί 3Π(1 3θίίν3βη£ δγδίοπίδ 3ηά 
ίκΉίίηε δγδίεηΐδ δΐιαίΐ 6ε δΐιείι 38 Ιο οηδίίΓΟ ΐΗε 33ίείγ οί ΐΗε δίιίρ 3ηά ρετδοηδ οη 6θ3τά. 
δαίί361ε οίί οο11εοίίη£ 3ΐτ3η§ειηεηί3 ίοΓ Ιεπίδ δΤιαΙΙ 6ε Ιϊΐίεά 6ε1ο\ν ΗγάπιιιΙίε νηΐνεδ 3ηά 
εγ1ίη(1εΓ8. Ιη Ιοοηίίοηδ \ν6ετε ηιεαηδ οί ίρηίίίοη 3Γε ρτεδεηί, δηε6 3ΓΓ3η£εηΐ8ηί3 δΐιπίΐ 3ΐ 1ε3δΐ 
εοηιρίγ \νίΐΗ Ιΐιε ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3£ΐ*3ρΗδ 2.2.33, 2.23.5, 2.2.53 3ΐκΙ 2.2.6 31x1 \νί(1ι ΐ6ε 
ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γαρ6δ 2.2.4 3ηά 2.2.5. 1 ϊη τεδρεοί οί 8ΐΓεη§ΐ6 3ηά εοηδίηιείίοη. 

2.5 ΑΓΓαη§βιηεη(α [ον οίίβιεί ίη ρεήοάίεαίίν ιιηαίίεηάεά ηκιεΜηει-γ αραεείί 

Ιη ηάάίίίοη ίο ί6ε Γεφίίτεηιεηίδ οί ραπι^πιρίΐδ 2.1 ίο 2.4, ί6ε οίΐ ί\ιβ1 ίΐηά ΙυίπεηΙϊπ” οίΐ 
δγδίεηΐδ ίη 3 ρεποάίθ3ΐ1γ υιΐΗίίεηάεά ιηπεΗιηειγ' δρ3εε δ1ΐ3ΐ1 εοηιρίγ \νίίΗ16ε ίο11ο\νίη§: 

.1 \ν6εΓε άηίΐγ δετνίοε οίΐ ήιεί ίαηίδ 3τε βΐΐεά ηυΐοιηηίίοηΐΐγ, ογ 6γ τειηοίε 
εοηίτοί, ιηεηηδ δΗηΙΙ 6ε ρτονϊάεά ίο ρτενεηί ονετίΐον/ δρί1ΐ3§εδ. ΟΐΗετ 
εςιιίριτιεηί \νΗίε6 ΐτεαΐδ ΠίΐιτιηχώΙε Ιίςυίεΐδ αιιίοιηίΐΐίοαίΐν (ε.§. οίΐ ίιιεί 
ριιπβεΓδ) \ν6ίε1ι, ν/Ηοπενει* ρΓ3θάθ361ε, δΐιηΐΐ 6ε ίηδίηΐΐεά ίη 3 δρεοΜ δρηοε 
τεδετνεά Γογ ριιπβετδ πηά ίΙιεί ι* Ιιεαίετδ, δ63ΐ1 63νε 3ΓΓ3η§εηιεηίδ ίο ρτενεηί 
ονοιϋονν δρί1ΐ320δ; αηά 

.2 \ν6εΓε είειί Iγ δεηίεε οίΐ ίιιεί ίίΐηίδ ογ δοίΐΐίηε; ΐειηίδ 3γο ίίΐΐεά λνίίβ 6ε3ΐήι§ 
3ΓΓ3η§εηιεηίδ, 3 6ϊ§6 ίειηρειηίυιε 3ΐ3ΐτη δ1ΐ3ΐ1 6ε ριονίάεά ϊί ΐ6ε β3δ6ροίηΐ 
οί ί6ε οίΐ ίιιεί ε3η 6ε εχεεεάεά. 

3 ΑΓΓ3η§ειη6ηίδ Γογ §3δεοχΐδ ίιιεί Γογ άοιηεδίίε ριιτροδε 

θ3δεοηδ ίηεΐ δγδίεηΐδ υδεά ίοτ άοιηεδΐίε ρυφοδεδ δΙΐ3ΐ1 6ε 3ρρτονεά 6γ ί6ε Αάτηίηίδάηίίοη. 
δίθΓ3§ε οί §33 6οίί1εδ δββΐΐ 6ε Ιοοηίεά οη 16ε ορεη άοεί ογ ίη α λνεΐΐ νεηΐϊίειίεεί δρηοε \ν6ίε6 
ορεηδ οηΐγ ίο ΐ6ε ορεη άεεί. 

4 ΜϊδεεΙΙηηεοΗδ ΐίειηδ οΓ ί«ηϊίϊοη δοιιτεεδ ηηά ΐ^ηΐίηβΐΐϊίγ 

4.1 ΕΙεείήε ηαάίαίοη; 

Εΐεοίπο τηάίηίοΓδ, ίί ηδεά, δβηΐΐ 6ε Γιχεά ίη ροδίίίοη 3ηά δο οοηδίηιείεά 38 ίο τεάηεε βτε πδίδ 
ίο 3 ιηίηίηηιηι. Νο δΐιείι Γ3άΐ3ίθΓδ 8 Η 3 ΙΙ 6ε βίίεά \νίί6 3η οίειηεηί δο εχροδεά Ιΐΐ3ΐ ε1οΐ6ίη£, 
ο ιιΠηί η δ, ογ οιΗογ δίηιίΐ3Γ ηωίεηηΐδ 03η 6ε δεοτεβεά ογ δεί οη βτε 6γ 6ε3ί Ιγοιπ ί6ε εΐεηιεηΐ. 

4.2 Ψααίε τεεερίαείες 

\ν’3δΙο τεοερίηεΐεδ δίιηΐΐ 6ε οοηδίηιείεά οί ηοη-οοηι6η8ίί61ε ηιηίεπηίδ ννίίΗ ηο ορεηίη£δ ίη ί6ε 
δίάεδ ογ 6οίίοηι. 

4.3 ΙηαηΙαίίοη $ιιν/αεε8ρηοίβείβά α§αίη$ί οίίρεηβΐταίίοη 

Ιη δρ3οεδ \ν6ει*ε ρεηείτ3ΐίοη οί οίί ρτοάυοίδ ίδ ροδδί61ε, ί6ε δΐιτίπεε οί ίηδΐιΐ3ίίοη δ1ΐ3ΐ1 6ε 
ίτηρεΓνίοηδ ίο οίί ογ οίί ν3ροητδ. 
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4.4 Ρήηιατγ άεαίϊ εονβΓΐη§8 

Ρπηιηιγ άεεί εονεπη§δ, ίί ηρρίίεά ινίίΗίη ηεεοηιιηοάηίίοη ηηά δετνίεε δρηεεδ ηηά εοηίτοί 
8ΐηίίοη8, 8ΐΐ3ΐ1 1)6 οΓ 3ρρΓονε<1 ιηηίεπηΐ \ν1ιίε1ι \\ ί 11 ηοί τεηάίΐγ ί«ηίΐο. ΐΗίδ Ηείηη άεΐεηηίηεά ίη 
ηεεοτάηηεε \νϊί!ι (Ηε Ρίτε Τεδί Ρτοοεάπτεδ €οάε. 

5 θ3Γ§0 3Γ6Ε8 οί ίΕηΙΐβΓδ 

5.1 Ξβραταίίοη ο/ααι-ρο οϋ ίαηΐίβ 

5.1.1 Γηπιο ριιηιρ-Γοοιπδ, 031X0 Ι3η1<8, 8ΐορ ίηηΗδ 3η(1 οοίίετάηηΐδ 8ΐΐ3ΐ1 5ε ροδϊίίοηεά 
ίοπνητά οί ηιηεΗίπεΓγ δρ3εεδ. Ηο\νενετ, οίΐ Ηιεί Ηιιηίει Ιχηίδ ηεεά ηοΐ 5ε ίοηνηπΐ οί 
ιηηοΗίηεΓγ δρηεεδ. ί'ητρο Ιηηίδ 3Πί1 δίορ Ιηηίδ δ1ΐ3ΐ1 Ηε ίδοίηίεά Ιγοπι ιηηεΗίηειγ δρ3εεδ 5γ 
εοίίετάηιηδ, εητ§ο ρυιηρ-Γοοιηδ, οίΐ Ηιιηίει Ιηηίδ ογ Ηηΐΐηδί Ιηηίδ. Ρυτηρ-Γοοηΐδ εοηίηίηίη§ 
ριιηιρδ 3Π(1 ΐΗείι ηεεεδδοπεδ ίοτ 5η11ηδίίη§ ΐΐιοδε δρ3εεδ δίίιΐ3ΐε(1 ηά)ηεεηί Ιο εητ§ο Ιηηίδ 3Π(1 
δίορ ιηηίδ 3ΐκ1 ριιηιρδ ίοΓ οίΐ ίΐιεί ίτ3ηδίεΓ, 5 Ι 13 ΙΙ 5ε εοηδίάειεά 3δ εςιιίνηίεηΐ ίο 3 εητ§ο 
ριπηρ-Γοοιτι ννίίΗίη Ιΐιε εοιιίεχΐ οί ΐΐιίδ ιχχαΐηΐίοη ριονκίοά ίΡΐ3ΐ δΐιείι ραιηρ-ΓΟΟίτΐδ 1ΐ3νε (Ηε 
83ΐπ6 δηίεΐγ δίηηάητά 38 ΐ1ΐ3ΐ ιεςιπιχχΙ ίοΓ εητ§ο ριπηρ-ιοοηΐδ. Ριιιηρ-Γ00ΐη8 ίηίεηάεά δοΙεΙγ ίοΓ 
Ιΐ3ΐΐ38ΐ οι οϊΐ ίΐιεί ΐΓ3ηδίεΓ, Ηοννενει, ηεεά ηοΐ εοιηρίγ \\ ίΐΗ ίΐιε ΐΌςιιίΐ'εηιεηΙδ οί Γ6§η1ηίίοη 
10.9. ΤΙιε Ιοινει ροιίίοη οί ίΗε ρηιηρ-Γοοηι ηιηγ Ιιε ιεεεδδείΙ ίηΐο ηΐ3ε1ιίη6Γγ δρηεεδ οί 
ε3ΐε<ιοιγ Α ΐο 3εεοηιιηο(ΐ3ΐε ριιηιρδ, ρτονίάεά ί1ΐ3ί ΐΐιε άεεί 1ιε3(1 οί ΐΐιε ιεεεδδ ίδ ίη ^οηειηΐ ηοΐ 
ιηοΓε ίΐιηη οηε ίΐιίπΐ οί ίΐιε ηιοιιΐιίειΐ άερίΗ ηΗονε ίΐιε ίεεί εχεερί ίΐιηί ίη ίΐιε 0386 οί δΐιίρδ οί 
ηοΐ ηιοΓε 11ΐ3η 25,000 ίοηηεδ άεηάννεί^Ηί, λνΗετε ίί ε3η Ιιε άειηοηδίΓηΙειΙ ίΐιηί ίοΓ Γ63δοηδ οί 
ηεεεδδ ηηά δηάδίηεΙΟΓγ ρίρίη§ ηπηηρειηεηΐδ ίΐιίδ ίδ ίηφπιείίεηΗΙε, ίΐιε Λ ιΐ ηι ί η ϊ δΐ πιΐ ί ο η ηιηγ 
ρεπηίί 3 Γοεεδδ ίη εχεεδδ οί δΐιείι ΗείηΗΐ, ΟαΙ ηοΐ εχεεειίίη^ οηε 1ΐ3ΐί οί ΐΐιβ ιηοηΐάεά (Ιερίΐι 
ηΗονε ίΐιε ίεεί 

5.1.2 Μηίη 03τ§ο εοηίτοί δίηίίοηδ, εοηίτοί δίηίίοηδ, ηοοοιτηηοιίΗΐίοη ηηά δετνίεε δρηεεδ 
(εχε1ηάίη§ ίδοΐ3ίε(1 εητ^ο Ηηηάΐίη^ §εητ Ιοείετδ) δΗηΙΙ 5ε ροδϊίίοηεά ηίί οί εηΓ§ο Ιηηίδ, 
δίορ ιηηίδ, ηηά δρηεεδ \ν5ίο5 ίδοΐαίε εητ^ο ογ δίορ ίηηίδ ίτοιη ιηηεΙιίηεΓγ δραεεδ, Ηιιΐ ηοΐ 
ηεεεδδβπΐγ ηή οί ΐΐιε οίΐ ίΐιεί Ηιιηίετ ΐειη1<8 ειηοΐ Ηηίΐηδΐ ί3ηΙ<δ, ηηά δΐιηΐΐ 5ε ηπηη^εά ίη δΐιεΗ 
α ινηγ ΐΐιειΐ 3 δίη§1ε ί3Ϊ1πΓε οί 3 ι!εε1< ογ ΙοιιΙΙχΗεειιί δΗηΙΙ ηοΐ ρεηηίί ίΗε εηίτγ οί §3δ ογ ίαιηεδ 
ίΓοηι ίΐιε εητ§ο ίηηίδ ίηΐο 3η ηεεοΓητηοάηίίοη δρ3εε, ηΐ3ίη εητ£0 εοηίΓοΙ δί3ίίοηδ, εοηίτοί 
δίηΐίοη, ογ δετνίεε δρ3οεδ. Α τεεεδδ ρτονίάεά ίη ηεεοΓίΙηηοε ινίΐΗ ρηηΐίηηρίι 5.1.1 ηεεά ηοΐ 
5ε Ιηίεη ίηΐο 3εεοηηί \νΗεη ίίιε ροδίίίοη οί ΐΐιεδε δρ3οεδ ίδ 5είη§ άείεηηίηεά. 

5.1.3 Ηολνενετ, ινίιετε άεεηιεά ηεεεδδ3Γγ, ίίιε ΑάιηίηίδίΓ3ίίοη ιηηγ ρεπηίί ηιηίη εητ§ο εοηίΓοΙ 
δί3ΐίοηδ, εοηίτοί δίηίίοηδ, 3εεοηιηιοά3ΐίοη 3ηά δετνίεε δρ3εεδ ίοηνητά οί ίίιε εηιγο ίηηίδ, δίορ 
Ιηηίδ 3ηά δρηεεδ χνΐιίείι ίδοΐ3ίε εηιγο 3ηά δίορ ίηηίδ Ιτοιη ΓηηεΗίηειγ δρηεεδ, Ηηί ηοί 
ηεεε883π1γ ίοηνητά οί οίΐ ίΐιεί Ηιιηίει ίηηίδ ογ ΙοειΙΙεΐδΐ ίηηίδ. Μηεΐιίηεΐ'γ δρηεεδ, οίΐιει ίΐιαη 
ίΐιοδε οί 03ίε§οιγ Α, ιηην 5ε ρετηιίίίεά ίοηνητά οί ίΗε εητ§ο Ιηηίδ ηηά δίορ ίηηΐΐδ ριονίιίειΐ 
ΐΗεγ 3Γ6 ίδοΐ3ίεά &οιη ίίιε εηιχο Ι3η1<δ 3ηά δίορ (3 η Η 8 5γ εοίίειχίηηΐδ, 03Γ§ο ρηιηρ-Γοοηΐδ, οίΐ 
ίχιβΐ ΗαηΗετ Ιηηίδ ογ Ηηΐΐηδί Ιηηίδ, ηηά Ηηνε ηί ΙεηδΙ οηε ροτίηΗΙε Πτε εχίίηειιίδΙιεΓ. Ιη 03868 
ινΗειε ίΗεγ εοηίηίη ίηΐεπιβΐ εοιηΗυδΐίοη ηιηεΐιίηειγ, οηε 3ρρΐ'ονειΙ ίοηηι-ίγρε εχΙίηειπδΗετ οί 
ηί Ιεηδί 45 / εηρηείίγ ογ εςιιίνηίεηΐ δΗηΙΙ 5ε ηιτηη^εά ίη ηάάίίίοη ίο ροιίηΗΙε Ιίιε εχΙίη^ιιίδΗΰΓδ. 
Ιί ορετηΐίοη οί η δειηί-ροΓίηΗΙε ίίιε εχίίη^ιιίδΐιεί' ίδ πηρπιοΙιοχΗΙε, ίΗίδ ίίιε εχΙίη^ιιίδΗετ ηιηγ 5ε 
τερίηεεά 5γ 1\νο ηάάίίίοηηΐ ροτίηΗΙε Πιε εχίίη§ηίδΗ6Γδ. Αεεοηιηκχΐηΐίοη δρηεεδ, ιηηίη εητεο 
εοηίτοί δρβοεδ, εοηίτοί δίηίίοηδ ηηά δετνίοε δρηεεδ δΗηΙΙ 5ε 3Γτηη§εά ίη δηεΗ η \νηγ ίΙΐ3ί 3 
δίη§1ε ίηίίητε οί η άεεί; ογ ΗηΜιεηά δΗηΙΙ ηοί ρεπηίί ίΗε εηίτγ οί §ηδ ογ ίΐιηιεδ ίτοιη ίΗε εητ§ο 
Ιηηίδ ίηίο δηεΗ δρηεεδ. Ιη ηάάίίίοη, \νΗετε άεεηιεά ηεεεδδητγ ίοτ ίΗε δηίείγ ογ ιχινίρηΐίοη οί 
ίΗε δΗίρ, ίΗε ΑάηιίηίδίΓηίίοη ηιηγ ρεπηίί ηιηεΗίηεΓγ δρηεεδ εοηίηίηίη§ ίηίεηιηΐ εοηιΗηδίίοη 
ιηηεΗίηειγ ηοΐ 5είη§ ηιηίη ρτορυΐδίοη ηιηεΗίηειγ Ηηνίη§ ηη οηίρηί ειεηίεΓ ίΗηη 375 ί\Υ ίο 5ε 
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1οο3(ε4 ΓοπνίΐιτΙ οί’ ί5ε 03Γ§ο 3Γ83 ρτονί4ε4 ί5ε αιταη§εηιεηί8 3τε ίη αεεοιχίαηοε ννίΐΗ ί5ε 
ρΓΟνίδίοηδ Οί ΐ5ίδ ρ3Γ3§Γ3ρ5. 

5.1.4 Ιη οοηώίηβΐίοη (χιιΉοΓδ οηΐγ: 

. 1 Πιε δίορ ί3η1<:8 δΜΙΙ 5ε 8ΐιπ'οιιη4ο4 5ν οοίίειχίαιηδ εχεερί \νΗοΐ'ε ΐΙιο 
5οηηά3πεδ οί’ Ιΐιο δίορ ΙχιΑδ, ννΗοΓΟ δίορ ηΐ3γ 5ε 03ΐτίε4 οη 4 γυ 03Γ§ο νογ3§εδ, 
3Γ8 ρ3ή οί ί5ε 5υ11, ιη3ΐη 03Γ§ο 4 οο 5, 03Γ§ο ρυιηρ-Γοοηι 5 ιι11<Ηοηο1 ογ οίΐ ίΐιεί 
διιηίεΓ (3 π 5. Τ5εδε οοίΤειτΙηιηδ 85311 ηοί 5ε ορεη Ιο 3 (1οιι51ε 5οίΙοιη. ρίρε 
Ιυηηεΐ, ρυηιρ-Γοοηι ογ ο!5ογ εηεΐοδεά δρ3εε, πογ δ53ΐ1 Ι5εγ 5ε ηδεά ίοΓ 03Γ§ο 
ογ 53ΐΐ3δΙ 3η(1 δ53ΐ1 ηοί 5ε εοηηεείεχΐ Ιο ρίρίη§ δγδίεηΐδ δεΓνίη§ οίΐ 03Γ§ο ογ 
53ΐΐ3δί. \1ε3Πδ 85311 5ε ρΓονίάεά Ιογ ΠΙΙίηγ 15ε εοίίεΓάηπίδ \νίί5 ννηίεΐ' αη4 Ιογ 
εΙΐ'3Ϊηίηο ί5εηι. \¥5 ογο 15ε 5οηη43Γγ οί 3 δίορ Ι3ηί ϊδ ρ3Γΐ οί 15ε ε3Γ§ο 
ρυηιρ-Γοοηι 5υ155ε34, (5ε ρυηιρ-Γοοηι δΐιβίΐ ηοί 5ε ορεη (ο (5ε 4οιι51ε 5οί(οηι, 
ρίρε ίηηηεΐ ογ οΓΐιεί' εηεΐοδεχΐ δρ3εε; Εολνενετ, ορεηίη «δ ρΓονκΙοχΙ \νίί5 §3δίί§5ΐ 
5ο1ίε4 εονεΓδ ηηιγ 5ε ρεηηίΚεά; 

.2 Με3ηδ δΙιηΙΙ 5ε ρτονί4ε4 ίοΓ ίδοΐ3ίίη§ (5ε ρίρίη» οοηηεοίίη§ (5ε ρυηιρ-Γοοηι 
ννί(5 (5ε δίορ Ι;ιηΙ<δ τείεττεά ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ5 5.1.4.1. Τ5ε ηιεηηδ οί ίδοΐ3ίίοη 
δΗαΙΙ εοηδίδί οί 3 ν3ΐνε ίο11ο\νε4 5γ 3 δρεείβείε ίΐ3η§ε ογ 3 φοοΙ ρίεεε \νίί5 
3ρρΓορπ3ίε 5ΐ3η1< Πβηεεδ. Τ5ίδ 3ΐτ3η«ειηεηΙ δ1ΐ3ΐ1 5ε 1οε3ίε(1 34)3οεηί ίο Ι5ε 
δίορ Ι3ηίδ, 5ηί \ν5ετε ί5ίδ ίδ ηητε3δοη351ε ογ ίηιρΓ3είίθ351ε, ίί ηΐ3γ 5ε 1οο3ίε4 
ννϊΐΗίη ί5ε ρηηιρ-Γοοηι (ΙίτεείΙν 3ίίεΓ ί5ε ρίρίη§ ρεηείΓ3ίεδ 15ε 5ηΜιε34. Α 
δερ3Γ3ίε ρεηη3ηεηί1γ ίηδί3ΐ1ε4 ριιιηρίηγ 3η4 ρίρίη» 3ΐτ3ηγεηηεηΙ ίηεοΓροΓ3ίίη§ 
3 ηΐ3ηίίο1ά, ριονίάεά \νίΐ5 3 δ5ηί-οίί ν3ΐνε 3ΐΐ(1 3 Ηΐχηί 1ΐ3η§ε, 85311 5ε 
ρΓονίάεά ίοΓ 4ίδοΗ3πζίηγ ί5ε εοηίεηίδ οί ί5ε δίορ (3η1ίδ άήεείΐγ ίο (5ε ορεη 
4εεί ίοΓ εϋδροδαΙ ίο δ5θΓε τεοερΐίοη ίπείΠίεδ \νΗεη ΐ5ε δ5ίρ ίδ ίη ΐ5ε 4τγ 
03Γ”ο ηιο4ε. λΥ5εη ί5ε ίΓ3ηδίεΓ δγδίεηι ίδ ηδε4 Ιογ δίορ ίΓ3ηδίεΓ ίη ί5ε 4τγ 
03Γ§ο ιηοείε, ίί δΙχιΙΙ 53νε ηο οοηηεοίίοη ίο οϊ5ογ δγδίεηΐδ. δερ3Γ3ίίοη ίί'οιη 
οΙΕογ δγδίεηΐδ 5γ ηιεηιΐδ οί τεηιονηΐ οί δροοί ρίεοεδ ηΐ3γ 5ε 3οεερΐε4; 

.3 Η3ίο5εδ 3π4 Ι3ηί ο1ε3ηίη§ ορεηίηεδ ίο δίορ Ριηίδ δ53ΐ1 οηΐγ 5ε ρεπηϊΐίεοί οη 
(5ε ορεη 4εο1< 3ηά δ53ΐ1 5ε ίιίΐεά \νίί5 ο1οδίη§ 3ΠΉηγειηεηίδ. Εχοερί ννΗετε 
Ι5εγ οοηδίδί οί 5ο1ΐε4 ρΐ3ίεδ ννίΐΗ 5ο1ίδ 3ί ννχίοηίεΐιΐ δρ3θίη§, ί5εδε ο1οδίη§ 
3ΓΓ3η§εηιεηΐδ δ53ΐ1 5ε ρτονκίοχΐ \νίΐ5 ΙοεΙ<ίη« ;ΐΓπιη«ειηεηίδ ιιικίοτ 15ε εοπίτοί 
οί ί5ε τεδροηδί51ε δ5ίρ’δ οίίιοεΓ; 3η4 

.4 \νΐιεΓε ε3Γ§ο \νίηε Ιηηίδ 3Γε ρΓονί4ε4, 03Γ§ο οίΐ Ιίηεδ 5ε1ο\ν 4οο1< 85311 5ε 
ίηδίηΐΐεά ίηδίάε ί5εδε Ιηηίδ. Ηο\νενεΓ, 15ε Α4τηίηίδίΓ3ίίοη ιηχγ ρεπηίΐ 03Γ§ο 
οίΐ Ιίηεδ ίο 5ε ρΐ3οε4 ίη δρεοίβΐ οΐαοΐδ ρΓονί4ε4 ί5εΓε 3Γε 03ρ351ε οί 5είη§ 
3άεο[ΐΐ3ί8ΐγ εΙεηηεοΙ 3ΐκΙ νεηίίΐηίεά ίο ί5ε δ3ίίδί3θίίοη οί 15ε Α4ηήηίδίτ3ίίοη. 
\\ ,γ 5ογο ε3Γ«ο \νίη§ Ι3η1<δ 3Γε ηοί ρτονί4ε4, 03Γ«ο οίΐ Ιίηεδ 5ε1ο\ν 4οε5 δ53ΐ1 5ε 
ρΐ3οε4 ίη δρεοΐ3ΐ εΐιιείδ. 

5.1.5 \ν5εΐ'ε ΐ5ε ήίίίη§ οί 3 η3νί§αΙίοη ροδίίίοη 35ονε ί5ε 03Γ§ο 3Γ83 ίδ δ5ο\νη ίο 5ε 
ηεοεδδ3Γγ, ίί δ1ΐ3ΐ1 5ε ίοΓ η3νί§3ίίοη ρητροδεδ οηΐγ 3ΐιι1 ίί δ53ΐ1 5ε δερχιτιίοχΐ ίτοηι ί5ε ε3Γ§ο 
Ϊ3η5 4εο1< 5γ ηιε3ηδ οί 3η ορεη δραοε \νίίΗ 3 5εί§5ΐ οί 3ί 1ε3δί 2 Γη. Τ5ε ίηε ρΓοίεοΐίοη 
ΓοςαίΐΌπιεπΙδ ίοο δηο5 3 η3νί§3ίίοη ροδίίίοη 85311 5ε Ιΐΐ3ΐ ΓεςιιίΓείΙ ίοΓ οοηίΓοΙ δί3ίίοηδ, 3δ 
δρεείίιείΐ ίη Γεγαΐηΐίοη 9.2.4.2 3η4 οίΗεΓ ρΓονίδίοηδ ίοΓ ΙβηίεΓδ, 3δ 3ρρ1ίθ351ε. 

5.1.6 Μείΐηδ δ5α11 5ε ρτονϊάεά ίο 1<;εερ 4εο1< δρίΐΐδ 3\νηγ ίτοηι ΐΗε αοοοτητηοάαίίοη ηηά 
δετνίοε ατεαδ. Τ5ίδ ιηίΐν 5ε ίΐοεοηιρΙίδ5ε4 5γ ρτονίδίοη οί 3 ρεπηαηεηί οοηίίηηουδ 
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εο3Γηϊη§ οί 'ά 5εί^5ί οί 3ί ΙεηδΙ 300 ιηιτι, εχίεηάϊη§ ίτοιη δϊάε ίο δϊάε. δρεεϊηΐ 
οοηδϊάεηίϊοη δΐιηΐΐ 5ε §ίνεη ίο ίΙιε &ιτ3η§εΐΉεηίδ ΒδδοεώίεεΙ ννίίΐι δίεητ 1θ3(ϋη§. 

5.2 ΚβχΙνΐαήοη οη Ιτοπηάανγ ορβηϊη§χ 

5.2.1 Εχεερί 3δ ρεππίίίειΐ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ5 5.2.2, 3εεεδδ εΐοοτδ, 3Ϊγ Μείδ 3ΐΐ(1 ορεηίη§δ ίο 
3οεοΓηιτιο(ΐ3ίίοη δρ3εεδ, δετνίεε δρ3οεδ, εοηίΓοΙ δί3ίϊοηδ 3γκ 1 ιηηοΙηηεΓγ δρ3οεδ δ1ΐ3ΐ1 ηοί 
ί3οε βιε ε3Γ§ο 3γο3. Τ5εγ δ1ΐ3ΐ1 5ε 1οο3ίεά οη ίΐιε ίτ3ΐΐδνεΓδε 5υΜιε3ε1 ηοί ί3θϊη§ ί5ε 03Γ§ο 
3Γ03 ογ οη βίε οιιί5θ3Γ(1 δίάε οί ί5ε δηρεΓδίτηείιιτε ογ ΟεεΜιοηδε 3ί 3 <ϋδί3ηοε οί 3ί 1ε3δί 4% 
οί' 15ε 1εη§ί1ι οί ί5ε δ5ίρ 5ηί ηοί Ιεδδ ίΗίΐ η 3 ηι ίτοηι 15ε εηά οί ίΙιε δυρεΓδίηιείιηε ογ 
(ΙεαίΗοιίδε ί3είη§ ίΙιε 03τ§ο 3Γεη. Τ5ίδ ΟίδΕιηεε ηεεά ηοί εχεεεά 5 ηι. 

5.2.2 Τ5ε ΑάηβηϊδΟηΙϊοη ιη3γ ρεπηίί 3εεεδδ άοοτδ ίη Οοιπηίαρ/ 5ηΜιε3άδ ίηείη§ ΐ5ε 
03Γ§ο 3Γ83 ογ χνί βιϊη ί5ε 5 Γη Ιϊτηϊίδ δρεείίιείΐ ίη ρ3Γ3§τηρ5 5.2.1, ίο ηΐ3ίη 03Γ§ο εοηίτοί 
δί3ίίοηδ 3π0 ίο δυείι δετνίεε δρ3εεδ ιΐδεεί 3δ ρΓονίδίοη ΐ'οοηΐδ, δίοΓΟ- Γοοηΐδ ηηά Ιοείεΐ'δ, 
ρΓονίάεά ίΐιεγ άο ηοί §ίνε 3εεεδδ ΟίτεείΙγ ογ ίηάΪΓεείΙγ ίο 3ηγ οίΐιετ δρ3εε εοηΐ3ίηϊη§ ογ 
ρΓονϊάίη§ ίοΓ ηεεοιηηιοείηίίοη, εοηίτοί δΐ3ίίοηδ ογ δετνίεε δρ3εεδ δυε5 3δ §3ΐ1εγδ, ρ3ηίήεδ 
ογ \νοΓΐ<δ5ορδ, ογ δίιηίΐ3τ δρβεεδ εοηί3Ϊηίη§ δοητεεδ οί νηροιιΐ' ίηηίίίοη. Ήιε 5οιιη<ΐ3Γγ οί 
δυε5 3 δρ3εε δ53ΐ1 5ε ίηδηΐ3ίε<1 ίο "Α-60" δίηηάηηΐ, ννίΐή 15ε εχεερίίοη οί 15ε ίουηείειιγ 
ί3είη§ ί5ε 03Γ§ο 3τε3. Βοΐίεά ρίειίεδ ίοτ ίΙιε τειηονηΐ οί Γη3ε5ϊηεΓγ ηΐ3γ 5ε ΐΐίίεεί \νίΐΙ ιίη 
ΐ5ε Ιϊτηϊίδ δρεεϊβεά ϊη ρ3Γ3§Γ3ρ5 5.2.1. ’\ν5εε]5ουδ8 άοοτδ ηηεΐ \νϊηάο\νδ ηΐ3γ 5ε Ιοεαίεεί 
ννϊίΗίη ί5ε Ιϊτηϊίδ δρεεϊίιεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 5.2.1 δο Ιοηγ 3δ ίΤιεγ ητε άεδϊ^ηεά ίο εηδυτε ί5ηί 
ίΙιε \ν1ιεε15οιΐδε 03η 5ε πηιείε ηρϊάΐγ 3ηί1 είβεϊεηίΐγ §35 ηηά νηροιιΐ' β§5ί. 

5.2.3 Α'ίηεΐοννδ ηηΟ δϊΟεδειβίΙεδ ΙΙιείηε; ίΙιε εητ§ο 3Γ63 ειηΟ οη ί5ε δίεΐεδ οί ί5ε 
δυρεΓδίηιεΙυΓεδ ηηεΐ εΐεαίΐιοιίδεδ \νϊΐ1ηη βίε Ηηηίδ δρεεϊβεΟ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 5.2.1 δΗειΙΙ 5ε οί 
ί5ε βχεά (ηοη-ορειήη§) ίγρε. δηε5 \νίη(1ο\νδ ηηά δϊάεδεηβίεδ, εχεερί \νΗεε1Ηοιΐδε 
ννίητίοννδ, δ1ΐ3ΐ15ε εοηδίπιείετί ίο "Α-60" εΐ3δδ δίαπείειπί 

5.2.4 ννΐιείε βιετε ϊδ ρειτηαηεηί 3οεεδδ ίτοητ 3 ρϊρε ίηηηεΐ ίο ί5ε ηιαϊη ρυπιρ-τοοπι, 3 
\νίΐΐοι1ί”Ηΐ 4 οογ §5311 5ε ίι5εβ εοηιρ1γϊη§ \νί(Η ί5ε ΓεςυΪΓεηιεηΙδ οί Γε§ιιΐ3ίϊοη Π-1/25-9.2 3Π(1, 
ϊη αίΐίΐίΐίοη, \νϊί5 ί5ε Γοΐΐοννϊηίζ: 

. 1 ϊη ειείεΐϊΐιοη ίο ί5ε 5ηά§ε ορεηιίίοη, ί5ε \ν3ίετβ§5ί γΙοογ δ53ΐ15ε 03ρ351ε οί 
5εϊη§ Γη3ηιΐ3ΐ1γ εΐοδεά βοηι οηίδϊάε βίε ηΐ3Ϊη ρηηιρ-Γοοηι εηίΓ3πεε; 3ΐκ1 

.2 βίε \ν3ίειίϊ§1ιί Οοογ δ1θ3ΐ15ε ίερί εΐοδεά άηηη§ ηοπηηΙ ορεηιίίοηδ οί ί5ε 
δ5ϊρ εχεερί \ν!ιεη ηεεεδδ ίο ίΙιε ρϊρε ίηηηεΐ ϊδ ιεςιιίτεβ. 

5.2.5 Ρεπηηηεηί ηρρτονεά §3δίϊ§1ιί 1ϊ§5ίϊη§ εηεΐοδητεδ ίοτ Π1ητηϊη3βη§ 03Γ§ο 
ρηιηρ-Γοοηΐδ ηΐ3γ 5ε ρειτηίΐίεΟ ίη 5υ1Μιε3άδ 3ΐιά Οεείδ δερ3Γ3ίϊη§ 03Γ§ο ρηηιρ-Γοοιηδ ηηε! 
οίΗεΐ' δρ3οεδ ρΐ'ονϊεΐεεί βιεγ ητε οί ΗίΙεςιιειΐε δίΐ'εη^ΐΗ ηηά βίε ήιίε^τϊίγ 3ηβ ^ΐδίί^Ηΐηεδδ οί 
βίε 5ιιΙΙ<Ιιε3β ογ 0εεΙ< ϊδ Γη3Ϊηί3Ϊηεβ. 

5.2.6 Τ5ε 3ΓΓ3η§εηιεηί οί νεηίϊΐ3ίϊοη ϊηίείδ αηΟ οηίΐείδ &ηά οίΗετ ΟεείΗοιίδε αηά 
δυρεΓδίηιεΐυΓε ίουητΙειίΎ δρ3οε ορεηϊη§δ δΙτ3ΐ! 5ε δυείι 35 ίο εοιηρίειηεηί βίε ρτονϊδϊοηδ οί 
ρ3Γ3§Γ3ρβ 5.3 3ηε1 Γε§υΐ3ίϊοη 11.6. δυε5 νεηίδ, ε5ρεεΪ3ΐ1γ ίοτ Γη3θβϊηεΓγ 8ρ3εε8, 85311 5ε 
8Ϊ5ΐ3ίεβ 38 ί3Γ 3β 38 ρΓ3είϊθ351ε. Ι)ιιε εοηδίίΐεΐ'ίΐίίοη ϊη βιϊδ τε§3Γβ 85311 5ε §ϊνεη \ν5εη ί5ε 
δΐιΐρ ϊδ εε|υιρρεεΙ ίο Ιο 3(1 ογ εΙΪ8θΙΐ3Γεε 3ί 15ε δίεπι. δοητεεδ οί ίεηίΐίοη δηε5 38 εΐεείηεηΐ 
εςιπριηεηΐ δΙιπΙΙ 5ε 80 απηηεεεΙ 38 ίο 3νοίεΙ 3η εχρίοδϊοη 53Ζ3τά. 
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5.3 €αι·§ο ίαη Ιί νβη ίί η§ 

5.3.1 ΟβηβταΙ ΓβφίΪΓβηιβηίχ 

ΤΗε νεηίίη§ δγδίεηΐδ οΓ 03Γ§ο 3 ιό Ιο Ηε οηΐίΐ'οίν άίδίίηεί Ποιη ΐΐιε ειϊΐ’ ρίρεκ οΓ ΐΐιε οίΗεΐ' 
εοΓηρηΓίτηεηίδ οί ίΙιε δΗίρ. ΤΙιε 3ΓΓ3η§8Γηεηί8 3η<1 ροδίίίοη οί ορεηίη§8 ίη Ιΐαε ε3Γ§ο ίηηΐτ <1οεΙ< 
ίτοηι \νΗίε1ι ειηίδδίοη οί ΗηηιηωΗΙε ν3ροιΐΓ8 03η οεειίΓ 8ΐΐ3ΐ1 Ηε δΐιείι 38 ΐο ηιίηίηιίζε ΙΙιε 
ροδδίΐιίΐίΐγ οί ίΐ 3ίη ΓΠ3ΐο1ε ν3ροιιτ8 Ηείη§ βώηίΐΐεά ΐο εηεΐοδεά 8ρ3εε8 εοηΐ3ίηίη§ 3 δουτεε οί 
ίρηίΐίοη. ογ εο11εεΙίη§ ϊη Ιΐιε νίείηϊίγ οί ίΐεοί ηιηεΗίηεΓγ 3Π(1 εςιιίριηεηΐ -ννΐιίεΐι ηΐ3γ εοηκίίΐιιΐε 
3η ρηίΐίοη 1ΐ3Ζ3Γ(ί. Ιη ΐΐυυοπΤιηεε \νίί1ι ίΙΠδ §εηεΓ3ΐ ρήηείρίε, ίΙιε επίεηη ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗδ 5.3.2 
ίο 5.3.5 3η(1 Γ0§ηΐ3ίίοη 11.6 ννίΐΐ 3ρρ1γ. 

5.3.2 Υβηίίηξ αΐΊηχχξβιηβχχία 

5.3.2.1 ΤΗε νεηίίη§ 3ΓΓ3η§εηιεηΐδ ίη εηεΗ 03Γ§ο ΐηη1< ιηηγ 5ε ίηάερεηάεηί ογ εοΓηΗίηεά 
\νίΐΗ ούιεΓ 03Γ§ο ΐαη1<8 αηά ιηηγ 5ε ίηεοφοηιίεΤ ίηίο ΐΗε ίηειί §38 ρίρίηη. 

5.3.2.2 \¥Ηεΐ'ε ΐΗε 3ΐτ3η§εηιεηΐ8 3Γε εοηιΗίηείΙ \νίίΗ ούιεΓ ε3Γ§ο ΙηηΗδ, εΐύιεΓ 8ίορ νηΐνεδ 
ογ οίΗεΐ' αεεερίηΗΙε ηιεαη8 δΐιηΐΐ Ηε ρΐΌνίάεά ίο ίδοίηίε εηεΐι 03Γ§ο ίαηΗ. \¥Ηεΐ'ε δίορ νηΐνεδ 
3Γε βίίοά, ίΗεγ δΗαΙΙ Ηε ρΓονίάεά λνίίΗ 1οεΙ<ίη§ βπηηςειηεηίδ \νΗίεΗ δΗηΙΙ Ηε οηεΙεΓ ΐΗε 
εοηίτοί οί ίΙιε ΓεδροηδίΗΙε δΗίρ'δ οίϊϊεεΓ. ΉιεΓε δΗηΙΙ Ηε 3 ε1ε3Γ νίδαπΙ ίηοΐίεενΐίοη οί ΐΗε 
ορεΓ3ίίοη3ΐ δΐ3ίιΐδ οί ΐΗε ν3ΐνεδ ογ ούιεΓ αεεερίαΗΙε ιηεαηδ. ν/ΗεΓε Ιΐΐηίδ Ηανε Ηεεη 
ίδοΐ3ίε(1, ίί δΐιαίΐ Ηε εηδητεά ΐΗαί τεΐενηηί ίδοΐ3ΐίη§ ναΐνεδ 3Γε ορεηεά ΗείοΓε εαφο 1θ3άίη§ 
ογ Ηίΐ1ΐ38ΐίη§ ογ άίδοΗαΓ§ίη§ οί ίΐιοδε ί3η1<8 ίδ οοΓητηεηεεά. Αηγ ίδοΐαίίοη Γηυδί εοηίίηηε ίο 
ρεηηίί ίΗε ί1ο\ν εηυδεά Ηγ ίΗειτηηΙ ναηηίίοηδ ίη α εητ§ο ίΐΐηΙ< ίη αεεοκίαηεε \νίί1ι 
Γε§ιιΐ3ίίοη 11.6.1.1. 

5.3.2.3 Ιί ε3Γ§ο 1θ3ί1ίη§ ητκΙ Ηηΐΐαδίίη^ ογ <1ίδεΗ3Γ§ίη§ οί α ε3τ§ο ΐ3ηΙ< ογ 03γ§ο ίηηΗ §τοηρ 
ίδ ίηίεη(1ε(1, \νΗίεΗ ίδ ίδοΗύεά ίωιιι α εοΓητηοη νεηίίη§ δγδίειη, ΐΗειΐ ε3Γ§ο ίαηΙ< ογ 03γ§ο 
ΐίΐηΗ §τοηρ δΗηΙΙ Ηε βΐίεά \νίίΗ α ιηεηηδ ίοΓ ονεΓ-ρΓεδδΠΓε ογ ηηάεΓ-ρΓεδδηΓε ρΓοίεείίοη 3δ 
Γεφήτεβ ίη Γε§υΙ;:ιίίοη 11.6.3.2. 

5.3.2.4 ΤΗε νεηίίη§ απτιη^ειηεηίδ δΗαΙΙ Ηε οοηηεοΐεά ΐο ίΗε ίορ οί εηεΗ ε3Γ§ο Ι3η1< ηηά 
δΗηΙΙ Ηε δείί-ώηίηίης ίο ίΗε οητ§ο ίηηΐίδ ιιηβεί' αΐΐ ηοιτηηΐ εοηάίΗοηδ οί ίτΗη ηηά Ηδί οί ίΗε 
δΗίρ. \¥Ηεΐ'ε ίί ηΐίΐγ ηοί Ηε ροδδίΗΙε ίο ρΓονίάε 8ε1ί-(1ΐ'3ΐηίη§ Ιίηεδ, ρεττηηηεηί 
3ΓΓ3η§ειηεηίδ δΗαΙΙ Ηε ρΓονίάεά ίο άταίη ίΗε νεηί ΙΗιεδ ίο α ε3Γ§ο ίαηΐί. 

5.3.3 §α/βί\’ άβνίεεα ίη νβηίίη§ $ν$ί£ΐη$ 

ΤΗε νεηΐίη§ 8γ8ΐεηι δΙιηΙΙ Ηε ρΐ'ονκίεχΐ \νίΐΗ (Ιενίεεδ ίο ρΓενεηί ΐΗε ρ3883§ε οί βητηε ίηίο ΙΗε 
ε3Γ§ο (3η1<8. ΤΗε άεδί§η, 1ε8ίίη§ 3η4 1οε3ίίη§ οί ίΗεδε Ηενίεεδ δΗηΙΙ εοηιρίγ \νίίΗ ίΗε 
Γεςυιτεπιεπίδ εδίηΗΙίδΗεΗ Ηγ ίΗε ΑάτηίηίδίΓηίίοη Η3δεΗ οη ίΗε §ηίβε1ίηε8 (ΙενεΙορειΙ Ηγ ίΗε 
θΓ§3ηίζ3ίίοη.* υΐΐ3§ε ορεηίη§8 δ1ΐ3ΐ1 ηοί Ηε ηδεά ίοΓ ρΓ888υτε εςηηΐίζηίίοη. ΤΗεγ 8ΐΐ3ΐ1 Ηε 
ρΓονκΙεβ \νίΐΗ δε1ί-ε1οδίη§ 3η6 ίί§Ηί1γ 883ΐίη§ εονοΓ8. Ρΐ3Γηε 3ΓτεδίεΓδ 3ΐκ1 δΟΓεεηδ 3Γε ηοί 
ρεηηίίίεβ ίη ίΗεδε ορεηίη§8. 


* Κείετ ΐο Μ8(Ι7(Γιγο.677 οη Κβνίδεά κΐαπάδοΐδ Ιογ ίΙιε (Ιε^ίβη. ί68ΐίη§ 3ηι11οε3ίίη§ οί ιΐενίεε» ΐο ρτενεηί ΐΐιε 
ρ3883§ε οί Πίΐιηε ίηίο εειχβο ΐηηΙί ν ίη ΙαηΡεΓδ αηΡ ίο Μ8( /( ίι·ε.45()/Ρον. 1 οη ΚενίδεεΙ ΡιεΙοΐ'Ν ίο 6ε ΐαίεη 
ίηίο εοηκίίΙεΓαΐίοη χνΐιεη άεδί§ηίη§ ε3Γ§ο ΐαηί νεηΐίη§ αηά §38-1τεεΐη§ 3ΓΓ3η§:εηιεη1δ. 
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5.3.4 Υεπί οιιίΐείς/οκ αατ§ο ΙιαηάΙίηξ ωιά ί>αΙ1α5ίίη§ 

5.3.4.1 νεηί οιιίΐείδ ίοτ εητ§ο 1θ34ίη§, 4ίδε1ΐ3τ§ίη§ ηη4 63ΐΐ3δ6η§ τεε[ΐιίτε4 6γ 
το^ιιίιΐίοη 11.6.1.2 δΗηΙΙ: 

.1.1 ρεττηίί ί6ε ίτεε ίΐονν οί ν3ροιΐΓ τηίχίατεδ; ον 

.1.2 ρεπηϊΐ ΐΐιε ΐΗΐ'οΙίϋη» οί ΐΐιε 4ίδε63τ§ε οί ΐΐιε ν3ροιΐΓ τηϊχίητεδ Ιο 3ε1ιίενε 3 

νείοείίγ οί ηοΐ Ιεδδ 11ΐ3η 30 ηι/δ; 

.2 6ε 80 3ΓΓ3η§εά Ιΐΐ3ί ΐΐιο νηρουτ ητίχίυτε ΐδ 4ίδε63τ§ε4 νετίίεηΐΐγ ΙίρννΗΠίδ; 

.3 \ν6ετε ΐΐιε ιηεί6ο4 ίδ 6γ ίτεε 11ο\ν οί ν3ροιΐΓ τηίχίατεδ, 6ε δυείι Ιΐΐ3ΐ Ιΐιε ουίΐεΐ 
δ1ΐ3ΐ1 6ε ηοΐ Ιεδδ (63η 6 Γη 36ονε ί6ε ε3τ§ο (3η6 4εεί οτ ίοτε ηη4 3ί( §3η§\νηγ 
ίί δί1ιΐ3ΐε(1 ννίΐΗϊη 4 ιη οί 16ε §3η§\ν3γ 3Π(1 ΙοεαίεΟ ηοΐ Ιεδδ Ιΐΐ3η 10 τη ηιοαδίιτεΟ 
6οπζοηΐ3ΐ1γ ΐτοτη (6ε ηε3Γεδ( ηίτ ίηίηίεδ αη4 ορεηίη§δ ίο εηε1οδε4 δρβεεδ 
εοηί3ίηίη§ 3 δοατεε οί ί§ηίίίοη ;ιικ1 ίτοιη ιΐοεί ηΐ3ε6ίηετγ, ννΐηεΐι ιη3γ ίηείκίε 
3ηε6οτ 'νηχίίΐδδ 3ηε1 ε63ΐη Ιοείετ ορεηίη§8, ηγχΙ εςυίρτηεηί ννΙιίεΗ τηηγ 
εοηδίϊίαίε 3η ί§ηίίίοη ΙχιζατΟ; 3ΐκ1 

.4 ννΐιοτε ί6ε ηιεώοά ίδ 6γ 6ί§6-νείοείίγ 4ίδε63Τ£ε, 6ε ΙοεηΙοΟ 3ί 3 6εί§6ί ηοί Ιεδδ 
ί63η 2 ηι 36ονε ί6ε εατ§ο ίηηΐε (1εε1< ηη4 ηοί 1ε33 ΐΗαη 10 ηι ηιεαδίιπχΐ 
6οήζοηί3ΐ1γ ίτοιη 16ε ηεατεδί ηίτ ίηίηίοδ η η 4 ορεηίη§δ ίο εηεΙοδεΟ δρηεεδ 
εοηίηίηίη^ 3 δοητεε οί ίρηίΐίοη ηη4 ίτοηι 4εεί τηηεΗίηετγ, \ν6ίε6 ηιηγ ίηε1υ4ε 
3ηε6οτ λνπκΐΐηδδ 3η4 ε63Ϊη Ιοείετ ορεηίη§8, 3η4 εςιιίρηιεηΐ \ν6ϊε6 τηηγ 
εοηδίίΐυίε 3η ί§ηίίίοη 63Ζ3τ4. Τ6εδε ουίΐείδ δ63ΐ1 6ε ρτονί4ε4 \νίί6 6ί§6 
νείοείίγ 4ενίεεδ οί 3η 3ρρτονε4 ΐγρε. 

5.3.4.2 Τ6ε ηττηη^ετηεηίδ ίοτ ί6ε νεηίίη§ οί νηρουτδ 4ίδρΐ3εε4 ίτοτη ΐ6ε ε3τ§ο Ιηηίδ 4υτίη§ 
1θ34ίη§ 3η4 6η1ΐ3δίίη§ δ63ΐ1 εοηιρίγ \νίί6 ρητ3§τ3ρ6 5.3 3ιί4 τεευίιΐΐοη 11.6 3η4 δ63ΐ1 εοηδίδί 
οί είί6ετ οηε οτ τηοτε τηηδΐ τίδετδ, οτ 3 ηυτη6ετ οί 6ί§6-νε1οείίγ νεηίδ. Τ6ε ίηετί §33 δηρρίγ 
ηΐ3ίη ηΐ3γ 6ε ηδε4 ίοτ δΐιε6 νεηίίη§. 

5.3.5 ΙαοΙαίίοη ο/$Ιορ ίαηΐια ίη αοηώίηαίίοη αωΎΪβνα 

Ιη εοτη6ίη3ίίοη εβττίετδ, 16ε ηιτηηβειηεηίδ ίοτ ίδοίηίίηη δίορ Ιηηίδ οοηίηίηίη§ οίΐ οτ οίΐ 
τεδί4ηεδ ίτοηι οί6ετ εητ§ο Ιηηίδ δ63ΐ1 εοηδίδί οί 6ίιηί Πηη§εδ \ν6ίο6 \νί11 τεηιηίη ίη ροδίίίοη 3ί 
311 ίίηιεδ \ν6εη ε3τ§οεδ οί6ετ Ιΐιηη ΙϊςαϊΟ εητ§οεδ τείεττε4 ίο ίη τε§η1ηίίοη 1.6.1 ητε 03ττίε4. 

5.4 νβηίίΐαΐίοη 

5.4.1 νβηίίΐαίίοτι αγαίβηια ίη εατ§ο ριιηιρ-τοοηια 

θ3τ§ο ριιτηρ-τοοτηδ 3636 6ε τηεε63ηίε3ΐ1γ νεηίίΐ3ίε4 ηη4 4ίδε63τ§εδ ίτοτη ί6ε εχ63ΐΐδΐ ίηηδ 
δ6η11 6ε 1ε4 ίο 3 δηίε ρΐηεε οη ί6ε ορεη 4εεί. Τ6ε νεηίίΐηίίοη οί ΐ6εδε τοοηΐδ δΗηΙΙ Ηηνε 
δηίβείεηί εηρηείίγ ίο τηίηίτηίζε ΐ6ε ροδδί6ί1ίίγ οί 3οευτηηΐ3ίίοη οί ίΐ3τηηΐ361ε νηροιιτδ. Τ6ε 
ηιιτη6ετ οί 3ΐτ ε63η§εδ δΗηΙΙ 6ε 3ί 1ε3δί 20 ρετ 6οητ, Ιτίδεεί ηροη ί6ε §τοδδ νοίιιηιε οί ί6ε δρηεε. 
Τ6ε ηίτ 4ιιείδ δΐιηΐΐ 6ε 3ττηη§ε4 δο Ι6ηΐ ηΙΙ οί 16ε δρηεε ίδ είίεείίνεΐγ νεηίίΐ3ΐε4. Τ6ε 
νεηίίΐηίίοη 863116ε οί ί6ε δηείίοη ίγρε ηδίη§ ίηηδ οί ί6ε ηοη-δρ3τίίη§ ίγρε. 
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5.4.2 νεηίϊΐαίϊοη αναΐεπια ίη εοηώίηαΐίοη εαιτίει^ 

Τη ςοτηΒίηηίίοη αιττίοιχ ε3ΐ§ο δρ3εε8 ίΐηιΐ ηηγ εηεΐοδεά δρβεεδ ιΐίίμιεεηΐ Ιο 03Γ§ο 8ρ;ιεε8 δΐιαίΐ 
5ε οηρηΡΙο οΓ 5είη§ ΓηοοΗηηίεηΙΙγ νοηΙίΡιΙοΟ. ΤΤιε ηιεεΗίΐηίεηΙ νεηΐίΐίΐΐϊοη ηιηγ 5ε ρτονίΟεά 5γ 
ροιΙηΟΙε ί'αηδ. Αη 3ρρτονε4 Γιχεά §38 \¥3πιίη§ δγδίεπι εαρ351ε ο Τ' ηιοηίΙθΓίη§ ίΐ3ηιηΐ351ε 
νηροιίΓδ 85311 5ε ρτονκίείΐ ίη ε3Γ§ο ρυηιρ-Γοοηΐδ, ρίρε άηείδ ηηΟ εοΓΓεκΙηηΐδ, 38 γοΓογγοΟ ΐο ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρ5 5.1.4, 3(1]3εεη( ίο δίορ Ι3η1<8. δυίί351ε 3ΓΓ3η§εΓηεηΙδ δ53ΐ1 5ε ηΐ3(1ε ίο Ταοί1ϊί3ίε 
πιεηδίίΓεηιεηί οί' ΠπιηηιπΡΙε ν3ροιΐΓ8 ϊη 311 οί5ετ 8ρ3εε8 ννίΐΗίη 15ε ε3Γ§ο 3Γ03. 8ιιε5 
ηιε38ηΓεηιεηίδ δ53ΐ1 5ε ηΐ3(1ε ροδδί51ε ίτοηι 15ε ορεη 4εε1< ογ ε3δί1γ 3εεεδδί51ε ροδίίίοηδ. 

5.5 Ιπενΐ §α$ $ν$ίβιη8 

5.5.1 ΑρρΗεαίίοη 

5.5. 1.1 Ρογ ΐ3ηΡεΓ8 οί' 20,000 ίοηηεβ 4ε3(1\νεί§5ΐ 3ηά ηρ\ν3Γάδ, ί5ε ρΓοίεείίοη οί' ί5ε ε3Γ§ο 
ί3ΐιΙ<8 δΐιηΐΐ 5ε ηοΗίενεΟ 5γ 3 βχεά ίηειΓ §38 δγδίεπι ίη 3εεοπΐ3ηοε ννίΐΗ 15ε ΓεςαπειπεπΙδ οί’ 
ί5ε Ρηε δηίείγ δγδίεηΐδ €οάε, εχεερί Ι53ί, ίη Ιίειι οΓ ί5ε 35ονε, ί5ε ΑώηίηίδΠηΙίοη, ηΓίετ 
53νίη§ §ίνεη εοηδί4εΓ3ίίοη ίο ί5ε δβίρ’δ 3ΐτ3η§εηιεηί 3η<1 εςαίρηιεηΐ, ηιηγ 3εεερί οί5ετ Ριχεά 
ίηδί3ΐΐ3ίίοηδ ίΓ Ι5εγ ίίΓΓοιχΙ ρΓοίεείίοη εςυίν3ΐεηί ίο ί5ε 35ονε, ίη αιχοπΡιηεε \νίί5 Γε§υΐ3ίίοη 
1/5. Τ5ε ΓοςίΗΓΟιπεπίδ Γογ 3ΐίεηΐ3ΐίνε ΠχοΟ ίη8ί3ΐΐ3ίίοη8 85311 εοηιρίγ \νίΐ5 ί5ε ΓεςιπΓειηεηΙδ ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρ5 5.5.4. 

5.5.1.2 ΤϊιηΓεί'δ ορεΐ'3ίίη§ ννίίΗ 3 ε3τ§ο ίηη1< ε1ε3ηϊη§ ρΓοοεΟυιε ϋδίη§ οηκίε οίΐ \ν3δ1ιίη§ 
§5311 5ε 1ιίί€(1 \νίί5 3η ίηοιΓ §38 δγδίεπι εοιηρ1γίη§ \νίί5 ί5ε Ρίτε δηίείγ δγδίεηΐδ (Ι'οίΐε ηηά 
\νίί5 ΓιχεΟ ΐίΐη1< \ν3δ5ίη§ ηιηεΗίηεδ. 

5.5.1.3 Ταηΐίεΐ'8 ΓεςυποΟ ίο 5ε βίίεά \νίί5 ίηεΠ §38 δγδίεηΐδ 85311 εοηιρίγ \νίί5 ί5ε 
ΓοΙΙοννίη§ ρΓονϊδίοηδ: 

.1 <Τοιι5Ιο 5ιι11 8ρ3εε8 85311 5ε ίϊίίεχΙ \νίΐ5 8υίΐ351ε εοηηεείίοηδ Γογ ΐ5ε δΐιρρίγ οΓ 
ίηεΓί §38; 

.2 νν5ετε 5ιι11 δρηεεδ 3Γε εοηηεείεά ίο 3 ρεηιΐ3ηεηί1γ ίϊΙΙεΟ ίηεΓί §38 4Ϊ8ΐπ5ηίίοη 
δγδίεπι, Γηε3ηδ δ53ΐ1 5ε ρΓονίάεΟ ίο ρΓενεηί 5γ4τοε3Γ5οη §3888 ίτοηι ΐ5ε ε3Γ§ο 
(3η1<8 εηίεπη§ ί5ε (ΙοιιΟΙο 5η11 δρηοοδ ί5τοη§5 ί5ε δγδίεηι; η η 4 

.3 \ν5ετε 8ηε5 8ρ3εεδ 3τε ηοί ρεπιηιηεηΐΐγ εοηηεεΐεά ίο 3η ίηειΓ §38 ώ’δΙπΟιιίίοη 
δγδίεηι, 3ρρτορη3ίε ιηε3Π8 85311 5ε ρΐ'ονκΙεΟ ΐο 3ΐ1ο\ν εοηηεείίοη ίο ί5ε ίηεΓί 
§38 ιηπίη. 

5.5.2 ΙηβΓί §αϋ χγχίβτηδ ο/είιειηίεαΐ ίαη1<.€)'8 αηά §α$ εατήεη; 

Τ5ε Γεφαπεηιεηίδ Γογ ίηεΓί §38 δγδίεηΐδ εοηίηίηεά ίη 15ε Ρηε 83Γείγ δγδίεηΐδ ('ο4ε ηεεά ηοί 5ε 
3ρρ1ίε(1 ίο: 

.1 ε5εηιίθ3ΐ ΙηηΡοΐ'δ ηηά §3δ εηπϊεΐ'δ \ν5εη 03Γτγίη§ 03Γ§οεδ άεδεηβεά ίη 
Γε§ηΐ3ίίοη 1.6.1, ρΓονίάεά ί53ί ί5εγ εοηιρίγ \νίίΙι ί5ε Γεςηηεηιεηίδ Γογ ίηειΓ 
§3δ δγδΐεηΐδ οη οΗεηιίοηΙ ΙαηΓεΓδ εδί351ίδ5ε(1 6γ ί5ε ΑΟηιίηίδίιηίίοη, 53δεά 
οη ΐ5ε §ηί(1ε15ιε8 άενείορεά 6γ ίΐιε Ο§3ΐπζ3ίίοη;* ογ 


* Κείετ ΐο ΐΐιε Κ.ε§ιιΐ3ΐίοη Γογ ίηειΐ §38 βγδίεηΐδ οη εΐιεηιίεβΐ ΐ3ηΡεΓδ 3<1ορ1ε(1 5γ ΐΐιε θΓ§3ηίζ3ΐίοη 5γ 
ΐ'εδοΐιιΐίοη Α.567(14) 3η4 (Γοιτ.1. 
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.2 οΗαηίοίΐΙ ΙίΐηΙίΟΓί 3 η 4 §38 ΟΗΓΠΟΓδ \ν6εη ε3ΐτγίη§ ίΙϋΐηηι&ΗΙε ε3Γ§οεδ οΐΐιοΐ' Ιΐιηη 
επί 4 ε οίΐ ογ ρεΡοΙεητη ριοΟυείδ χιιοΗ 38 ε3Γ§οεδ Ιίδΐεά ίη εΐιηρίεΐ'δ 17 3η4 18 οί 
ΐΐιε ΙηΙεηίΕΐϊοηβΙ ΒυΙΙ< (ΊιειηίεαΙ Οο4ε, ρΓονίάεά Ιΐιβΐ ίΐιε εαραείΐγ οί' Ι3η1<8 
ιιχεά ίοΓ ί6εή επιτίπαε 4οοδ ηοΐ εχεεεά 3,000 Γη 3 3ΐκ1 Οιε ίη4ίνί4ιΐ3ΐ ηοζζΐε 
εαρεείΟεδ οί' 6η1< \ν3δ6ίη§ πιηεΐιίηεδ 4ο ηοί εχεεεά 17.5 ιη76 3ΐκ1 ίΐιε Ιοίηΐ 
εοιτώίηεά 4ΐΓου§Ηρυ1 &οιη 4ιε ηυητΟεί' οί ηχιείιίηεδ ίη ιίδε ίη 3 ε3Γ§ο (3η1< 3ί 
3ην οηε ΐίηιε 4οεδ ηοί εχεεεά 110 ητ'/Η. 

5.5.3 ΟβηβΓαΙ ΓβφιίΓβηιβηίί /ογ ϊηβΓί §αα χγζίοηΏ; 

5.5.3.1 ΤΙιε ίηειΐ §38 δγδίεηι δίχιΐΐ 6ε εηρηίΐε οί ίηειίίη§, ρηΓ§ίη§ ηπ4 §3δ-ίτεείη§ εηιρίγ 
ίβηΐίδ 3ηά ηΐ3Ϊηί3ίηίη§ ίΐιε 3ίηΐ08ρ1ιεΓε ίη 03Γ§ο Ιηηίδ \ν46 ίΐιε ιεςιητεά οχγ§εη εοηίεηί. 

5.5.3.2 ΤΙιε ίηειί §38 δγδίεηι Γείειτεά ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 5.5.3.1 δΐιηΐΐ 6ε 4εδί§ηεά, 
εοηδίηιοίεά 3ΐκ1 ίεδίεά ίη ίΐεεοιχίίΐηεε \νίί1ι ί6ε Ρ6ε δηίείγ δγδίειηδ Οχίε. 

5.5.3.3 ΤηηΡεΓδ ίίίίειΙ \νίί6 3 βχεά ίηειί §38 δγδίεηι δΗειΙ I 6ε ρΓονϊάεά ννίίΐι 3 εΐοδεά η1ΐ3§ε 
δγδίεηι. 

5.5.4 ΚβςιιίΓβιηβηΙχ /ογ βφιϊναίβηί $ν$Ιβηιχ 

5.5.4.1 \¥Ηεΐ'ε 3η ίη8ί3ΐΐ3ίίοη εςιιίνηίεηΐ ίο 3 ίιχεά ίηειί §38 δγδίεηι ίδ ίηδίηΐΐεά. ίί δΐιηΐΐ: 

. 1 6ε εηρηΟΙε οί ρΓενεηίίη§ (ΐ3η§εΓθΐΐδ ηεευιηιιΐηίίοηδ οί εχρίοδίνε ιηίχίιίΓΟδ 
ίη ίηί30ΐ ε3Γ§ο Ι3η1<δ 4υηη§ ηοιτιχίΙ δεΓνίεε ϊ6γοιι§6οιιΙ ίΟε 6&11αδί νογ3§ε 
3η(1 ηεεεδδ3Γγ ίη-ΐ3ηΙ< ορεΜίοηδ; 3η<1 

.2 6ε 80 (1εδί§ηε(138 ίο ιηίηίηιίζε ί6ε πδΙ< οί ί§ηίίίοη Ιίοιη 16ε §εηεΓ3ΐίοη οί 
δΐηΐίε εΐεείποίίγ 6γ ίΡε δγδίεηι ίίδείί. 

5.6 ΙηβΓΐίιι§, ρΐ(Γ§ίη§ αηά §α$-β·εείη§ 

5.6.1 ΑτΓ3η§ειηεηίδ ίοΓ ρηΓ§ίη§ ηηά/οΓ §3δ-ίτεείη§ δ63ΐ1 6ε δηο6 3δ ίο τ ηίηίη ιίζε ύιε 

63Ζ3Γ(1δ (Ιυε ίο 4ίδρεΓδ3ΐ οί ίΡιιτιηιαΟΙε νηροιιτδ ίη ί6ε 3ίηιοδρ6εΓε αιχΐ ίο ίΐαηιιηηΐιΐε 
ηιίχίιίΓεδ ίη 3 ε3Γ§ο ΙηηΡ. 

5.6.2 Τ6ε ρΓοεεάιίΓε ίοΓ ε3Γ§ο Ιηηί ρηΓ§ίη§ 3π4/ογ §3δ-ίτεείη§ 86311 6ε εηηϊεά οηί ίη 

3εεοΓ(ΐ3ηεε χν ίΐΐι Γε§ιιΐ3ίίοη 16.3.2. 

5.6.3 Τ6ε 3ΓΓ3η§ειηεηίδ ίοΓ ίηειίίη§, ρηΓ§ίη§ ογ §38-ίίεείη§ οί εηιρίγ Ι3η1<8 38 ιεςιητεά ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρ6 5.5.3.1 δΗηΟ 6ε ίο ΐ6ε 83ΐί8ί3εΙίοη οί ίΐιε Α4τηίηί8636οη 3ηά 8Ι13ΙΙ 6ε 8ηε6 ΐ63ί ΐ6ε 
3εεηηιηΐ3ίίοη οί 6γ4τοε3Γ6οη ναροιίΓδ ίη ροεΡείδ ίοπηεά 6γ ί6ε ίηΐεπχιΐ δίηιεΐιιπιΐ ηιειη6εΓ8 ίη 
313η1<; ίδ ιηίηίιηίζεά 3ΐκΙ (63ΐ: 

.1 οη ίη(1ίνί(1η3ΐ ε3Γ§ο ΐ3η1(8, ί6ε §38 οηίΐεΐ ρίρε, ίί ίίίίειΙ. 8636 6ε ροδίίίοηεά 38 
ί3Γ 3δ ρΓ3θίίε361ε Γγοπι ί6ε ίηειί §3δ/3ΐΓ ίηίεί 6η4 ίη 3εεοπΐ3ηοε \νίί6 

ρ3Γ3§Γ3ρ6 5.3 3η(1 Γε§ιιΐ3ΐίοη 11.6. Τ6ε ίηίεί οί δηεΐι ουίΐεΐ ρίρεδ ηιηγ 6ε 

Ιοεπίεά είΰιεΓ 3ί θεοί Ιενεί ογ 3ί ηοί ηιοΓε 163η 1 ηι 36ονε 16ε ΙιοΙΙοηι οί ί6ε 

Ι3ηί; 

.2 16ε 0Γθδδ-8εείίοη3ΐ 3Γε3 οί δηε6 §38 οηίΐεί ρίρε Γείεπ'εεί ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 5.6.3.1 

86311 6ε 8ηε6 Ι6ηί 3η εχίί νείοείίγ οί 3ί 1ε38ί 20 ηι/δ 03η 6ε ηΐ3ίηί3ίηε4 ννΐιεη 
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3ηγ ίΐιπχ' ίβηΐχδ 3Γ6 6είη§ δίιηυΐώηβοιίδΐγ δΐιρρίίοίΐ \νίΐΗ ίηεΡ: §38. ΤΗοπ οιιίΐεΐδ 
8ΐΐ3ΐ1 εχίεηά ηοί 1ε88 ί6ηη 2 ηι 36ονε (Ιεεί Ιενεί; 3η(1 

.3 εηε6 §38 οιιΐΐεΐ τείειτεά Ιο ϊη ρ3Γ3§Γ3ρ6 5.6.3.2 δΐιπίΐ 6ε ίΐΐΐεοί \νίΐ6 δΐιϊΐ361ε 
66ιηΙ<ΐη§ 3ΓΓ3η§εηιεηίδ. 

5.7 Οα$ ιηεαζιιηεηιεηί 

5.7.1 ΡοΓίαΜβ ίηχίηυηεηί 

ΤβηΙίεΓδ δΗαΙΙ 6ε εςιπρρεΟ \νίΐ6 3ί 1ε38ί οηε ροΛ361ε ίηδίταηιεηΐ Γογ Γηε3δυηη§ ίΐ3ΐηιη361ε 
ν;ψοιΐΓ εοηεεηίπιίίοηδ, ΐο§εί6εΓ \νίΐ6 3 δΐιΓίϊείεηΐ 8εί οί 8ρ3Γε8. δηίΐ361ε ιηεβπδ 86311 6ε 
ριονκίαΐ &γ ί6ε εηϋΐιιηίίοη οί 8ΐιε6 ίηδΡηιηεηίδ. 

5.7.2 Ατταηξβηιβηΐα (οτ §α$ ιηεαδίίΓεηιεηί ίη άοιώΐε ΗηΙΙ αηά άοιώΐε ύοίίοτη αραεεα 

5.7.2.1 δυίίοΟΙε ροιία61ε ίηδίπιιηεηΐδ Γογ ιηε38ΐιπη§ οχγ§εη 3ηά ΙβιιηηιηΟΙε νηροιιτ 
εοηεεηΐΓ3ΐίοηδ δΙιοΙΙ 6ε ρΓονίάεά. Ιη δε1εείηι§ ί6εδε ίηδίτιιιηεηίδ, άιιε 3ΐΐεηΐίοη 8ΐΐ3ΐ1 6ε 
§ίνεη ΐο ΐ6εή· υδε ίη εοιτώίηηίίοη ννίίΐι ί6ε ίΐχεοί §38-83ηιρ6η§-Ιίηε δγδΐεηΐδ ιεΓεπ'είΙ ΐο ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρβ 5.7.2.2. 

5.7.2.2 ν/ΙιεΓε ΐ6ε 3ΐηιοδρ6εΓε ίη άου61ε Ιιηΐΐ δρ3εεδ 03ηηοΙ 6ε Γε1Ϊ361γ ιηεηδηΓεά υδίη§ 
Ι1εχί61ε §38 83ηιρ1ίη§ 6οδεδ, δυε6 χρποεχ 86311 6ε βίίε<1 \νίί6 ρεπτηιηεηΐ §38 83ηιρ1ίη§ 
Ιίηεδ. Τ6ε εοηΓι§ιιτ3ίίοη οΓ §38 83Γηρ1ίη§ Ιίηεδ 8 Η 3 ΙΙ 6ε ηάηρίεά ΐο ί6ε άεδί§η οΓ δηο6 
8ρ3οεδ. 

5.7.2.3 Τ6ε ιηηίεηηΐδ οΓ εοηδΐιτιοΐίοη 3ηά ΐ6ε άίτηεηδίοηδ οΓ §38 83ηιρ1ίη§ Ιίηεδ δβηΐΐ 6ε 
δυε6 38 ίο ρΓενεηί τεδίπεΐίοη. \ΥΗεΐ'ε ρΐ3δίίε Γηηίεηηΐδ 3Γε υδεά, ί6εγ δ1ΐ3ΐ1 6ε ε1εοίτίθ3ΐ1γ 
εοηάιιείίνε. 

5.8 Αίτ ηιιρρίν ίο άοιώΐε ΗιιΙΙ αηά άοιώΐε ύοίίοηι αραεείί 

Ε)οα61ε 6ιι11 3ηά <1οη61ε 6οΐΙοηι 8ρ3εε8 86311 6ε ΓιΙΐίχΙ \νίί6 8ηίί361ε εοηηεεΐίοηδ Γογ ί6ε δηρρίγ 

ΟΓ 31Γ. 

5.9 Ρτοίεείίοη ο{'εαΓ§ο ατεα 

Ι)πρ ρ3Π8 Γογ εο11εείίη§ ε3Γ§ο Γεδίάυεδ ίη ε3Γ§ο Ιίηεδ &ηά 6οδεδ 863ΙΙ Ιΐ ριονίεΐεεί ίη ί6ε 3Γε3 
οΓ ρίρε 3η(1 6οδε εοηηεεΐίοηδ υηάεΓ ΐ6ε ηωηίίοΜ 3ΐΌ3. (Αιγ§ο 6ο 888 3ηεΙ ΐ3η6 \ν3δΗίη§ 6οδε8 
86311 63νε ε1εείήε3ΐ εοηίίηυίΐγ ονεΓ Ι6ε6 εηΐηε 1εη§ί6δ ίηε1υάίη§ εουρ1ίη§8 αηεΙ Γΐ3η§ε8 
(εχεερΐ δ6θΓε εοηηεεΐίοηδ) 3η6 863ΙΙ 6ε ε3Γί6εά Γογ ιόπιουηΙ οΓ εΙεεΐΐΌ8ί3ίίε ε63Γ§εδ. 

5.10 ΡΐΌίεείϊοη ο{εαι~§οριιιηρ-ι-οοηκ 
5.10.1 Ιη ΐ3η1εεΓ8: 

.1 03Γ§ο ριπηρδ, 63ΙΙ38Ϊ ριιπιρδ ηηεΐ 8ίτίρρίη§ ριιπιρδ, ίηδίηΐΐεά ίη 03Γ§ο ρηηιρ- 

Γοοηΐδ 3Π(1 άηνεη 6γ δΗηΙΐδ ρ3δδίη§ ί6τοη§6 ρηηιρ-Γοοηι 6ιι11<6ε3(1δ 86311 6ε 
ΐίΐΐεεί \ν61ι ΐεΓηρεΓ3ίυτε δεηδίη§ εΐενίεεδ Γογ 6υΙ1<Ηεαε1 δ6η6 §ΐ3ηάδ, 6ε3ηη§δ 
3η(1 ρηηιρ 038ΐη§8. Α εοηΐίηιιοιίδ 3ΐιεΙί61ε 3η0 νίδη3ΐ 3ΐ3πη 8ΐ§η3ΐ 86311 6ε 
3ηίοηΐ3ίίθ3ΐ1γ είίεείεΟ ίη ί6ε εητ§ο εοηίΓοΙ γοοπι ογ ΐ6ε ρηηιρ εοηΡοΙ δίηίίοη; 
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.2 1ί§8ίίη§ ίη 03Γ§ο ρυηιρ-Γοοηΐδ, εχεερί εηιεΓ£εηεγ 1ί§8ΐίη§, 383ΙΙ 8ε ίηίειίοοίοίΐ 
\νίί8 νεηίίΐ3ίίοη δυοΗ ίΐιπΐ ίΗε νοηίίΡιίίοη §8311 5ε ίη ορεηίίοη ννΗοη δ\νίίε8ίη§ 
οη Ιΐιε 1ϊ§Μη§. ΡαΠυτε οί' ΙΗε νεηΐίΐαΐϊοη δγδίεηι δΗαΙΙ ηοί εαηδε (Ηε 8§8ίίη§ 
ίο §ο οιιί; 

.3 3 δγδίεηι ίοΓ εοηύηιιοιίδ ιηοηίίοηη§ οί ίΗε εοηεεηΐΓ3ίίοη οί ΙιγίΙιοοΗΐ'ίοη §3δε§ 

38311 8ε ΡιίΙεοΙ. §3ηιρ1ίη§ ροίηίδ ογ ίΙείεεΙΟΓ 8ε3άδ 383ΙΙ 8ε Ιοοηίοχΐ ίη 3ΐιίί381ε 
ροδίίίοηδ ίη οιχΙογ ΐ83ί ροΐοηίήιΐΐν (ΐ3η§8Γθΐΐ8 1 οχιΙ< 3§08 3ΐο Γ83(1ί1γ άείεείεά. 
\Υ8εη ί8ε ίνώτιοχιιΐιοη §38 εοηεεηίηίίοη ιόηοΙκχ 3 ρΓε-8εί Ιενεί \\Ηίε1ι 88311 
ηοί 8ε 8ί§8εΓ Ι8αη 10% οί’ ί8ε 1ο\νεΓ ΠαιηιηαΡΙο Ιίηιίί, 3 εοηίίηυουδ 3ΐκ881ε 
3Π(1 νί8113Ι 3ΐ3ηη δί§π3ΐ 88311 8ε 3ηίοηΐ3ΐίε3ΐ1γ οίίοοίοχΐ ίη ί8ε ριιηιρ-Γοοηι, 
εη§ίηε εοηίτοί γοοπι, 03Γ§ο εοηίΓοΙ γοοπι ηπγΙ η3νί§3ίίοη 8ιϊ(1§ε ίο 3ΐεΓί 
ρεΓδοηηεΙ ίο 18ε ροΐοηΐίαΐ 83Ζ3ΐτ1; 3η8 

.4 311 ρυτηρ-Γοοηΐδ 883ΙΙ 8ε ρΐ'ονκΡχΙ \νίΐ8 8ί1§ε Ιενεί ιηοηίΐοηη§ άενίεεδ 

ίο§εί8εΓ \νίί8 3ρρΓορπ3ίε1γ 1οε3ίεά 3ΐ3πη8. 

Κβ§υΐ3ίΐοη 5 
ΡίΓβ §Γοννί8 ροΐεηΐϊοΐ 


1 ΡυΓροδε 

Τ 8 ε ριίΓροδε οί’ ΐ 8 ίδ Γε§ηΐ 3 ίίοη ίδ ίο Ιίηιίί ί 8 ε Πγο §το\νί 8 ροΐεηΐίπΐ ίη ενεΓγ δραεε οί’ 18ε δ 8 ίρ. 
Ηογ ί 8 ίδ ριιΐ'ροδο, ί 8 ε ίο11ο\νίη§ ί’ιιηείίοηΗΐ ιοςιιίΐΌΓηεηίδ 883 ΙΙ 8 ε ηιοί: 

. 1 Γηε3ηδ οί’ εοηίΓοΙ ίοΓ ί8ε 3ΐΓ δΐιρρίγ ίο ί8ε 8ρ3εε δΗαΙΙ 8ε ρΓονίάεά; 

.2 Γηε 3 ηδ οί εοηίΓοΙ ίοΓ ίΙαπιηΐΗίΙε ΙΐςυκΙδ ίη ί 8 ε 8 ρ 3 εε 3838 8 ε ρΓονίάεά; 3 γκ 1 

.3 ί8ε ιίδε οί εοηι8η3ίί81ε ηΐ3ίεπ3ΐ8 δ83ΐ18ε Γεδίηείεά. 

2 ΟοηίΓοΙ οί 3ΪΓ Μίρρίν αηΟ ίΐοηιηιαβίο Ιίςιιΐά ίο ί8β δροεο 

2.1 ϋΙο5ίη§ αρρίΐαηοβδ αηά &ίορρίη§ άβνίεες ο /νβηϋΐαίίοη 

2.1.1 Τ8ε ηΐ3ίη ίηίείδ 3ηά οηίΐείδ οί 311 νεηίίΜίοη δγδίεηΐδ 88311 8ε 03ρ381ε οί 8είη§ εΐοδεά 
ίτοηι ουίδκίο 18ε δρηεεδ 8είη§ νεηίίΐηίεά. Τ8ε ηιεηηδ οί ε1οδίη§ δΙηιΙΙ 8ε 83δί1γ 3εεε88ί81ε 38 
\νε11 38 ρΓοηιίηεηίΙγ 3ηά ρεητΐ3ηεη11γ ιτι 3 γ 8 ο (1 3ηά 88311 ίη(ϋε3ίε \ν8εί8εΓ 18ε 88ηΙ-οίί ίδ ορεη 
ογ εΙοδεΑ 

2.1.2 Ρο\νεΓ νεηίίΐ3ίίοη οί 3οεοηιηιοώιίίοη 8ρ3εε8, δΟΓνίοο 8ρ3εο8, ε3Γ§ο 8ρ3εε8, εοηίΓοΙ 
8ΐ3ΐίοη8 3ηά ηΐ3ε8ίηεΓγ 8ρ3εε8 88311 8ε ε3ρ381ε οί 8είη§ δίορρεΟ (ίοηι 3η 83δί1γ 3εεεδ8ί81ε 
ροδίίίοη οιιίδκίο ί8ε δρ3εε 8είη§ δεΓνεά. Τ8ίδ ροδίίίοη 3838 ηοί 8ε Γ03ΐ1ίΙγ εηί οίί ίη ί8ε ενεηί 
οί 3 ίίΓε ίη ί8ε 8ρ3εεδ δΟΓνεό. 

2.1.3 Ιη ρ388εη§εΓ δ8ίρδ 03ΐτγίη§ ηιοΓε 183η 36 ρ38δεη§0Γ8, ρο\νεΓ νεηίίΐ3ίίοη, εχεερί 
Γη3ε8ίηεΓγ 8ρ3εε 3 γκΙ ο3γ§ο 8ρ3εε νεηίίΐ3ίίοη αικΙ 3ηγ 3ΐίεηΐ3ίίνε δγδίεηι \ν8ίε8 ηΐ3γ 8ε 
ΐΌί]ΐιιϊο<1 ιιηΟεί' Γε§ιιΐ3ΐίοη 8.2, δΙηιΙΙ 8ε ίίίίεχΐ \νίί8 εοηΐτοΐδ 80 §ΐΌΐιροχΙ ΐ83ΐ 311 ί3Π8 ηΐ3γ 8ε 
δίορρεά Ιγοπι είί 8 ετ οί ί\νο 8ερ3Γ3ίε ροδίίίοηδ \ν 8 ίε 8 3838 8 ε δίίιΐ3ίε(1 3δ ί3Γ 3ρ3Γί 3δ 
ρΓ3ε8ε381ε. Ρ3ηδ δθτνίη§ ροννεΐ' νεηίίΐ38οη δγδίεηΐδ ίο 03Γ§ο 8ρ3εε8 δ 1 ΐ 3 ΐ 1 8 ε 03 ρ 381 ε οί 8 είη§ 
δίορρεεί ίίοηι 3 δ3ίε ροδίίίοη ουίδκΙε δηε 8 δρβοεδ. 
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2.2 Μεαηα ο/εοηίΓοΙ ίη ιηαε/ιίηειγ χραεεχ 

2.2.1 Μεηηδ οΓ εοηίτοί δΗαΙΙ 5ε ρτονίάεά ίοτ ορεηίη§ αη4 εΐοδίιιε οΓ δίγΐίαίιΐδ, εΐοδυτε οΓ 
ορεηίη§δ ϊη Γυηηοΐδ \ν5ίε5 ηοπηαΐΐγ 3ΐ1ο\ν οχΗαιΐδί νοηΐίΐαΐίοη αη4 οΐοδίιτο οί’ νοηΐίΐαίοτ 
είαιηρετδ. 

2.2.2 Μεαηδ οί εοηίτοί δΗαΙΙ 5ε ρτονί4ε4 ίοΐ' δίορρίη§ νεηίίΐ3ίίη§ ίαηδ. ΓοηίτοΙδ ρΐ'ονί4ε4 
ίοτ (5ε ρο\νετ νεηίίΐαίίοη δετνίηρ ηιαεΗίηετγ δρ3εβδ δ1ΐ3ΐ1 5ε §τουρεά δο 3δ Ιο 5ε ορετη51ε ίτοηι 
ί\νο ροδίίίοηδ, οηε οί \ν5ίο5 δΐιαίΐ 5ε οιιίδκΐε δυε5 δρ3εεδ. Τ5ε ηιεηηδ ρτονΜεά ίοτ δίορρίηε 
Ιΐιε ρο\νετ νεηίίΐαΐίοη οί 15ε ηιαείηηετγ δρ3εεδ δ53ΐ1 5ε εηΐίιχΊγ δερ3Τ3ίε ίτοηι 15ε τηε3ηδ 
ρρονίοΐεοί ίοτ δίορρίη§ νεηίίΐ3ΐίοη οί οίΐτετ δραεεδ. 

2.2.3 Μεβηδ οί εοπίτοΙ δ53ΐ1 5ε ρτονίτΙεχΙ ίοτ δίορρίη§ ίοιχχχΙ 3η4 ίη4ιιεο4 4τ3υ§5ί ί3ηδ, οίΐ 
ίιιεί 1τ3ηδίετ ρηητρδ, οίΐ ίίιεί ιιηίΐ ριιτηρδ, Ιιώιίεαίίη» οϊΐ δετνϊεε ριιπιρδ, Ι5εππ3ΐ οίΐ είιχυΐαΐίη» 
ρυτηρδ αη4 οίΐ δερ3Τ3ίοτδ (ρητίίιετδ). Ηοννενετ, ρ3Τ3£Τ3ρ5δ 2.2.4 αη4 2.2.5 ηεε4 ηοί αρρίγ ίο 
Οΐΐγ \Υ3ίεΤ 8θρ3Τ3ίθΤδ. 

2.2.4 Τ5ε εοηίτοΐδ τεςιιίηχΐ ίη ρ3Τ3§τ3ρ5δ 2.2.1 ίο 2.2.3 3ΐκί ίη τε§ηΐ3ίίοη 4.2.2.3.4 85311 5ε 
1οο3ίεά ουίδίάε ί5ε δρ3εε εοηεετηεά δο ί5εγ νν ϊ 11 ηοί 5ε ευί οίί ίη ί5ε ενεηί οί ήτε ίη ί5ε δρηεε 
ί5εγ δετνε. 

2.2.5 Ιη ρ3δδεη§ετ δ5ίρδ, ΐ5ε εοηίτοΐδ τεςυίτεϋ ίη ρ3Τ3§τ3ρ5δ 2.2.1 ίο 2.2.4 3η4 ίη 
ιερυΐαΐίοηδ 8.3.3 &ηά 9.523 3η 4 ί5ε εοηίτοί δ ίοτ 3ηγ τεςυιτετΙ ίιτε-εχ5η§ιιίδ5ίη§ δγδίετη δ53θ 
5ε 8Ϊΐιΐ3ΐε<1 3ί οηε εοηίτοί ροδίίίοη οτ ρτουρεχΙ ίη 3δ ίε\ν ροδίίίοηδ 3δ ροδδί51ε ίο ί5ε 
δηίίδίαείίοη οί 15ε ΛεΙηιΐηΐδΙιτιΙιοη. 3υε5 ροδίίίοηδ δίταΐΐ 53νε 3 δ3ίε 3εεεδδ ίτοηι ί5ε ορεη 
4εεί. 

2.3 Αάάίίίοηαΐ νεφύνειηεηίί, /ογ ηιεαης ο/εοηΐηο! ίη ρεηίοάίεαΙΙν ιιηαίίεηάεά ηταείιϊηειγ 
αραεεα 

2.3.1 Γοτ ρετίθ(Ιίε3ΐ1γ ιιη3ΐίεη(Ιε(1 ηΐ3ε5ίηοτγ δρ3εεδ, 15ε Α4ηιίηίδίτ3ΐίοη δ53ΐ1 «ίνε δρεεΜ 
ε ο η 8 ί οί ε Γ3 ί ί ο η ίο ιηαίηίαίηίηε ί5ε βτε ίηίε§τίίγ οί ί5ε τη3ε5ίηετγ δρ3οεδ, ί5ε 1οο3ΐίοη 3ηά 
εεηίτ3ΐίζ3ίίοη οί ί5ε ίιτε-εχΙίηριιίδ5ίηρ δγδίεηι εοηίτοΐδ, ί5ε τεςιιίτετί δ5ιιί(Ιο\νη 3ΐτ3η§εηιεηίδ 
(ε.§. νεηΐίΐαίίοη, ίίιεί ρυτηρδ, είε.) αηά ΐ53ί αε1ε1ίίίοη3ΐ ίιτε-εχίίη§υίδ5ίη§ αρρΙίαηεεδ 3η4 οί5ετ 
ίΙτε-ί!§5ίίη§ εςυίρητεηί αη4 5τε3ί5ίη§ 3ρρ3Τ3ίϋδ ηΐ3γ 5ε τεςυίτεά. 

2.3.2 Ιη ρ3δδεη§ετ δ5ίρδ, ίΐιεδε τεφτίτετηεηίδ δΐιηΐΐ 5ε 3ί 1ε3δί οςιιίναΐεηΐ ίο ί5οδε οί 
τη3θ1τίηετγ δραεεδ ηοιτη3ΐ1γ 3ίΐεη4ε4. 

3 Πτε ρτοίοείΐοη ηιυίοπυίδ 

3.1 υ$ε ο/ηοη-εοηώιι$ίίΙ)Ιε ιηαϊεήαΐ^ 

3.1.1 Ιη$ιι1αίίη§ ηιαίβήαΐα 

Ιηδυΐ3ίίη§ ηιαίετίηΐδ δΙιαΙΙ 5ε ηοη-εοτη5υδίί51ε, εχεερί ίη ευτ§ο δραεεδ, ηΐ3ΐ1 τοοτηδ, 53§§3§ε 
τοοηΐδ 3η4 τείπ£ετ3ίε(1 εοηιρητίηιεηίδ οί δετνϊεε δρ3οεδ. νηρουτ 53ΐτίετδ 3η4 3(15εδίνεδ ιΐδε4 
ίη εοημιπείίοη χνίΐΐη ίηδυΐαΐίοη, 3δ χνεΐΐ 3δ ί5ε ίηδυΐαΐίοη οί ρίρε ήίίίη§δ ίοτ εοΙ4 δετνϊεε 
δγδΐετηδ, ηεεά ηοί 5ε οί ηοη-εοτη5υ8ΐί51ε τηηίετίηΐδ, 5ηΐ ί5εγ δίτηΐ I 5ε ίερί ίο ΐ5ε τηίηίτηητη 
ςυαηίΐίγ ρτ3θίίθ351ε 3ΐκΙ ίΐτείτ εχροδε4 δΐΐΓίαεεδ δ1ΐ3ΐ1 53νε 1ο\ν ή3ητε-δρτε3ά ε53Τ3θίετίδίίεδ. 
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3.1.2 ϋβίΐίηξχ αηά Ιίηίη§8 

3.1.2.1 Ιη ρηδδεη§εΓ δΚίρδ, εχεερί ίη 03Γ§ο δρηεεδ, ηΐΐ 1ίηίη§δ, §Γοηηάδ, (Ιγςιιι^Ηι 8ίορ8 ηικί 
εεί1ίη§δ δΐιαίΐ 5ε οί ηοη-εοιη5υδΙί51ε ιηηίεΓώΙ εχεερί ίη ηΐ3ί1 Γοοπίδ, 5η£§η§ε Γοοπίδ, 83ηη3δ ογ 
Γε&ί§εΓ3ίεά εοηιρηΗηιοηίδ οί δεΓνίεε δρηεεδ. ΡηΓίίηΙ ΙιιιΙίΗεηίΙδ ογ (ΙεεΙίδ Π88(1 ίο δΐώεΐίνκίε 3 
δρ3εε ίοΓ υίίΐίίγ ογ 3Γίίδίίε ίΓε3ΐτηεηί δ1ΐ3ΐ1 3ΐδο 5ε οί ηοη-εοηι5υδΙί5Ιε Γηηίεήηΐδ. 

3.1.2.2 Ιη 03Γ§ο δΐιίρδ, 311 1ίηίη§δ, εεί1ίη§δ, ίΐιηιιείιΐ δίορδ 3ηά ίΐιείΐ' ηδδοείηίειΐ εΐΌΐιικΙδ δΗηΙΙ 
5ε οί ηοη-εοιη5ιΐδΐί51ε ηιηίεπηίδ ίη ΐ5ε ίο11ο\νίη§ δρβοοδ: 

.1 ίη 3εεοιηηιο(ΐ3ίίοη 3η4 δεΓνίεε δρηεεδ ηηά εοηΐτοί δίηίίοηδ ίοτ δ5ίρδ \ν5εΓ8 
Μεί5οά Κ ίδ δρεείίιεά 38 τείειτεά ίο ίη Γεβηΐηίίοη 9.2.3.1; ηικί 

.2 ίη εοΓτίάοΓδ ηικί δίηίπνηγ εηεΙοδηΓεδ δετνίηε ηεεοηιηιοείηίίοη ηη(1 δεΓνίεε 

δρηεεδ 3ΐΐ(1 εοηίΓοΙ δίηίίοηδ ίοΓ δ5ίρδ \ν5εΓε ΜείΗοιΙ ΙΙΟ ηικί ΠΙΟ 3Γ8 δρεείίιεά 
38 τείειτεά ίο ίη Γε^ηΐηίίοη 9.2.3.1. 

3.2 υ$β ο/εοηώιιαίίΜβ ηιαίβηαΐα 

3.2.1 Οβηβταί 

3.2.1.1 Ιη ρ3δδεη§εΓ δΐιίρδ, “Α”, "Β" ογ "Ο" εΐηδδ (ϋνίδίοηδ ίη βεεοΓητηοεΙηΙίοη ηηεΙ δεΓνίεεδ 
δρηεεδ \ν5ίε5 ητε ίηεεεί \νίί5 εοΓη5ηδίί51ε ιηηίεηηΐδ, ί3θίη§δ, ηιουΐίϋη^δ, (ΙεεοΓηίίοηδ η η 4 
νεηεεΓδ δ5η11 εοηιρίγ \νίΐ5 15ε ρνονίδίοηδ οί ρητη^τηρΚδ 3.2.2 ίο 3.2.4 ηικί τε^ηΐηύοη 6. 
Ηο\νενεΓ, ίιηεΐίίίοηηΐ \νοο4εη 5εηε5εδ η η 4 \νοο4εη 1ίηίη§δ οη 5η11ί5εηάδ 3η4 εεί1ίη§δ ητε 
ρεηηίίΙε(1 ίη δηυηηδ ηη4 δηε5 ηιηίεπηίδ ηεε4 ηοί 5ε δη5)εεί ίο ίΐιε εηίεηΐηίίοηδ ρΓεδεπ5ε(1 ίη 
ρηΓ3£Γ3ρ5δ 3.2.2 ηηά 3.2.3. 

3.2.1.2 Ιη 03Γ§ο δΗίρδ, ηοη-εοηι5η8ίί51ε 5ηΜιεη(ΐ8, εείΐίηβδ ηικί 1ίηίη§8 Πΐίεεί ίη 
ηεεοιηηηκίηΐίοη ηηά δεΓνίεε δρηεεδ ηιηγ 5ε ΓειεεεΙ \νίί5 εοπι5ιΐδΐί51ε ηιηίεπηίδ, ίηείη§δ, 
ηιοαίάίηεδ, (ΙεεοΓηίίοηδ ηηά νεηεεΓδ ρτονίεΐενΐ δηε5 δρηεεδ 3Γε 5οηηάεά 5γ ηοη-εοηι5ηδίί51ε 
5υΠάιεη4δ, εεί1ίη§δ ηηά 1ίηίη§δ ίη ηεεοΐ'άηηεε \νίί5 ί5ε ρτονίδίοηδ οί ρητη^τηράδ 3.2.2 ίο 3.2.4 
ηικί Γε§η1ηίίοη 6. 

3.2.2 Μαχίηηαη εαίοτίβε ναΐιιε ο{εοηώιιχίϊΜβ ιηαίετίαΐα 

Οοτη5ηδΙί51ε τηηίεπηίδ ηδεά οη ί5ε δηΓίηεεδ ηηά 1ίηίη§8 δρεείίιεά ίη ρηπιεπψΐι 3.2.1 δΙΐ3ΐΙ 
5ηνε 3 εηΙοΓΪίίε νηΐηε* ηοί εχεεεάίη§ 45 Μί/ηΐ 2 οί ί5ε ηΐ'εη ίοΓ 15ε ίάίείαιεδδ ιΐδεά. Τ5ε 
Γεφίηεηιεηΐδ οί ΐ5ίδ ρητη^Γηρά ητε ηοί 3ρρ1ίοη51ε ίο 15ε δητίηεεδ οί ίητηίίυτε ίϊχεά ίο 1ίηίη§δ 
ογ 5η11<583(1δ. 

3.2.3 ΤοίαΙ νοίιιιηβ ο{εοη\\ηι$ύΜε ηιαίεήαΐχ 

\νΐιεΓε εοηι5ηδΙί51ε ιηηίεπηίδ ητε ιΐδεά ίη ηεεοπίηηοε \νίίά ρηΓη^Γηρά 3.2.1, ίΗεγ δ5η11 εοηιρίγ 
\νίί515ε ίο11ο\νίη§ ΐ'εςαίΐ'ειηεηΐδ: 


* ΡείεΓ ίο ίΗε Γεεοηιιηεικίαΐίοηδ ριιβίίδΐιεά 5γ ΐΗε Ιηίεηιηΐίοηηΐ Οΐ'ερηίζηίίοη ίοΓ δΐηηάβπϋζβΐίοη, ίη 
ρ3ΐ1ίειιΐ3Γ, Ριώΐίεηίίοη ΙδΟ 1716:1973 οη Ωείβηηίηαίϊοη ο/εαίοήβιαρο/εηΠαΙ. 
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.1 Τ5ε ίοίίΐΐ νοίυηιε οί’ οοιτιΐ^υ^ΐϊΐτίο ίίΐοίηιζκ, Γηοη1<Ιίη£δ, 4εεοΓ3ίίοηΒ ίίικί γεηεβκ 
ίη ίκχοηιηκχΐίΐΐίοη ίίικί δβτνίεε δρ3οεδ δΗίΐΙΙ ηοί εχεεεά 3 νοίυτηε εςιιίνίΐΐεηί ίο 
2.5 ιηηι νεηεετ οη ί5ε εαηΛίηεά 3τε3 οί ίΗε νναΐΐδ &ηά εεί1ίη§ 1ίηίη§δ. 
ΡυτηίίϋΓε Πχεά ίο 1ίηίη§δ, ΗυΙΜιεηιΙδ ογ 4εε1<δ ηεε(1 ηοί 5ε ίηείικίεοί ίη ίΗε 
ε&ΐεηΐ&ίίοη οΓ ίΗε ιοίειΐ νοίηηιε οΓ εοηιΗιΐδΐίΗΙε Γηηίεήηΐδ; αηά 

.2 Ιη ίΙιο 03δε οί δΐιίρδ ίίίεά λνϊίΐι αη 3 ΐιίοηΐ3ίίο δρπηΡΙοΓ δνδίεηι οοιηρίγίη” 
ννίίΐι ίΐιε ρΓονίδίοηδ οί ίΐιε Ρίτε δαίείγ δγδίεηΐδ (ίοείε, ίΐιε η5ονε νοίιιιτιε 
ηΐ3γ ίηεΐιχίο δοηιε εοιτ)5ιΐ8ΐί51ε ιηαίεπαΐ ιΐδεεί ίοΓ ΟΓοείίοη οί "Ο" εΐίΐδδ 
(ϋνίδίοηδ. 

3.2.4 Σοη’ βωηβ-ψτβαά αΗαΐ'αεΙαϊχΙίοχ ο/βχροαβά χιιφιαι·* 

ΤΗε ίο11ο\νίη§ δυιΊίιοεδ δΗίϋI Ηίΐνε Ιον ίΐίΐιηε-δρτείκΐ ε53Γ3θίεηδίίοδ ίη ίΐεεοιχίίΐηεε \νίΐ:Ιι ίΗε 
Ρίτε Τεδί Ρΐ'οεεοΐυΐ'εδ Οχίε: 

3.2.4.1 Ιη ρ&δδεη§εΓ δ5ίρδ: 

.1 εχροδεά δυιίίΐεεδ ίη εοπκίοΓδ αικί δίηίηναγ εηεΙοδίίΓεδ αικί οί 5ιι1ΡΙιείκΙ 3η4 
εεί1ίη§ Ιίηίηεδ ίη ίΐεεοηιηκχΐίΐίίοη αικί δεΓνϊοε δρβεοδ (εχοερί 83ηη3δ) αικί 
εοηίτοί δί3ίίοηδ; αικί 

.2 δΐιτίβοεδ αικί §Γοηηάδ ίη εοηεεαίεά ογ ίηίΐοεεδδίίΐε δρ3εεδ ίη αεεοηιηιοάαίίοη 
αικί δΟΓνϊεε δρ3εεδ αικί εοηίτοί δί3ίϊοηδ. 

3.2.4.2 Ιη 03Γ§ο δ5ίρδ: 

.1 εχροδεά δυτίαεεδ ίη εοττίίίοτδ 3Π(ί δίαίπναγ εηοΐοδίιτεδ αητί οί εεί1ίη§δ ίη 
αεεοΓηηιοϋαίίοη ίίικί δΟΓνϊεε δρ3εεδ (εχεερί 83ηη3δ) 3η4 εοηίτοί δί3ίίοηδ; 3ΐκ1 

.2 διιΓίηοεδ αηά «τοοητίδ ίη εοηεεαίεί! ογ ίηαεεεδδίΡΙε δραεεδ ίη 3οεοηιηιθ(ΐ3ίίοη 
3η(Ι δετνίοε δρ3εεδ αηά εοηίτοί δίαίίοηδ. 

3.3 ΡιίΓηΐίιΐΓβ ίη δίαίηναγ βηαίονιιτβδ ο/ ρα^αεηρβΓ χΐιίρβ 

Ι ιιπιιίυτε ίη δίαίπναγ εηοΐοδητεδ δ5α11 5ε Ιίιηίίεά ίο δεαίίη». Ιί δίι&ΙΙ 5ε ίιχεά, ΙίηιίΐεοΙ ίο δίχ 
δε3ίδ οη εαε5 ίΐεεί ίη ε3θ5 δίαίπναγ εηοΐοδητε, 5ε οί ΓεδίπείεεΙ Πτε πδΐε εΐείεηηίηεεί ίη 
3οεοΓ(ΐ3ηοο \νί |Η ί5ε Ρίτε Τεδί Ρτοοεάπτε Γο4ε. ίίικί δΡ3ΐ1 ηοί τεδίτίεί ί5ε ραδδεη§εΓ εδ03ρε 
τοηίε. Τ5ε ΑίΙηιιΤπδίΐ'ίΐΐίοη ηΐ3γ ρεηηίί ίκΐίΐίίίοηαΐ δ 63 ίίη§ ίη ί5ε ηΐ3Ϊη τεεερίίοη 3Γ83 ινίίΡίπ 3 
δίαίπναγ εηοΐοδητε ίί ίί ίδ βχεά, ηοη-εοΓη5ηδίί51ε ίίικί άαεδ ηοί τεδίτίεί ί5ε ραδδεη§εΓ εδ03ρε 
τοηίε. ΡηπιίίιίΓε δΐΐίΐΐΐ ηοί 5ε ρεΓηιίίΐεεΙ ίη ραδδεη§ετ αικί οτενν οοττίΤοΓδ ίοηηίη§ εδεαρε τοπίεδ 
ίη 035ίη 3τε3δ. Ιη ίηΤεΙίΐίοπ ίο ί5ε α5ονε, ΙοεΡεκδ οί ηοη-οοηι5ηδίί51ε ιηαιεπαΐ, ρΓονκϋη§ 
δίθΓ3§ε ίοτ ηοη-53Ζ3Γ<Ιοιΐδ δ3ίείγ εςυίρηιεηί τεςυίτεεί 5γ ί5εδε τε§η1αίίοηδ, ηΐ3γ 5ε ρεπηίίίεά. 
ΌτίηΜησ \ναίετ άίδρεηδετδ ίίικί ίεε εη5ε Γη3θ5ίηεδ ηΐ3γ 5ε ρειτηίίίεά ίη εοιτίάοΓδ ρτονίάειΐ 
ί5εγ ίΐΐ'ε ίίχειΐ ίΐηεΐ άο ηοί τεδίτίοί ί5ε χνίεΙίΗ οί ί5ε εδ03ρε τοηίεδ. Τ5ίδ 3ρρ1ίεδ 3δ ινεΐΐ ίο 
<1εοοΓ3ίίνε Ποννετ ογ ρΐαηί αιταη§ειηεηίδ, δί3ίηεδ ογ οίΗεΐ' ο5)εοίδ εί 3Γί δηε5 3δ ραίηίίη§δ αικί 
ίαρεδίπεδ ίη εοπκίοΓδ ίίικί δίαίπναγδ. 
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Κε§ιιΐ3ίίοη 6 

δίποδε §εηεΓ3ίϊοη ροίεηίηιΙ αηά ίοχΐείίγ 


1 Ριιτροδε 

ΤΡε ρυτροδε οί’ ΙΡίδ ΓερυΡιΙϊοη Ϊ8 Ιο τεάυεε ίΡε Ρηζητά ίο Ιίίε ίτοηι 8ΐτιο1<ε αηά ΐοχϊε ρτοάυείδ 
§οηοΓ3ΐθ(1 άητίη§ 3 ίΪΓ© ίη ρποοδ \νΡετε ροΐ'δοηδ ηοιτηαΐΐγ \νοΛ οτ Ιίνε. Ρογ ίΡίδ ριιιροδο, ιίίε 
ί[ϋίΐηΐίΐγ οί δΐηοΡε 3ΐκΙ Ιοχίε ρηχίυείδ ('εΐείΐδεϋ ίτοηι εοιηΡυδίίΡΙε ηιηίεπηίδ, ίηείη(ίίη§ δητίηεε 
ΙϊηίδΗοδ, ώτηη§ Ριτε δΗ&11 Ρε 1ίηιϊίε(1. 

2 Ραΐηίδ, ναηιΐδίιεδ αηά οΐΐιετ ίΐηίδΡεδ 

Ρ3ΐηίδ, νατηίδΡεδ 3ηεί οίΗεΐ' ίίηίδΡεδ ηδεεί οη εχροδεεί ίηΐετίοτ δίπ'ίίιεεδ δΙχιΙΙ ηοί Ρε είΐρίΐΗΙε οί 
ρτο(ίυείη§ εχεεδδίνε ςυαηίιίίεδ οί 8ΐηοΙ<ε 3Π(1 ίοχίε ρηχίυείδ, (Ρίδ Ρείη§ (Ιεΐεπηίηείΐ ίη 
ΗεεοπΡιηεο \νίίΡ ΐΡε Ρίτε Ί οδί Ρτοεεάητεδ 0x1 ο. 

3 ΡΓΐηΐ3Γγ άεεΕ εονετΐη§δ 

Ρτίηΐ3τγ άεεΡ εονετίη§δ, ίί πρρίίεά ννίΐΗίη 3εεοτητηοά3ίίοη ;ιικ1 δετνίεε δρηεεδ ηικΙ οοηΐτοί 
8ί3ίίοη8, δΡηΙΙ Ρε οί 3ρρτονεεί ηΐ3ίεπ3ΐ \νΡίεΡ \νί11 ηοί §ίνε πδο ίο δΐηοΡε οτ ίοχίε οτ εχρίοδίνε 
Ρ3Ζ3Γ(ί8 3ί είενβίεά ίοιηροπιίιιΐΌδ, ίΡίδ Ρείη§ (ΙείοπηίηεχΙ ίη ηεεοιτίιηεο \νίΐΡ ΐΡε Ρίτε Ροδί 
Ρτοεεείητεδ €οάε. 


ΡΑΚΤ Ο - δυΡΡΚΕδδΙΟΝ ΟΡ ΓΙΚΕ 
Κε§ιιΐ3ίΐοη 7 
ϋεΐεείΐοη ηηά ηίητηι 


1 Ρυτροδε 

ΤΡε ριπροδε οί ίΡίδ τε§υί3ΐίοη ίδ ίο εΐείεοΐ 3 ίίτε ίη ίΡε 8ρ3εε οί οή§ίη 3 η Π ΐο ρτονίάε ίοτ 3ΐ3ηη 
ίοτ 83ίε εδεερε 3η<1 ίιτε-ίι§Ρΐίη§ 3είίνίίγ. Ροτ ίΡίδ ρητροδε, ίΡε ίο11ο\νίη§ ίίιηείίοηηΐ 
τεςηίτετηεηίδ δΙχιΙΙ Ρε τηεί: 

.1 ίιχεά Πιε άείεείίοη ίΐιχΐ ίίτε 3ΐ3ηη δγδίετη ίηδί3ΐΐ3ίίοηδ δίχιΐΐ Ρε δηίί3Ρ1ε ίοτ ίΡε 
η3ίατε οί ίΡε δρηεε, ίίτε §το\νΐβ ροίεηίΜ ειηεΐ ροίεηίίηΐ §εηετ3ίίοη οί δΐηοΡε 

3Π(1 §3888; 

.2 ιπίΐηιΐίΐΙΙν ορεπιίεεΙ εαΐΐ ροίηίδ δΙχιΙΙ Ρε ρΠιεειΙ εΐίεείίνεΐγ ίο εηδυτε α 
τεηάίΐγ ίΐεεοδδίΡΙε τηεηηδ οί ηοΐίίίε3ίίοη; αηά 

.3 ίίτε ρηίτοΐδ δΙχιΙΙ ρτονίάε 3η είίεείίνε ιηοπηδ οί εΙείεείίη§ 3ΐκ1 1οε3ίίη§ Πγο 8 
3ηά 3ΐεΡίη§ ίΡε η3νί§αίίοη Ρτί(1§ε αηιΐ ίίτε 1ε3ηΐ8. 

2 Οεηετβΐ Γεςυΐτεηιεηίδ 

2.1 Α ίΐχεά ίίτε άείεείίοη 3 η Η ίίτε 3ΐ3τηι δγδίεηι δίιβΙΙ Ρε ρτονίάεά ίη βεεοηίαηεε \νίίΡ ίΡε 
ρΓονίδϊοηδ οί ΐΗίδ τε§ηΐ3ίίοη. 
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2.2 Α Πχ6(1 ίΐΓβ άείεεΐϊοη πηά ίηε πΐαπη δγδΐεηι 3ηά 3 δ3ηιρ1ε εχΐΓ3εάοη δΐηοΡε άείεεΐϊοη 
δγδΐεηι ΐ'εςυίιεά ίη Ιΐιίδ ΐ'εευίΗΐίοη αικί οίΗεΐ' ΐΌευΙαΙίοηδ ίη βιϊδ ρατί δ1ΐ3ΐ1 5ε οί 3η ηρρΓονεά 
ΐγρε αηά εοηιρίγ \νϊΐ5 (5ε Γϊτε δαί'εΐγ δγδΐεπίδ ('οάε. 

2.3 ν/Ιιειε 3 ίίχεά Π ιό άείεεΐϊοη 3ηά Πιο 3ΐ3πη δγδίεηι ϊδ ιεςαίΐΌά ίοΓ βίε ριοΐεοΐίοη οί 
δρ3εεδ οΐΐιεί' βιηη (Η ο δε χρεείίϊεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 5.1, 3ί 1ε3δί οηε άεΐεείοΐ' εοιηρίγίη» \νίβι ίΗε 
Ρήε δηΓεΙγ δγδΐεηΐδ ('οάε δΐιηΐΐ 5ε ίηδΐ3ΐ1ε(1 ίη 03ε1ι δΐιοΐι δρ3εε. 

3 Ιηΐίηά αηά ρεποάίεηΙ ίεδίδ 

3.1 ΤΙιε ίιιηεΐΐοη οί" βχεά βτε άείεεΐϊοη 3ηά βτε αΐηπη δγδίεηΐδ ΐ'εςυίΐΌά 5γ βίε 
τε1εν3ηΙ Γε^ιύαΐϊοηδ οί ΐ5ϊ$ εΙιηρΐοΓ δίτπΐΐ 5ε ΐεδΐεά ηηάεΓ ν3τγίη§ εοηάίΐίοηδ οί νεηΐίίειίίοη 
αίΐετ ίηχίαΙΙαΐίοη. 

3.2 Τ5ε ίυηεΠ’οη οί ίίχεά 11 ιό άείεεΐϊοη 3ηά Ιϊγο 3ΐ3ηη δγδίεηΐδ δ53ΐ1 5ε ρεποάίεηΙΙγ ΐεδΐεά 
ίο 15ε δ3ΐϊδί30ΐϊοη οί ί5ε Αάηιίηϊδΐτηΐϊοη 5γ ηιεηπδ οί εςιιίρηιεηΐ ρΓθάηεϊη§ 5οί 3 Ϊγ 3ί ί5ε 
ηρρτορπηίε ΙεηιρειηίυΐΌ, ογ χηιοίε ογ ηεΐΌδοΙ ρηπίεΐεχ Ιιηνίηε ί5ε 3ρρΓορπ3ίε ηιηεε οί άεηδϊίγ 
ογ ρ3Γίϊε1ε δϊζε, ογ οί5εΓ ρ5εηοηιεη3 3δδοεΪ3ίεά \νϊί5 ϊηεϊρϊεηί ίηεδ ίο \ν5ϊε5 ί5ε άείεείοΓ ϊδ 
άε§ϊ§ηεά ίο Γεδροηά. 

4 ΡΓοΙεείΐοη οί ιηαεΜηεΓγ δρηεεδ 

4.1 ΙηχίαΙΙαίίοη 

Α βχεά βτε άείεεΐϊοη 3ηά Π ιό 3ΐ3ΐτη δγδΐεηι δΗαΙΙ 5ε ϊηδΐηΐΐεά ίη: 

. 1 ρεποάϊθ3ΐ1γ υη3ΐΐεηάεά ηΐ3θ5ϊηεΓγ δρ3οεδ; 3ηά 

.2 ηΐ3θ1ηη8Γγ δρ3εεδ νάκτε: 

.2.1 βίε ϊηδΐηΐΐηβοη οί 3ηίοηΐ3ΐϊο 3ηά ΐ'ειηοΐε εοηΐτοί δγδΐειηδ ηηά εειηϊρηιεηΐ 

53δ 5εεη 3ρρΓονεά ίη Ηεη οί εοηίϊηηοηδ ηΐ3ηηϊη§ οί ί5ε δρηεε; 3ηά 

.2.2 15ε ηιηϊη ρΓορηΙδϊοη 3ηά 3δδοεΪ3ίεά ηΐ3θ5ϊηεΓγ ϊηεΐυάϊηβ δοηΓοεδ οί βίε 

ηΐ3Ϊη δοηΓεεδ οί εΐεείτϊεηΐ ροχνεΐ' 3Γε ρΐΌνϊάεά \νίΐ5 ν3ποηδ άε§Γεεδ οί 
3ηίοηΐ3ΐϊε ογ ΐΌΐηοίε εοηΐΓοΙ 3ηά 3Γε ηηάεΓ εοηίϊηηοηδ ηιηηηεά δηρεΓνϊδϊοη 
ΙτοΓη 3 οοπΙγοΙ ιοοιη. 

4.2 ϋβ5ΐ§η 

Τ5ε ίίχεά βτε άείεεΐϊοη αηά βΓε 3ΐ3ηη δγδΐεηι ΐ'εςιιίΐ'εά ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 4.1.1 χΗηΙΙ 5ε δο 
άεδϊ§ηεά 3ηά ί5ε άείεείοΓδ δο ροδϊίϊοηεά 3δ ίο άείεεί Γ3ρϊά1γ ί5ε οηδεί οί βτε ϊη 3ηγ ρηιΐ οί 
ίβοδε δρ3οεδ 3ηά ηηάεΓ 3ηγ ηοηη3ΐ εοηάϊίϊοηδ οί ορεΓ3ίϊοη οί ί5ε ηιηεβϊηοΓγ 3ηά ν3Π3ίϊοηδ οί 
νεηίϊΐηίϊοη 3δ Γοςιπτεά 5γ ί5ε ροδδϊ51ε ιηη^ε οί ηηώϊεηί ίεηιρεΓ3ίηΓεδ. Εχεερί ίη δρ3οεδ οί 
Γεδίτϊείεά 5εϊ§5ί 3ηά \ν5εΓε βιεΪΓ ηδε ϊδ δρεεϊηΐΐγ 3ρρΓορη3ίε, άείεεΐϊοη δγδίεηΐδ ηδϊη§ οηΐγ 
ί5εηιΐ3ΐ άείεείοΓδ δΗηΙΙ ηοί 5ε ρεηηϊβεά. Τ5ε άείεεΐϊοη δγδΐεηι δίηΙΙ ϊηίίΪ3ίε 3ηάϊ51ε 3ηά 
νϊδηηΐ 3ΐ3ηηδ άϊδβηεί ϊη 5οί5 τοδρεείδ &οηι ί5ε 3ΐ3ΐηΐδ οί 3ηγ οίβεΓ δγδΐεηι ηοί ϊηάϊεηίϊηβ βτε, 
ίη δηίβεϊεηΐ ρΐ3οεδ ίο εηδηΓε ίβηί 15ε ηΐηπηδ 3Γε 5ε3Γά 3ηά οβδεΓνεά οη ί5ε η3νϊ§3ίϊη§ 5πά§ε 
3ηά 5γ 3 ΐΌδροηδΐβΙε εη§ϊηεεΓ οίίιεεΓ. \νΐιεη ΐ5ε η3νϊ§3ΐϊη§ 5πά§ε ϊδ ηητηηηηεά ί5ε 3 Ι 3 Π 11 
δΗαΙΙ δοηηά ϊη 3 ρΐηεε \ν5εΓε 3 τεδροηδϊ51ε ιηειηβεί' οί ί5ε ετε\ν ϊδ οη άηίγ. 
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5 ΡΓοίεείΐοη οί ηεεοιηιηοάΒΐΐοη ηηά «εΓνίεε δραεεδ ηηά εοηίτοί δίηίίοηδ 

5.1 8ηιοΙεε άείεείοΐ'8 ίη αεεοηνηοάαίίοη ψαεε$ 

δηιοΐεε άείεείοΓδ δΗηΙΙ 5ε ίηδίηΙΙεά ίη ηΙΙ δίηίπνηγδ, εοιτίάοΓδ ηηά εδεηρε Γοηίεδ \νίΐ5ίη 
ηεεοηιηιοάηΐίοη δρηεεδ 38 ρΓονίάεά ίη ρηηΐίηηρίΐδ 5.2, 5.3 ηηά 5.4. ('.οηδίάεΓηΙίοη §5311 5ε 
§ίνεη ίο 15ε ίηδίηίΐβίίοη οί δρεείηΐ ρυιροδε δΐηοίε άείεείοΓδ \νίί5ίη νεηίίΐηίίοη άυείίη§. 

5.2 ΚεψάΓειηεηΙαβ)Γραχχεη^εΓ χίιίρχ εαηγίη^ ηιονε ίΐιαη 36ραχχεη^εηχ 

Α ίίχεά ίηε (Ιείεείίοη ηηά ίηε αίβηη κγδίειη δΙιηΙΙ 5ε ίηδίηΙΙεά ηηά ηπηηεεά 38 ίο ρεονίάε 
δΐηοΐεε (Ιείεείίοη ίη δεηάεε δρηεεδ, εοηίΐ'οΙ 8ί3ίίοη8 3Π(Ι ηεεοιηηιοάηϊίοη 8ρ3οε8, ίηείηάίη§ 
οοιτίάοΓδ, δΐηηννηνδ 3η5 εδεηρε Γοηίεδ \νίί5ίη ηεεοηηηοάηίίοη δρηεεδ. 8 πιο 5 ε άείεείοΓδ ηεε(Ι 
ηοί 5ε ίϊίΐείΙ ίη ρήνηίε άηίίηοοηΐδ ηη(Ι «ηΙΙεγδ. δρηεεδ Ηηνίη» ΙίίίΙε ογ ηο ίηε πδΙ< 8υε5 38 
νοίάδ, ρη51ίε ίοίΐείδ, €3ΐ'5οη άίοχίάε τοοηΐδ 3Π(1 δήηίίηΓ 8ρ3εε8 ηοο(1 ηοί 5ε ΠίΙθ(1 ννίΐΗ 3 ίιχε<1 
ίηε (Ιείεείίοη 3ηά 3ΐ3ΐτη δγδίεηι. 

5.3 Κεειιιίεειηεηία (ογ ραί>$εη§εΓ αΗίρίΐ εαηγίη§ ηοί πιοεε ίΗαη 36ραχχεηξεηίϊ 

Ίίιετε 85311 5ε ίη8ί3ΐ1ε(1 ί5τοη§5οηί εηεΐι 8ερ3Γ3ίε ζοηε, \ν5εί5εΓ νετίίε3ΐ ογ 5οτίζοηίη1, ίη 311 
ηεεοιηηιοάηΐίοη 3η(1 δεηάεε δρηεεδ 3ηεΙ, ννΙιοΓε ίί ίδ εοηδίάεΓεά ηεεεδδηΓγ 5γ ί5ε 
ΑώηίηίδίΓ3ίίοη, ίη εοηίΓοΙ δίηΐίοηδ, εχεερί δρηεεδ \ν5ίε5 ηίίοιά ηο δηάδίηηίίηΐ ίηε πδί δηε5 38 
νοίά 8ρ3εε8, 83ηίί3Γγ 8ρ3εε8, είε., είί5εΓ: 

.1 3 ίίχεά ίηε (Ιείεείίοη ηηά ίηε ηίηπη δγδίεηι 80 ίηδίηΙΙεά 3η(1 ηιτηηξεά 38 ίο 

(Ιείεεΐ 15ε ρΓεδεηεε οί ίηε ίη δηε5 δρηεεδ ηηά ρΓονίάίη§ δηιοΐεε (Ιείεείίοη ίη 
εοπΊ(1οΐ'8. 8ΐ3ΐ τννηγδ ηηά εδεηρε Γοηίεδ ννίίΐιίη βεεοηιηηχίβίίοη δρηεεδ; ογ 

.2 ηη ηηΙοηιηΙίε δρηπίάερ ίηε (Ιείεείίοη ηηά ίηε ηίηηη δγδίεηι οί ηη ηρρΓονεά 
ίγρε εοιηρίγίη” \νίί5 ί5ε ιεΐενηηί Γε(|υίιεηιεηίδ οί 15ε Ιηε δηίείγ δγδίεηΐδ 
(Γοάε 31x1 80 ίηδίηΙΙεά ηηά ηιτηηερά 38 ίο ρΓοίεεί δηε5 δρηεεδ ηηά, ίη ηάάίΐίοη, 
3 ίίχεεί ίΪΓ© (Ιείεείίοη ηηά ίΪΓε ηίηπη δγδίεηι 3ΐχΙ δο ίηδίπ 11εεΐ ηηά ηιτηη§εά 38 ίο 
ρΐ'ονίίΐε δ πιο 1<ε (Ιείεείίοη ίη εοιτκίοΐ'δ, δΐηίηνηγδ ηηά εδεηρε ΓοιιΙεδ \νίΐ5ίη 
ηεεοηιιηοάηΐίοη δρηεεδ. 

5.4 Ρνοίεείίοη ο(αίήηηΐδ ίηρα88εη§εΓ 5ΐιίρ$ 

Τ5ε εηίήε ηιηίη νειίίοηΐ ζοηε εοηίηίηίη§ 15ε ηΐτίυπι δ53ΐ1 5ε ρΓοίεείεά Ιΐηουείιουί \νίί5 η 
δΐηοίε (Ιείεείίοη δγδίεηι. 

5.5 ϋανξο ,ν/?//;.( 

Αεεοηιηιοίΐηίίοη ηηά δετνίεε δρηεεδ ηηά εοηίΓοΙ δίηίίοηδ οί εηιρο 85ίρδ δ5η11 5ε ρΐ'οίεείείΐ 5γ η 
Ιίχεά ίηε (Ιείεείίοη ηηά ίηε ηίηπη δγδίεηι ηηά/οΓ ηη ηυίοηιηίίο δρί'ίηΙίΙεΓ, ίηε (Ιείεείίοη ηηά ίηε 
ηΐηηη δγδίεηι 38 ίοΙΙοενδ άερεηάίη§ οη η ριοΐεείίοη ηιεΐ5ο(1 3<1ορίε(1 ίη ηεεοΐ'άηηεε ενίίΗ 
ΓεευΙηΙιοη 9.2.3.1. 

5.5.1 Μεί5ο(1 ΙΟ 

Α ίίχεά ίηε (Ιείεείίοη 3Π(1 ίηε ηίηπη δγδίεηι δίηηίί 5ε δο ίηδίηΙΙεά ηηά ηΓτηη^εά 3δ ίο ρΓονίάε 
δΐηοίε (Ιείεείίοη ίη ηίί εοιτίάοΓδ, δίηίπνηγδ ηηά εδεηρε τουίεδ \νίί5ίη ηεεοιη ηιοάηίίοη δρβεεδ. 
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5.5.2 ΜβΰιαΙΠΟ 

Αη ειυίοιηειίίε δρήηΙίΙεΓ, Πτε Οεΐεείίοη αηά 5τε 3ΐ3ηη δγδίεηι οί 3η 3ρρΓονεά ίγρε 
εοηιρίγίηρ \νίΐ1ι Ιΐιο Γείενπηί Γεςιιηειηεηΐδ οί - Ιΐιο Ρηε δβίείγ δγδίεηΐδ ίχκΐε δβηΐΐ 5ε δο 
ίη8ΐ3ΐ1εά 3Π(1 3ΐτ3η§ε(1 38 ίο ρΓοίεεί 3οεοηιηιοά3ίίοη 8ρ3εε8, §3ΐ1εγδ 3ΐκ1 οΙΗογ δεηάεε δραεεδ, 
εχεερί 8ρ3εε8 ννΐιίεΐι εΟΤοιχΙ ηο δΐιΠδΙειηΙίειΙ Πιε ηδΡ δαείι 38 νοκΐ δρειεεδ. 83ηίΐ3Γγ δρ3εεδ, είε. 
Ιη ηίΙΗίΐίοη, 3 βχεά ίηε άείεείίοη 3ηά βΓε 3ΐ3πη δγδίεηι δΐηΐΐ 5ε 80 ϊηβί&ΐΐεοί ειπεί 3ΐτ3η§ε(1 38 
Ιο ρΐ'ο\ϊ(1ε δΐηοίε ΟεΙεεΙίοη ϊη 311 εοιτίεΙοΓδ, δίχίπνειγδ 3ηά ε803ρε Γοηίεδ ννίΐΐιίη 
χεεοιηιηοιΡιΙίοη 8ρ3εε8. 

5.5.3 Μεί5οά ΙΙΙ€ 

Α ίιχεΟ βΓε Οείεείίοη ειπεί βΓε 3ΐ3πη δγδίεηι δΙιειΙΙ 5ε 80 ίιΐδίειίΐεεί αηά 3ΓΓ3η§εβ 38 ΐο Οείεεί ί5ε 
ρτοδεπεε οί Πγο ίη 311 βοεοηηηοάηΐίοη 8ρ3εε8 αηά δεΓνίεε 8ρ3εε8 ρΓονίάίη§ δίποίε εΐείεείίοη ίη 
εοΓΓίίΙοΓδ. 8ί3ΐπν3γ8 3η5 εδε3ρε Γοηίεδ \νίί5ίη ειεεοιτητκχίτΐίοη 8ρ3εε8, εχεερί 8ρ3εε8 \ν5ίε5 
30οκ1 ηο 8υ58ί3ηίί3ΐ ίηε π δ 5 8ΐιε5 38 νοΜ δρειεεδ, 83ηίΐ3Γγ 8ρ3εε8, εΐε. Ιη ειείεΐίΐίοη, 3 ίιχεΟ 
Γιεε άείεείίοη πηεΐ Π ιε εΐηιτη δγδίεηι δΗπΙΙ 5ε δο ίηδίϋΐΐεχΐ ειπεί εητΗΠίεεβ 3δ ίο ρεονίείε δΐηοΡε 
εΐείεείίοη ίη 311 εοιτκίοΐ'δ. δίειίηνειγδ ειπεί εδεειρε τοηίεδ \νίί5ίη ειεεοΓηιηοεΙειΙκιη δρ3οε8. 

6 ΡΓοΙεείΐοη οί ε»Γ§ο δραεεδ ΐη ρηδδεη§εΓ δΡΐρδ 

Α ίιχεά ίηε Οείεείίοη ειπεί Πιε 3ΐ3Γηι δγδίεηι ογ 3 83Γηρ1ε εχίΓ3θίίοη δΐηοΐεε εΐεΐεείίοπ δγδίεηι 
δ53ΐ1 5ε ρηινίεΙεεΙ ίη ειην 03Γ§ο δρ3οε \ν5ίε5, ίη ί5ε ορίηίοη οί ί5ε Αεί ηι ί η ί δί τη ί ί ο η, ίδ ηοί 
3οεεδδί51ε, εχεερί \ν5εΓε ίί ίδ δ5ο\νη ίο 15ε 83ίίδί3θβοη οί ί5ε ΑείτηίηίδίΓ3ίίοη ί53ΐ ί5ε δ5ίρ ίδ 
εη§3§εά οη νογ3§εδ οί δηε5 δΗοιΙ εΙιΐΓίΐΐίοη ί53ί ίί ενουΐεΐ 5ε ηητε3δοη351ε ίο 3ρρ1γ ί Τιίδ 
ιεςιπΓειηεηί. 

7 ΙΥΙηπιιηΙΙν ορεηίίειΐ εαΐΐ ροΐηίδ 

Μ3ηη3ΐ1γ ορεεειίεεί εειΙΙ ροίηΐδ εοιηρΙγίη« \νίΐ5 ί5ε ίηε δηίεΐγ δγδίεηΐδ ίοείε δ53ΐ1 5ε ίπδίειΙΙεεΙ 
ΐΗΐ'οαίεΙιοιιΙ ί5ε ειεεοηιιηικίειίίοη δρειεεδ, δεΓνίεε δρειεεδ ειηιΐ εοηίΓοΙ δί3βοηδ. Οηε ιηειηιιειίΐγ 
ορεΓ3ίεβ εηΐΐ ροίηί δΙΐ3ΐ1 5ε Ιοεεείεεί 3ί εεεείι εχίί. Μ3ηη3ΐ1γ ορεΓ3ίε(1 εειΙΙ ροίηίδ 85311 5ε 
Γεεκϋΐγ 3εεεδδί51ε ίη ί5ε εοιτίεΙοΓδ οί εεεβ εΐεείε 8ηε5 Ι53ί ηο ρ3ΐί οί 15ε οογγϊΟογ ίδ ηιοΓε ί53η 
20 πι &οηι 3 ηΐ3ηη3ΐ1γ ορεηιίεεί 0311 ροίηί. 

8 ΡΪΓε ραίΓοΙδ ΐη ραδδ6η§6Γ δΜρδ 

8.1 Ρΐτβ ραίΓοΙα 

Ι ογ δ5ίρδ εειπγΐηε ηιοΓε Ιΐιειη 36 ρείδδεηεεί'δ 3η είβείεηί ρειίΐ'οΙ δγδίεηι δ53θ 5ε ιηειίηίειίηεεΙ δο 
ί53ΐ 3η οιιΐ6ΐ'83ΐ< οί βτε ηΐ3γ 5ε ρΓΟΓηρΐΙγ εΙείεείεεΙ. Ε3θ5 Γηεηι5εΓ οί 15ε ίηε ρειίιοΙ δΙιειΙΙ 5ε 
ίΓειΐηείΙ ίο 5ε ί3Γηί1ί3Γ \νίί5 ί5ε ειπ'ειηρειηεηίδ οί 15ε δ5ίρ 3δ \νε11 3δ ί5ε 1οο3ίίοη ειπεί ορεΓ3ίίοη 
οί 3ηγ 8ί|ΐιίριηεηί 5ε πιπγ 5ε εειΙΙεχΐ ηροη ΐο ηδε. 

8.2 Ιηψβαίίοη Ηαΐαίιβχ 

Τ5ε εοηδίηιείίοη οί εεί!ίη§ ειπεί ΗιιΙίΠεειεΙδ δ Πει II 5ε δηε5 ίΐιειΐ ίί ννίΙΙ 5ε ροδδί51ε, \νίί5οαί 
ίιηραίπηρ ί5ε είίιείεηογ οί ί5ε ίηε ρΓοίεείίοη, ίοΓ ί5ε ίηε ρειίεοΐδ ίο άείεεί 3ηγ δηιοΡε 
οή§ίη3ίίη§ ίη εοηεεειίεεί 3ηά ίη3εεεδδί51ε ρίειεεδ, εχεερί \ν5ετε ίη ί5ε ορίηίοη οί ί5ε 
Αεί ιη ί η ί δίΓειί ί ο η ίβεΓε ίδ ηο ηδΡ οί ίηε οπ§ίη3ίίη§ ίη δηε5 ρΜοεδ. 
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8.3 ΤηΌ-Μ’ανροΓίαΜε Γαάίοΐείερίιοηε αρραΓαίαα 

ίχιεΗ ιοειτιΗεΐ' οί (Ηε ίϊτε ρειίΓΟI δΗηΙΙ 6ε ριονίιΙειΙ \νίίΗ 3 ίννο-ινην ροτίηβίε τηεϋοίείερίιοηε 
ηρρητηίηδ. 

9 Γίτε ηίητιτι $ΐ£ΐια11ΐη£ δνδίειτίδ ίη ρΕ$$εη§ετ ϋΐιΐρ^ * 

9.1 Ρ38δ6η§6Τ δίΐίρδ δΗαΙΙ 3ί ηίί ΐίηΐ68 \νίΐ6η 3Ϊ 863, ΟΓ ίη ρΟΤί (ΟΧΟΟρΙ \νΗθΠ ΟΙΐΙ οί δετνίεε), 
5ε 80 ιτιηηηειί ογ εςυϊρρειί 38 ίο εηδητε Ιΐΐ3ΐ ηηγ ίηίίίηΐ ίΪΓ© 3ΐ3πη Ϊ8 ίηιηιεάίηίεΐγ τεεείνεεί 5γ 3 
τεδροηδίβίε ιηετηίκτ οί ίΐιε εχενν. 

9.2 ΊΗε εοηίΓοΙ ρ3ηε1 οί ίίχειΙ ίΪΓ© άείεείίοη 3ΐκ1 ίΐΓβ ηίητηι δγδίεηΐδ δΙηιΙΙ 5ε ιΙεδΐίΐηειΙ οη 
ίΗε ί3ί1-83ίε ρήηείρίε (ε.§. ηη ορεη άείεείοτ είτειιίΐ 8ΐΐ3ΐ1 εηηδε 3η 3ΐ3πη εοηεΐίίίοη). 

9.3 Ρ38δεη§εΓ δΗίρδ 03ττγίη§ ηιοτε Ιΐΐ3η 36 ρηδβεη^ετδ δίιηίί 1ΐ3νε (Ηε ίίΓε (Ιείεείίοη 3ΐ3πη8 
ίοΐ' (Ιιε δγδίεηΐδ τεΐ]υίτει1 6γ ρητηβτηρίι 5.2 εεηίτηΐίζεά ίη 3 εοηίίηιιοηδίγ ιηηηηεά εεηίτηΐ 
εοηίΓοΙ 8ΐ3ΐίοη. Τη 3(1(ϋΙίοη, εοηίτοί δ ίοτ τετηοίε ε1οδίη§ (ί ίΗε ίϊτε άοοτδ 3η<1 δΗιιΙΐίηίΐ άο\νη 
ίΗε νεηίίΙβίίοη ίίιηδ δΗηΙΙ 6ε εεηΐτηίίζεεί ίη (Ιιε δ3ΐηε ίοεηίίοη. ΊΗε νεηίίΐηίίοη ίίΐιΐδ δΙιαΙΙ 6ε 
εηρηβΙε οί τεηείίνηίίοη 6γ ίΗε εΐ'ε\ν 3ΐ ίΗε εοηίίηιιοηδίγ τηηηηεά εοηίτοί δίηίίοη. ΊΗε εοηίτοί 
ρηηεΐδ ίη ίΗε εεηΐτηί εοηίτοί δίηΐίοη δίηιΙΙ 6ε εηρηΗΙε οί ίηεΐίεηίίηη ορεη οτ είοδειί ροδίίίοηδ οί 
ίϊτε (Ιοοτδ 3ΐκΙ εΐοδοιΐ οτ οίί δίηίυδ οί ίΗε (Τείεείοτδ, ηίηττηδ ίΐηιΐ ίιιηδ. Ί Ηε εοηίτοί ρηηεΙ δΐιηΐΐ 
6ε εοηίίηηοηδίγ ροχνετειΙ 3ηι1 δΙηιΙΙ Ηηνε 3η ηηίοηωίίε είκιηρε-ονετ ίο δίηικΙΗγ ρο\νετ δηρρίγ 
ίη ε386 οί 1θ88 οί ηοιτη3ΐ ροΜ ΟΓ δηρρίγ. Ί Ιιε οοηΐτοί ρηηεΐ δΐιηΐΐ 6ε ροινετειΐ ίτοτη ΐΗε τηηίη 
δοητεε οί είεείήεηί ροινετ ηηιΐ ΙΗε εηιετ§εηεγ δοιιτεε οί εΐεοίτίεηΐ ροννετ (ΙεΠηειΙ Ην τε§ηΐ3ίίοη 
ΤΤ-1/42 ηηίεδδ οίΤιετ ηηηη^ετηεηίδ 3τε ρεττηίίίεά Ην ίΙιε τε^ηΐηίίοηδ, 38 ιιρρΐ ίειιΡιΙε. 

9.4 Α δρεείηί 3ΐ3ττη, ορετηίεά ίτοτη ΙΗε ηηνί^ηίίοη 6τίά§ε οτ ίϊτε εοηίτοί δίηίίοη, δίιηΐΐ 6ε 
Πΐίειΐ ίο δΐιτηηιοη ΙΗε ετε\ν. ΤΗίδ ηΐατηι ηιηγ 6ε ραπ οί (Ηε δΗίρ’δ ^εηετηΐ 3ΐ3τηι κγδίεηι 3ηι1 
δΗηΙΙ 6ε εηραΗΙε οί 6είη§ δουηιίεί! ίηιίερεηιίεηίΐγ οί (Ιιε ηίηττη ίο ίΙιε ρ3δδεη§ετ δρηεεδ. 

Κε§υ1ηίΐοη 8 

(3οηίτο1 οί δΐηοΐεε δρπηιιΐ 


1 Ρητροδε 

Ί Ηε ρητροδε οί Ιίιίδ τε§υί3ΐίοη ίδ ίο εοηίτοί ίΙιε δρτεχιιΐ οί δηιοίε ίη οκίετ ίο τηίηίτηίζε ίΗε 
1ΐ3Ζ3ΐχ1δ ίτοτη δπιοίε. ίοτ ΐΗίδ ρητροδε, τηεηηδ ίοτ εοηίτο11ίη§ δΐηοίε ίη ηίτίηηΐδ, εοηίτοί 
8ί3ίίοηδ, ηιηεΐιίηετγ δρ3068 ηηά εοηεεηίεά 3ρ3068 δΐιηΐΐ 6ε ρτονκίειί 

2 ΡΓοίεείΐοη οί εοηίτοί δίαίΐοηδ οηίδϊάε τηηεΜηετγ δρηεεδ 

Ρτηείίεηβίε ηΐ638ητε8 δΗηΙΙ 6ε Ιηίεη ίοτ εοηίτοί 8ί3ίίοη8 οιιίδκΐε ηιηείιίηετγ δρηεεδ ίη οτιίετ ίο 
εηδητε Ιΐΐ3ΐ νεηίίΐηίίοη, νίδίΗΠίΙγ 3ΐΐ(1 ίτεεάοτη ίτοτη δΐηοίε 3τε τηηίηίηίηεά 80 ΐΗηί, ίη ίΗε ενεηί 
οί ίττε, ίΙιε ηηιεΗίηετν ιιηιί εφίίρτηεηί εοηίηίηεά ΐΗετείη ηΐ3γ 6ε δηρετνίδειί 3ηιΙ εοηίίηηε ίο 
ίηηείίοη είίεεΐίνείγ. ΑΙίετηηίίνε 3ΐκί δερητηίε τηεηηδ οί 3ΐτ δηρρίγ δΗηΙΙ 6ε ρτονΜεεΙ 3ηεΙ ηίτ 
ίηίείδ οί (Ιιε ί\νο δοητεεδ οί δηρρίγ δΙιηΙI 6ε δο ιΐίδροδειΐ ίΐηιί ίΙιε τΐδί οί ΗοίΙι ίηίείδ ιίπηνίηη ίη 
δτηοίιε δίτηηίίηηεοηδίγ ίδ τηίηίιηίζεά. Αΐ ίΗε άίδοτεΐίοη οί ίΗε Αάτηίηίδΐτηίίοη, δΐιείι 
τεςηίτετηεηίδ ηεειί ηοί ηρρίγ ίο εοηίτοί δίηίίοηδ δίίη3ίειί οη, ηηιΙ ορεηίη» οη ίο, 3η ορεη άεείε 
οτ ννΗετε ίοεηί εΐοδίηη 3ττ3η§ετηεηί8 ινοιιΐιΐ 6ε εςιιηΙΙγ είίεείίνε. 


* Κείετ Ιο ΙΗε Οοιίε οί Αίειπηδ 3ηά Ιηιίίοηίοτδ 34ορΐει1 Ηγ ΙΗε Οτ§3ηίζ3ΐίοη Ηγ τεδοΐυΐίοη Α.830(19). 
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3 Κε1ε»8ε οί δίποδε ίτουι ιηαεΙιίηεΓγ δρηεεδ 

3.1 Τ5ε ρτονίδίοηδ οΓ ί5ίδ ρ3Τ3§τ3ρ5 κΐιαίΐ αρρίγ ΐο ηΐ3θ5ίηετγ δρηεεδ οΓ 03ίε«οτγ Α αηά, 
\ν5ετε ίΙιε Αάτηίηίδίτβίίοη εοηδίάετδ (Ιεδίηώΐε, ΐο οίΙιετ ιτηιείιίηετγ δραεεδ. 

3.2 8ηίί351ε 3ττ3η§ετηεηίδ δΐιαίΐ 5ε ιη;κΙε ίο ρεπηίί ίΐιε τεΐεηδε οΓ δηιοΐεε, ίη ί5ε ενεηί οΓ 
Πτε, ίτοηι ί5ε δραεε ίο 5ε ρτοίεείεά, δΐι5)εεί ίο ΐΗε ρτονίδίοηδ οΓ τε§ηΐ3ίίοη 9.5.2.1 Ι Ηε 
ηοπηαΐ νεηίίΐ&ίίοη δγδίεηΐδ ηι&γ 5ε αεεερία51ε ίοτ ί5ίδ ρητροδε. 

3.3 Με3ηδ οί' εοηίτοί δ53ΐ1 5ε ρτονίάεά ίοτ ρεττηίίίίη£ ί5ε τείεβδε οί’ δίποδε 3ηά δΐιε5 
εοηίΓοΙδ δ53ΐ1 5ε 1οο3ίε(1 οοίδκΐε ί5ε δρ3οε εοηεετηεά δο ί53ί, ίη ί5ε ενεηί οΓ ίίΓε, ί5εγ \νί11 ηοί 
5ε εηί οΠ' ίτοηι ί5ε δρ3εε ί5εγ δετνε. 

3.4 Ιη ρ3δδεη§ετ δ5ϊρδ, ί5ε εοηίτοΐδ τεεμιίτεά 5γ ρ3Τ3§τ3ρ5 3.3 δ53ΐ1 5ε δίίιηιίετί 3ί οηε 
εοηίτοί ροκίίίοη οτ §τουρεά ίη 3δ ίε\ν ροδίίϊοηδ 3δ ροδδί51ε ίο ί5ε 83ίίδί3είίοη οί ί5ε 
Αάηιίηίδίτηίίοη. 3ηε5 ροδίίϊοηδ δ53ΐ1 53νε 3 δ3& 3εεεδδ ίτοτη ί5ε ορεη άεείε. 

4 Γ)Τ311§Ιΐί 8ίθρ8 

Αίτ δρ3οεδ εηεΐοδεά 5ε5ίηά εεί1ίη«δ, ρ3ηε11ίη§ οτ 1ίηίη«δ δ53ΐ1 5ε (Ιίνίτίετί 5γ οΙοδε-Πΐίίη» 
άτ3η§5ί δίορδ δρ3εεά ηοί τηοτε ί53η 14 τη 3ρ3τί. Ιη ί5ε νετίίεηΐ (Ιίτεείίοη, δηο5 εηεΐοδεά 3ΐτ 
δρηεεδ, ίηείικίίη» ί5οδε 5εΗίη(11ίηίη«δ οί δί3ΐπν3γδ, ίητηίεδ, είε., δ53ΐ1 5ε εΐοδεά 3ί ε3θ5 άεείε. 

5 δίποδε εχίΓΗείίοη δγδίειηδ ίη αίηυιηδ οί ραδδεη^ετ δΐιίρδ 

Αίτίητηδ δ53ΐ1 5ε εςοίρρεά \νίί5 3 δηιοΐεε εχίτ30ίίοη δγδίετη. Τ5ε δηιοίε εχίτ3είίοη δγδίεηι 
δ53ΐ1 5ε 30ίίν3ίε(1 5γ ί5ε τεςοίτετί δτηοΐεε άείεείίοη δγδίεηι 3ηά 5ε 03ρ351ε οί τηηηηηΐ εοηίτοί. 
Τ5ε ίίΐηδ δ53ΐ1 5ε 4ζεά δΐιε5 ί53ί ί5ε εηίϊτε νοίητηε \νίί5ίη δρ3οε 03η 5ε εχΗβυδίεε! ίη 10 τηϊη 
οτ Ιεδδ. 


Κε^υΐαΐίοη 9 
(2οηΐ3Ϊηπιεηί οί ίιτε 


1 Ρητροδε 

Τ5ε ρητροδε οί ί5ίδ τε«ιιΐ3ίίοη ίδ ίο εοηί3ΐη 3 ίιτε ίη ί5ε δρηεε οί οή§ίη. ίοτ ί5ίδ ρητροδε, ί5ε 
ίο11ο\νίη§ ίυηείίοη3ΐ τεεμιίτετηεηίδ δ53ΐ1 5ε τηεί: 

. 1 ί5ε δ5ίρ δ53ΐ1 5ε 8ο5(1ίνί(1εά 5γ ί5εττη3ΐ 3Π(1 δίηιείητ3ΐ 5οηηά3ηεδ; 

.2 ίΗεττηηΙ ίηδηΐ3ίίοη οί 5οηηά3πεδ δΐιηΐΐ 53νε (Ιυε τε§3τά ίο ί5ε ίιτε τίδί οί ί5ε 
δρ3οε 3 π 4 3ά]’3οεηί δρ3εεδ; 3ηε1 

.3 ί5ε βτε ίηΐε«πίγ οί 15ε άίνίδίοηδ δΐι&ΐΐ 5ε τη3ίηί3ίηεά 3ί ορεηίη«8 3Π(1 
ρεηείτ3ίίοηδ. 
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2 ΤΗοιηιηΙ ηηΟ δίπιείχίΓηΙ Οουηοίηποδ 

2.1 ΤΗβπηαΙ αηά χίηιαΐηταί χιώάίνΡϊοη 

δΐιϊρδ οί ηΐΐ ίγρεδ δΗηΙΙ 5ε δϋΙχΙινκΙεΟ ίηίο δρηεεδ 6γ ίΐιεπηηΐ αηά δίηιείυΓηΙ άίνίδίοηδ Ιιανΐηε 
ΓθίζεΐΓ<:1 Ιο 16ε ίΪΓε ΓΪδΙεδ οί ίΗε δρηεε. 

2.2 Ρα$$β]ΐ§6Γ $Μρ$ 

2.2.1 Μαίη νβΓίίεαΙ ζοηβχ αηά ΙιοΐΊζοηίαΙ ζοηβ5 

2.2.1.1.1 Τη δΐιίρκ οηιτγίη§ ηιοΓε ίΐιηη 36 ρηδδεη^εΓδ, ίΙιε ΗιιΙΙ, δυρετδίηιείιιΐ'ε 3η<1 (ΙεεΙΟιοιίδεδ 
δΙιηΙΙ 6ε δΐιΐχΐίνίίΐεϋ ίηΐο ιηηίη νεηίεηΙ ζοηεδ 6γ "Α-60" εΐηδδ άίνίδίοηδ. δΐερδ 3η5 Γεεεδδεδ 
§5311 6ε ίερί Ιο 3 ηιίηίπιιιιη, 6ιιΐ \\Τιετε ί6εγ 3Γε ηεεεδ83ΐγ ΐ6εγ δ1ΐ3ΐ1 ηΐδο 6ε "Α-60" εΐ388 
άίνίδίοηδ. \Ύ6εΓε 3 εηΙεροΓν (5), (9) ογ (10) δρηεε άείιηεά ίη ραΓηεΐ'ηρΙι 2.2.3.2.2 ϊδ οη οηε 
δί(1ε ογ \\1ιεΓε ίίιεί οίΐ Ιηηίδ 3Γε οη 6οΐ6 δίάεδ οί 16ε (Ιίνίδίοη 16ε δΐηηάηιχΐ ηηγ 6ε Γεάιιεεά ίο 
"Α-0". 

2.2.1.1.2 Ιη δ6ίρ8 εηπγίηρ ηοί πιογο 163η 36 ρηδδεηρεΓδ, ί6ε 6η11, δυρεΓδΙτυεΙιίΓε ηηά 
(ΙεείΗοαδΟδ ίη \νηγ οί 3εεοηιηιθ(ΐ3ίίοη ηηά δετνίεε 8ρηεε8 86311 6ε δΐι6(1ί νϊεΐεεί ίηίο ηιηίη 
νεΦεηΙ ζοηεδ 6γ "Α" εΐ3δδ άίνίδίοηδ. Τ6ε8ε άίνίδίοηδ δ63ΐ 63νε ίηδυΐηίίοη ν3ΐιιεδ ίη 
ηεεοιχίηηεε \νίί6 ΐ361ε8 ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.4. 

2.2.1.2 Αδ ίητ 38 ρΓ3ε6θ361ε, ΐ6ε ΟιιΙΙάιεηάδ ίοπηίη« ΐ6ε Οουηάηπεδ οί ΐ6ε ηΐ3ίη νεΠίεηΙ ζοηεδ 
36ονε ί6ε Οοΐΐάιεηά άεεΙ< δ1ΐ3ΐ1 6ε ίη Ιίηε \νίΐ6 ν/ηίειίΐεΐιί δυ6(1ίνίδίοη ΟιιΙΙάιεηάδ δίΐυηίεά 
ίηιηιεάίηίεΐγ 6ε1ο\ν ί6ε 6η11<6ε3ά άεεΙ<. Τ6ε 1εη§ί6 ηηά ννίάίΗ οί ιηηίη νειίιεηΐ ζοηεδ ηΐ3γ 6ε 
εχίεηάεά ίο 3 ιηαχίηΐίΐιη οί 48 ηι ίη οιχίετ ίο 6πη§ ί6ε εηάδ οί ιηηίη νετίίεαΐ ζοηεδ ίο εοίηείάε 
γνίίΐι γνηίετ'ίίίεΗί δΐιΐχΐίνίδίοη 6ιιΙΙ<6εηάδ ογ ίη οιχίει ίο 3οεοΓηηιο(ΐ3ΐε 3 Ιηφε ριι61ίε δρηεε 
εχίεηάιη” ίοΓ ί6ε \ν6ο1ε 1εη§ί6 οί ί6ε ηιηίη νεηίεηΙ ζοηε ρΓονίάεά Ι63ί ί6ε Ιοί3ΐ ηκη οί 16ε 
ηΐ3ίη νεηίεηΙ ζοηε ίδ ηοί §ΓεηίεΓ Ιΐιηη 1,600 Γη 2 οη 3ηγ άεεί. Τ6ε 1εη§ί6 ογ νε ίοΙίΤι οί 3 ηΐ3ίη 
νεΓίίεβΙ ζοηε ίδ 16ε ηιηχίηιηηι άίδίηηεε 6εί\νεεη 16ε (υιΐΗεπηοδΙ ροίηίδ οί 16ε ΟιιΠάιεηάδ 
6οιιηάίηε ίί. 

2.2.1.3 δηε6 ΟιιΙΙάιεηάδ δΐιαίΐ εχΐεηεΙ ίτοηι εΐεεί ίο ε!εεΙ< ηηά ίο ί6ε δ6ε11 ογ οίΐιεί' Οουηάηπεδ. 

2 . 2 . 1.4 ννΗεΐ'ε 3 ιηηίη νεηίεηΙ ζοηε ίδ δυΟάίνίάεά 6γ Οοηζοηίηΐ "Α" εΐ 3 δδ άίνίδίοηδ ίηίο 
Οοπζοηίηΐ ζοηεδ ίοΓ ί6ε ρηφοδε οί ρΓονίάίη§ 3η ηρρΓορηηίε ΟηιτίεΓ Οείινεεη 3 ζοηε ννίίΐι 
δρπηίΙεΓδ 3πεΐ 3 ζοηε ινίΐΟουί δρπηίΐεΐδ, ί6ε εΐίνίδίοηδ δ1ΐ3ΐ1 εχίεηά Οείινεεη 3ά)ηεεηί ηιηίη 
νεηίεηΙ ζοηε ΟηΜιεηάδ ηηά ίο ί6ε δ6ε11 ογ εχίεποΓ Οοιιηάηπεδ οί 16ε δ6ίρ ηηά δΙιηΙΙ 6ε 
ίηδίιΐηίεά ίη ηεεοιχίηηεε χνίΐΐι ΐ6ε ίίιε ίηδίιΐηΐίοη ηηά ίηίευπίγ νηΐιιεδ §ίνεη ίη ί361ε 9.4. 

2.2.1.5.1 Οη δ6ίρδ άεδίυηεά ίοΓ δρεείηΐ ριίΓροδεδ, δηε6 38 3υΐθΓηο6ί1ε ογ ιηίΐτοηά εηι ίεη-ίεδ, 
\ν6εΓ0 16ε ρΓονίδίοη οί ηιηίη νειίίεηΐ ζοηε ΟιιΙΙάιεηάδ \νοιι1(1 άείεηί ί6ε ρηφοδε ίοΓ \ν6ίε6 ί6ε 
δ6ίρ ίδ ίηίεηάεά, εςυίνηίεηΐ ηιεηηδ ίοΓ εοηΙπ>ΙΙίη« ηηά Ιίιηίΐίηγ η ίηε δ6η11 6ε δη6δίίίηίε(1 ηηά 
δρεείίιεηΐΐγ ηρρΓονεά 6γ 16ε ΑάηηηίδΙηιΐίοη. δεΓνίεε δρηεεδ ηηά δ6ίρ δίοΓεδ δ6η11 ηοί 6ε 
ΙοεηΙεεΙ οη γο-γο άεείίδ ηηίεδδ ριοΐεείεά ίη ηεεοΓάηηεε \νίί6 16ε ηρρίίε η61ε Γε§η1ηίίοηδ. 

2.2.1.5.2 Ηο\νενεΐ', ίη η δ6ίρ \νίί6 δρεείηΐ εηίευορ/ δρηεεδ, δηε6 δρηεεδ δΙιηΙΙ εοηιρίγ ννίίΐι ί6ε 
3ρρ1ίεη6ΐ8 ρτονίδίοηδ οί ΓευιιΙηίίοη 20 ηηά χνίχτε δηε6 οοιηρίίηηεο χνοιιίεΐ 6ε ίηεοηδίδίεηΐ ννίίΗ 
οίΙιεΓ Γεςυίιειηεηίδ ίοΓ ρΗδδεηεεί' δ6ίρδ δρεειίίεεί ίη ί6ίδ ε6ηρίθΓ, ί6ε ΐ'εε|υΪΓεηιεηίδ οί 
ΓοιτυΙηΓίοη 20 δΐιηΐΐ ρΓενηϋ. 
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2.2.2 ΒιιΙΜιβαά$ η ήίΐύη α ηιαΐη νβνίίεαΐ ζοηε 

2.2.2.1 Ι ογ δΗίρδ εηηγίη” ιηοΐ'ε ίΗηη 36 ρ3δδεη§ετδ, 6ιιΙ1<6ε3(1δ ινΙιίεΗ 3Γε ηοί ΓεςιπΓείΙ ίο 6ε 
"Α" οΐ3δδ άίνίδίοηδ δΐιιιΐΐ 6ε 3ί Ιεηδί "Β" εΐηδδ ογ "Ο' εΐηδδ (Ιίνίδίοηδ 38 ρΓεδεπΗεά ίη ίΗε ΙηΗΙεδ 
ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.3. 

2222 Γογ δΐιίρδ οηπ*γίη” ηοί ιηοΓε 11ΐ3η 36 ρ3δδεη§εΓδ, 6υΙΙ<6εαιΙδ \νϊίΓιίη ηεεοηιιηοιίηΐίοη 
3Π(1 δεΓνϊεε δρηεεδ \ν1ιίε1ι 3Γε ηοί ΓεφίΪΓεά ίο 6ε "Α" εΐηδδ (Ιίνίδίοηδ βΐι&ΐΐ 6ε 3ί Ιεηδί "Β" εΐ3δδ 
ογ "Ο" εΐηδδ (Ιίνίδίοηδ 3δ ρΓεδεπΗεά ϊη ί6ε ί361εδ ϊη ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.4. Ιη ηιΐίΐίΐίοη, οογπιΙογ 
Η ηΙΡΗεηίΙδ, \νΙιεΐ'ε ηοί Γε^υίτεά ίο 6ε "Α" εΐηδδ, δίτηΐ I 6ε "Β" εΐαδδ (Ιίνίδίοηδ \ν6ίε6 δΙιηΙΙ εχίεηβ 
Γγογπ άεείί ίο ιΙεεΓ εχεερί: 

.1 \ν1ιεη οοηβηποιίδ "Β" εΐηδδ εεί1ίη§δ ογ Ιίηίη ηχ 3Γε βίίεά οη 6οί6 δίάεδ οί ΐ6ε 
6η11<1ιε3(1, ί6ε ροΓίίοη οί ί6ε ΗηΜιεηά ΗοΗίηίΙ ί6ε εοηίίηιιοιίδ εεί1ίη§ ογ 
1ίηίη§ δΗηΙΙ 6ε οί" ηΐίΐίεπηΐ ν/ΗίεΗ, ίη ΐΗίεΡηεδδ ηηιΐ εοηιροδίΐίοη. ίδ 
3εεερί361ε ίη ίΗε οοηδίηιαίίοη οί "Β" εΐ3δδ (Ιίνίδίοηδ, 6ιιί \ν6ίε1ι δ1ΐ3ΐ1 6ε 
ΓεςιπιειΙ ίο ιηεεί "Β" εΐ3δδ ίηίε§ήίγ δί3η(ΐ3Γ(1δ οηΐγ ίη δο &γ 3δ ίδ 
Γε3δοη361ε 3ΐχ1 ριηείίεηΗΙε ίη ί6ε ορίηϊοη οί ί6ε Αάτηίηίδΰηίίοη; αικί 

.2 ίη ΐ6ε ε3δε οί 3 δΜρ ρωίεεΐειΐ 6γ 3η 3ηίοηΐ3ίίε δρπηΡΙεΓ δγδίειη εοιηρ1γίη§ 
\νίΐΗ ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ΐΗε Ρίτε δηίείγ δγδίεηΐδ (Γο(1ε, ίΗε εοηκίοΓ 
6ηΜιε3(1δ ηΐ3γ ΐεηηίη3ίε 3ί 3 εεί1ίη§ ίη ΐΗε οογγκΙογ ρΓονίάεά δΐιείι 
6η1Μιε3(1δ ηηιΐ εεί1ίη§δ 3ΐε οί “Β” εΐ3δδ δίηικΡητΙ ίη εοηιρίίηηεε ννίίΗ 
ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.4. Α11 (Ιοοίδ 3πεΙ β-ηηιεδ ίη δυε6 6υΜιε3(1δ δΗαΙΙ 6ε οί 

ηοη-εοιη6ηδίί61ε ιηηίεήηΐδ 3ηβ δΙΐ3Π 1ΐ3νε ΐΐιε 83ΐηε ίϊτε ήιίε§ήΐγ 3δ ΐΗε 
6υΜιε3(Ι ίη ννΙιίοΗ ί6εγ 3τε βίίεά. 

2.2.2.3 ΒυΙΡΗεηιΙδ ιεςυίΓεεΙ ίο 6ε "Β" εΐ3δδ (Ιίνίδίοηδ, εχεερί εοπ'ίιΐοΐ' 6υΙΙ<Ηε3(Ιδ 3δ 
ρΓεδεηβεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 2.2.2.2, δ1ΐ3ΐ1 εχΐεηεΙ βχ>ηι (1εε1< ίο (1εεΙ< αηιΙ ίο ί6ε δ6ε11 ογ οϊΗογ 
Ηοηηάηηεδ. ΗοινενεΓ, χνΗειε 3 εοηίίηηοηδ "Β" εΐ3δδ εεί1ίη§ ογ 1ίηίη§ ίδ ίιΐΐοεί οη 6ούι 
δί(1εδ οί 3 6ιι1Ι<Ηε3(1 ννΗίεΗ ίδ 3ΐ 1ε3δί οί ίΗε δ3ΐηε βτε ΓΟδίδΐαηαε 38 ύιε 3(Ι]οίηίη2 6ιιΙΙ<Ηεα(Ι, 
βίε 6η1Μιε3(1 ιηηγ ίεηηίη3ίε 3ί ίΐιε εοηίίηηοηδ εείΐίης ογ 1ίηίη§. 

2.2.3 Ρϊνε ίηίβ§ήίγ ο/ ΙηιΙΜιβαάα αηά άβείια ίη αΗίρα αατνγίηο ηιοΐ'β ίΗαη 36ραί>8βη§βΓίί 

2.2.3.1 Ιη ηάίϋίίοη ίο εοηιρ1γίη§ \νίί6 ίΗε δρεείίιε ρΓονίδίοηδ Γογ βίε ίηίεηπίν οί 6ιι11(Ηε3(1δ 
3ΐκΙ (ΙεεΓδ οί ρ3δδεη§8Γ δ6ίρδ, 16ε πιίηίπιηπι Πιε ίηίε§πίγ οί 311 ΗυΙΓΙιειηΙδ 3Π(1 (ΙεεΓδ δΗηΙΙ 6ε 
3δ ρΓε8επ6ε4 ίη ί361εδ 9.1 3η(1 9.2. \νΗειε, άηε ίο 3ηγ ρ3Γίίεηΐ3Γ δίηιείηΓ3ΐ 3ΐτ3η§εηιεηί8 ίη 
ί6ε δ6ίρ, (ΙίίΗεηΙίγ ίδ εχρεήεηεεά ίη 4είεηηίηίη§ Γγοιπ ί6ε Ι361εδ ίΗε ητίηίηιιιηι βτε ίηίε§τίίγ 
ν3ΐηε οί 3ηγ (Ιίνίδίοηδ, δηε6 νιιΐιιοδ δΙηιΙΙ 6ε (Ιείεπηίηειΐ ίο ΐ6ε δηΐίδίηεΐίοη οί ί6ε 
Λ(1ηιίηίδίΓ3ίίοη. 

2.2.3.2 Τ6ε ίο11ο\νίη§ ΓεςιπΓεηιεηΙδ δΗηΙΙ §ονεηι αρρίίεαίίοη οί ίΗε ίηΗΙεδ: 

.1 ΤηΗΙε 9.1 δΗηΙΙ ηρρίγ ίο ΗιιΙΓΗεηιΙδ ηοί Ηοηηάίη^ είίΗεΓ ηιηίη νεπίοηΐ ζοηεδ ογ 
6οηζοηί3ΐ ζοηεδ. Ί ιιΗΙε 9.2 δΗ;ιΙΙ 3ρρ1γ ίο ιίουίδ ηοί ίοιτηίη§ δίερδ ίη ηιηίη 
νειίίεαΐ ζοηεδ πογ 6οηη<ϋη§ Ηοήζοηίηΐ ζοηεδ; 

.2 Ρογ (ίείεπηίηίη§ ίΗε ηρρΓορηηίε βτε ίηίε§τίίγ δίηηεΐηηΐδ ίο 6ε ηρρϋειΐ ίο 
Ηουικίαπεδ Ηεΐννεεη 3(1)3οεηί δρηεεδ, δυεΗ δρ3εεδ 3Γε εΐηδδίβεά αεεοιτΙίη§ 
ίο ίβεή βΓε Ηδ1< 38 δΗοννη ίη 03ΐε§οηεδ (1) ίο (14) 6ε1ο\ν. ΥνΉειχ ίΐιε 
εοηίεηίδ 3η(1 ηδε οί 3 δρ3εε 3Γε δυεΗ ί1ΐ3ί ίΗεΓε ίδ & (ΙοιιΗί 3δ ίο ίίδ 
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εΐ3δδίίιε3ίίοη ίοΓ ίΗε ρυτρο86 οί ίΤιΪ8 Γερρίείίοη, ογ υυΗοπ; ίί ίδ ροδδίΗΙε ίο 
εΐ88ΐ αη ί\νο ογ ΐΉΟΓε οΐ3δδίίϊοαίίοηδ ίο 3 δρεεε, ίί δ1ΐ3ΐ1 5ε ίτεείεά 38 3 δρ3εε 
γνίΐΐιϊη ίΗε ΓεΙενεηΐ εείε^οΓγ ΗενΠΐβ ίΗε ιτιοδί δίτϊη^εηί Ηοιιηάετγ 
ιεςιπΓειηεηΙδ. δητεΐΐερ εηε1θ8εά τοοπίδ \νίίΜη 3 8ρ3εε (Πει! Ηεινε Ιεδδ ί1ΐ3η 
30% εοιηηιυηίε3ίϊη§ ορεηϊη§δ ίο ί1ΐ3ί δρ3εε 3Γε εοηδίάεΓεά δερ3Γ3ίε δρ3εεδ. 
ΤΗε βτε ίηίε§πΐγ οί ίΗε 5οιιηά3Γγ ΗιιΙΠΗεεάδ εηά άεεΗδ οί δΐιείι δΐηεΙΙεΓ 
τοοπίδ δΗεΙΙ 5ε 38 ρΓεδεήΗεά ίη ί351εδ 9.1 εηά 9.2. Τ5ε ίίίΐε οί ε3θ5 
03ίε§θΓγ ίδ ίηίεηάεά ίο 5ε ίγρίεεί Γ3ΐ5εΐ' ίΗεη ΓΟδίπείίνε. Τ5ε ηυιηΗεΓ ίη 
ρ3Γεηί5εδεδ ρΓεεεάίη§ ε3ε1ι εείεβΟΓγ τείεΓδ ίο ί5ε ερρΙίεεΗΙε εοΐυιηη ογ 
Γ θ\ν Πι ί5ε ί351εδ. 

(1) ΟοηίνοΙ χίαύοηχ 

δρεεεδ εοηίείηίη§ εηιεΓ§εηεγ δοιιτεεδ οί ρο\νβΓ εηά 1ί§5ΐίη§. 
λΥΗεεΙΗοηδε εηά εΙιειΙΐΌοιη. 
δρεεεδ οοηίείηίηβ ί5ε 85ϊρ’8 Γ3(1ίο οςιιίριηεηΐ. 
ίΗε εοηίτοί δίείίοηδ 

('οηίΓοΙ γοοπι ίοΓ ρΓοριιΙδϊοη ιηηοΗίηεΓγ ννΗεη 1οεείε(1 οηίδίάε ί5ε 
ριοραΐδίοη ΓηεοΗίηεΓγ δρεεε. 

δρεεεδ εοηίείηίη» εεηίΓεΙίζεά ίίΓε εΐεηη εςιιίριηεηί. 

δρεεεδ εοηίείηίη§ εεηΐτεΐίζεά ειηεΓ§εηογ ρυ51ίε εάάΓεδδ δγδίειη 

δίείίοηδ εηά εςαίριηειιΐ. 

(2) 5ίαΪΓΜ.’αγ!> 

ΙηίεηοΓ δίείπνεγδ, Ηβδ, ίοίεΐΐγ εηεΐοδεά εηιεΓ§εηεγ εδεερε ίπιηΙ<8. εηά 
εδεεΙείοΓδ (οί5ει· Ι5εη ί5οδε ν,ΐιοΐΐν εοηίεηιεά γνίΐΗίη ί5ε ηιεεΙιίηεΓγ 
δρεεεδ) ίοΓ ρεδδεη^εΐ'δ εηά ετεγν εηά εηεΐοδίπ'εδ ΐΗεΓεΐο. 

Ιη ίΗίδ εοηηεείίοη ε δίείτννεγ γνΐιίείι ίδ εηεΐοδεά εί οηΐγ οηε Ιενεί 8ΐιε11 
5ε Γ8§εΓάεά εδ ρειά οί 15ε δρεεε &οηι γνΗίεΗ ίί ίδ ηοί δερεί'είεά 5γ ε 
Π ιό άοοΓ. 

(3) ϋθΠΊίΙθΊ'8 

ΡεδδεηγεΓ εηά 0 Γε\¥ εοΓτίάοΓδ εηά 1ο55ίεδ. 

(4) Ενασιιαίίοη χΐαύοηί; αηά βχίβτηαΐ βαεαρβ τοιιίβα 

δηηάνεί ΟΓείί δίο\νε§ε εΓεε. 

Ορεη άεοί δρεεεδ εηά εηεΐοδεά ρΓοηιεηεάεδ Γοπηίηε 1ίίε5οεί εηά 

ΙίίεΓείί εηιΗειΉεΗοη εηά 1ο\νεήη§ δίείίοηδ. 

Αδδεπι51γ δίείίοηδ, ίηίεπιεί εηά εχίεπιεί. 

Εχίεηιεί δΐεήδ εηά ορεη άεείδ ιΐδοά ίοΓ εδεερε τουΐεδ. 

ΤΗε δΗίρ’δ δίάε ίο ί5ε γνεΙειΊΐηε ίη 15ε 1ί§Ηίεδί δεεευΐηε εοηάίίίοη, 

δηρεΓδΐτηείηΓε εηά άεείάιοηδε δίάεδ δίίηεΐεά ΗεΙονν εηά εά]'εεεηί ίο ί5ε 
ΙίίεΓείί εηά ενεεηείίοη δΐίάε εηιΗειΉεΐίοη εΓεεδ. 

(5) Ορεη άβείι αραεεα 

Ορεη άεεί δρεεεδ εηά εηεΐοδεά ρΓοηιεηεάεδ εΙεεΓ οί 1ίίε5οεί εηά 

ΙίίεΓείί ειηΗειΉείίοη εηά 1ο\νεπη§ δίείίοηδ. Το 5ε εοηδίάεΓεά ίη ί5ίδ 

εείε§θΓγ, εηεΐοδεά ρΓοηιεηεάεδ δΗεΙΙ Ηενε ηο δί§ηίήοεηί ΙΗε πδΕ, 
ηιεεηίη§ ίΗεί Η.ΐΓηίδΗίη§8 δΗεΙΙ 5ε Γεδίηείεά ίο άεεΗ ίηηιίίαΓε. Ιη 
εάάίίίοη, δηεΗ δρεεεδ δΗεΙΙ 5ε πείιιτεΐΐγ νεηίίΐείεά 5γ ρεηηεηεηί 
οροηίηγδ. 

Αή δρεεεδ (ίΗε δρεεε ουίδίάε δηρεΓδίπιεΙηΓεδ εηά άεεΜιοηδεδ). 
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(6) Αεεοηνηοάαίίοη ψαεε$ ο/’ ιηίηοτβιηε ή$1ε 

('ηΟίηδ εοηΐηίηίη» ΙίιπιίΙιιΐΌ ειηοΐ ίηηιίδίπη§8 οί' Γ08ΐπεΙε4 Π ιό τίδΐί. 

Οίίίεεδ 3η4 άίδρβηδαπβδ εοηί3ίηίη§ ίίιππίιιΐ'ε 3η4 ίυπιίδΗίη^δ οί 

Γ6δίΠ0ΐ6(1 Π ΙΌ Π 85. 

Ρηΐιΐίο 8ρ306δ εοηΐ3ίηίη§ ίηηιίΐαΓε 3η4 ΓαηιίδΗίη^δ οί' ΓΟδΐπεΙοΟ ίϊτε 

Γίδ1< 3ηε11ΐ3νίη§ 3 4εε5 3Γ03 οί Ιεδδ 1ίΐ3η 50 πι 2 . 

(7) Αεεοηπηοάαίίοη χραεβχ ο/ηιοάεηιίεβΐ'β ή$1<; 

δρ3068 38 ίη 03ΐε§θΓγ (6) ηβονε ΙχιΙ εοηΐ3Ϊηίιΐ” ΙυπιίΐυΓε ηηίΐ 
ίχίΓηΐδΙτί η<^δ οί' οίΐιεί' ίΐηιη Γεδΐτίεΐεά ίηε π δ 5. 

ΡιιΗΙίε 8ρ3οεδ εοηίηίηίηβ ίΐίΓηίίυΓε 3η4 ΓυπΊΪδίπη^δ οί' τεδίήείεά Ιίτε 

πδ5 3η(1 ίΐ3νίη§ 3 4εε1ί 3Γ83 οί' 50 Γη 2 ογ ιποιό. 

Ιδοΐ3ΐεά ΙοεΙίεΓδ 3ΐκΙ δηΐ3ΐ1 δίοΓε-Γοοηΐδ ίη 3εεοππηο43ΐίοη δρ3εεδ 
ίΐ3νίη§ 3Γ838 Ιοδδ ΐίΐ3η 4 ιη 2 (ίη \νίιίε1ι ίίπηηχώΐε ΙίςιιίΟδ 3Γ8 ηοΐ 

δίο\νε4). 

δηΐε δΐιορδ. Μοΐίοη ρίείυτε ρΐΌ|’εεΙίοη ηη4 ίίΐηι δίο\ν3§ε Γοοηΐδ. Ι)ίοΐ 
5ίίε1ιεηδ (εοηΐηίηίηη ηο ορεη Πηηιε). 

€1ε3ηίη§ §83Γ Ιοείοΐ'δ (ίη ννΗιεΙι ΠηιηηχώΙε 1ίφτί4δ 3ΐε ηοΐ δΐοννε4). 
Ι_3ίχ)Γ3ΐοπε8 (ίη ννίιίεΗ ΙΡιηιηιηΗΙε Ιίςηίάδ 3Γ8 ηοί δΙοννεΟ). 

Ρίιηπηηείεδ. 

δηιηΐΐ 4Γγίη§ ΐ'οοιηδ (1ΐ3νίη§ 3 4εε1< 3Γ83 οί’4 ηι 2 ογ Ιεδδ). 
δρεείε τοοπίδ. 

ΟρεΓ3ίίη§ Γοοηΐδ. 

(8) Αεεοηπηοάαίίοη αραεβα ο/§ι·βαίβι· βνε ήχΐί 

Ρυβίίε δρηεεδ εοηΐ3ΐηίη§ ίίιπιίΐηΓε 3η4 ίυηιίδ1ιίη§δ οί οΐίιεΓ ίίΐ3η 
ΐΌδΙπεΙείΙ ίίΓε τίδΐί 3ΐχΙ 1ΐ3νίη§ 3 4εε5 3Γ83 οί 50 τη 2 ογ τηοΓε. 

Β3ΐί>εΓ δΐίορδ 3114 βεηυΐγ ρ3ΓΐοηΓδ. 

83ηη38. 

(9) Ξαηίίαη> αηά ηίιηίΐαη ψαεεα 

ΓοΓΠΓηηηηΙ δαηίΠίΓν ί’βείΐίΐίβδ, δίιο\νεΓδ, βαίΐΐδ, ννιιίεΓ εΐοδείδ, είε. 
δηιηΐΐ Ιηιιιχίιγ Γοοηΐδ. 
ίηάοοΓ δ\νίητηιίη§ ροοί 3Γ83. 

ΙδοΙηΐεΟ ρηηίήεδ εοηίηίηίη» ηο εοο1άη§ ηρρίίηηεεδ ίη ηεεοηιπκχίηΐίοη 

8ρ3088. 

Ρπνηίε 83ηίΐ3Γγ ίίΐείϋΐίεδ δΙιηΙΙ 5ε εοηδίάετεά 3 ροΓίίοη οί ίΙιο 8ρ3εε ίη 
\νΙιίε1ι ΐΐιεγ 3Γε Ιοεηΐεά. 

(10) ΤαηΙεχ, νοίάχ αηά αιιχίΐίαεγ ηιαεΠίπεεν $ραεβ$ Ηανίη§ ΙίίίΙε ογ ηο βηε 
ΐΊχΙε 

\\'3ίεΓ Ι3η1<8 ίοηηίη§ ρ3Γί οί Ιΐιε δΐιίρ’δ δίηιείηΓε. 
νοίάδ 31x1 εοΠεηίιηΐδ. 

Αηχί1Ϊ3Γγ ηιηεΙιίηοΓγ δρηεεδ \νΗίε1ι 4ο ηοί εοηίηίη ηιηεΐιίηετγ Ηηνϊη” 3 
ρΓεδδηΐ'ε Ιηβπεηίίοη δγδίεηι 3η4 ννίκτε 8ίθΓ3§ε οί εοηιΙχίδΐίΟΙεδ ίδ 
ρΓθίιί5ίίε4, δΐιείι 38: 

νεηΐίΜίοη 3η4 3ΐΓ-εοη4ίίίοηίη§ τοοηΐδ; 
χνίιχίίΐδδ γοοπγ; 

8ίεεπη§ §83Γ τοοηι; 
δίηβίΙίζεΓ εςιιίρηιεηί γοοπι; 
ε1εείπο3ΐ ρΓορηΙδίοη ηιοίοΓ τοοηι; 
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Γ 001 Ώ 8 εοηΐ3ίηίη§ δεείίοη 8\νίίεΙιΙιο;ιΐ'(ΐ8 3ΐκ1 ριιΐ'οίν οΙεείπαιΙ 
οςιπριηοπί οίΙιεΓ ύι&η οί1-ΙΪ11θ(1 οΐοείπεπί ΙηηδίοηηεΓδ (3Ϊ>ονε 10 
ΥΥΑ); 

δίωίΐ 3ΐ1εγ8 αηά ρίρε Ιυηηεΐδ; 

8ρ3εε8 Ιογ ρηιηρδ &τιά Γείτί§8Γ3ίίοη ιηΗεΙιίηεΓν (ηοί 1ΐ3ΐκ11ίη§ ογ 

ιΐδίπη (Ι3ηιηΐ3ΐ~)1ε ΙίςαίΟδ). 

€1θ8εά Ιηιη1<8 δεΓνίηρ ίΐιε δρ3εεδ ΙίδΙεΟ αΐιονε. 

ΟίΙιεΓ εΐοδεά Ιηιηίδ δηεΐι 38 ρίρε 3ηά επίιΐε Ιηιηίδ. 

(11) ΑιιχίΙίαιγ ιηαεΗίηενγ χραεεχ, εαν§ο $ραεε$, εειί'ξο αηεΐ οίΐιετ οίί ίαηίεχ 
αηά οίίιεί' χύηϊΐατ ,ψαεεβ ο/ηιοάεναίεβιηε ή$!ι 

03Γ§0 οίί Ϊ3η1(3. 

(ήπιο ΗοΙΟδ, ίηιηίεινηγδ 3ηά 1ΐ3ΐε1ι\\'3γ8. 

ΚεΙπρεΓίΐΙείΙ εΙιαιηΙιεΓδ. 

Οίί ίαεί ίηηΐίδ (ννΙιεΓε ίη8ΐ3ΐ1ε(1 ίη 3 8ερ3Γ3ίε 8ρ3εε ινίΐΐι ηο ιηηεΙιίηεΓγ). 
δΐιηίΐ 3ΐ1εγδ 3ΐΐ(1 ρίρε Ιιιηηεΐδ 3ΐ1ο\νίη§ δίθΓ3§ε οΓεοιηΐιιΐδΐίΐιίεκ. 

Αιιχί1ί3ΐγ ηΐ3ε1ιίηεΓγ 8ρ3εε8 38 ίη ε3ίε§οιγ (10) \ν1ιίε1ι εοηΐβίη 
ηΐ3ε1ιίηεΓγ Ιΐ3νίη§ 3 ρΓεδδίκε 1ηί>πο3ΐίοη δγδίεηι ογ \ν1ιεΓε δίθΓ3§ε οί 
εοιηΒιΐδΐίΟΙεδ ίδ ρεηηί11ε(1. 

Οίί ήιεί β11ίη§ δίηίίοηδ. 

8ρ3εεδ εοηΐ3ΐηίη§ οίΙ-ΙίΙΙοΟ εΙεείΗεβΙ Ιπιηδίοπηοΐ'δ (πίχινε 10 ίΥΛ). 

8ραεεδ εοηί3ΐηίη§ ίιπίιίηε 3ηά ΐ'εείρΐ'οείΐίίηε δίε3ΐη εη§ίηε (Ιπνεη 
3πχί1ί3Γγ §εηεΓ3ίθΓ8 ηηά 8ηΐ3ΐ1 ίηΐεηΐ3ΐ εοιηΙιιΐδΓίοη εη§ίηεδ οί ρο\ν(_τ 
οηίρυί ιιρ Ιο 110 ί\Υ ώτνίη§ ^εηεπιίοΐ‘8, δρηηΜεΓ, (Ιιεπείιει ογ Ιίτε 
ρηιηρδ, 1>ί1§ε ρηιηρδ, είε. 

ΟοδεεΙ Ιπιη1<8 δΟΓνίη» Ιΐιε δρ3οεδ ΙίδΙεΟ ηΐιονε. 

(12) Μαείιίηειγ ίΐραεεα αηά τηαΐη §αΠεγ$ 

Μηίη ρΓορηΙδίοη ιη3ε1ιίηειγ τοοπίδ (οΐΐιει Ιΐΐ3η εΐοείπε ρΓορηΙδίοη 
ηιοΐοΓ τοοπίδ) 3ΐκΙ Οοίΐετ γοογπ8. 

Αιιχί1ί3Γγ ιπ3εΗίηεΐ'γ 8ρ3εεδ οίΙιεΓ Ιΐΐ3η ίΐιοδε ίη ε3ίε§οπεδ (10) 3ΐΐίΙ 
(11) \\ΤιίοΗ εοηίηίη ίηίεηιηΐ εοηιΐιιΐδΐίοη ηΐ3θβίηειγ ογ οΐΐτετ 
οίΙ-Ιιυιηίη», 1ιε3ΐίη§ ογ ρυτηρίη§ ηηίΐδ. 

Μηίη §3ΐ1εγ8 αικ! 3ηηεχε8. 

Τηιηΐίδ 3ΐκ1 ε3δίη§δ ΐο ΐΐιε δρηεεδ Ηδΐεά αίονε. 

(13) 8ίο>~ε->~οοίηχ, ΜΌΐΊεχΗορς, ραηίΓίεχ, είε. 

Μηίη ρ3η1τίεδ ηοΐ ηηηεχεά ίο §3ΐ1εγ8. 

Μηίη ΐ3ΐιη(]Γγ. 

Τ3Γ§ε (Ιιγίηιι τοοπίδ (1ΐ3νίη§ 3 (Ιεεί 3ΐΌ3 οί ιηοΓε Ιΐΐ3η 4 ηι 2 ) 

ΜίδεεΙΡιηεοιίδ 8ίθΓε8. 

Μ3ί1 311(1 ΐ)3£§3§ε ΓΟΟΠ18. 
θ3Γί)3§ε τοοπίδ. 

ννοΑδΗορδ (ηοΐ ρ3Γί οί ηΐ3ε1ιίηεΓγ 8ρ3οε8, §3ΐ1εγδ, είε.). 

I ,οείεΓδ 3ΐι(I δίοΓε-Γοοηΐδ Ιιηνίηί; 3Γ838 §Γ83ίεΓ ΐ1ΐ3η 4 ητ, οίΙιεΓ ίΐιαη 
ίΐιοδε δρ3εεδ Ιΐΐ3ί 1ΐ3νε ρΓονίδίοηδ ίοΓ ίΙιε 8ίθΓ3§ε οί Π3ΐηιπ3ίι1ε Ιίςιικίδ. 

(14) ΟίΙιεη χραεεζ ίη Μ,άύεΚ βαηπηαύΐε Ιίψιίάς αηε $ίοκεά 
Ρηίηί ΙοείεΓδ. 

8ίθΓε-Γθοηΐ8 εοηί3ίηίη§ Πηιηηιηΐιΐε ΙίεμίΟδ (ίηε1α(ϋη§ (Ιγεδ, ιηεάίείηεδ, 
είε.). 

Τ3Ϊ)θΓ3ίοπε8 (ίη ννΐιίεΐι Πηιηιηηΐιΐε Ιίςαίίΐδ 3Γε 8ίο\νεά); 
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.3 \νΐΐ6Γ6 α δίη§1ε ν3ΐυε ίδ δ1ιο\νη Γογ ΐΗε Γΐτε ίηίεετίίν οΓ 3 ΙιουικΙαΓγ Ιιείννεεη 
ί\νο δρποοδ, ίΗηί νίΐΐιιο δΗίΐΠ ίίρρίν ίη 311οηδεδ; 

.4 ΝοΙ\νίΐ1ΐδΐ3η4ίη^ ίΐιε ρΓονίδϊοηδ οΓ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 2.2.2 (Ηογο ηγο ηο κρεείηΐ 

ΓεςυηεηιεηΙδ Γογ ιηηίεηηΐ ογ ίηίε§πίγ οΓ βοιπκίαπεδ \ν1ιεΐ'ε οηΐγ 3 ιΐηδίι ηρρεηΐδ 
ίη ΐΐιβ ίηβίεδ; αηά 

.5 ΤΙιε Αώηίηίδΐτηίίοη δίηιΐΐ (Ιεΐεηηίηε ίη Γεδρεεΐ οΓ ε3ίε§θΓγ (5) δρηεεδ 

ννΙιειΗεΓ Ιίιε ίηδίιΐηΐίοη νηΐυεδ ίη 1351ε 9.1 δ1ΐ3ΐ1 3ρρ1γ ίο εη<1δ οΓ (ΙεεΚΙιοιίδεδ 
3ηί1 δηρεΓδίηιείηΓεδ, ηηά \ν1ιεί1ιεΓ Πιε ίηδηΜοη ν3ΐηεδ ίη Ιειίοίε 9.2 δ1ΐ3ΐ1 
ηρρίγ ίο \νε3ί1ιεΓ άεείίδ. Ιη ηο 03δε δΐιηΐΐ ίΐιε Γεςπίτειπεπίδ οΓ ε3ΐε§θΓγ (5) 
οΓ ΐη51εδ 9.1 ογ 9.2 ηεεεδδίί3ίε εηεΐοδυτε οΓ δρ3εεδ \ν1ιίε1ι ίη ίΐιε ορίηίοη οΓ 
ίΐιε Α(1ιηίηίδίΓ3ίίοη ηεεά ηοί 5ε εηεΐοδεά. 




Ταβίε 9.1 — ΒυΙΙ^Ιιεαά» ηοί βοιιηίΐΐη^ είίΙιεΓ ιτΐίΐίιι νεΓίΐεαΙ ζοηεδ ογ Ηοπζοηίαΐ ζοηε» 
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Νοίβ\ Το 6ε 3ρρ1ίε4 ίο Ι361εδ 9.1 3ΐι4 9.2. 

ά \νΐΐ0Γ0 Ηίΐί&εοηΐ δρηεεδ 3Γε ίη Ιΐιε 83ΐηο ηηηιεποηΐ οπΙοροΓν αηΤ δΐιρεΓδοπρΙ "3" 3ρρε3Γ8, 
3 Βυ11<Ηε3ί1 ογ 4εε6 6εί\νεεη δΐιείι 8ρ3οε8 ηεε4 ηοί 6ε Τιίΐεά ίί’ ώεηιε4 υηηεοεδ33Γγ 6γ 
16ε Αώηίηίδΐτ3ΐίοη. Ρογ εχ3ΐηρ1ε, ίη 03ΐε§θΓγ (12) 3 6ιιΙ14ιε34 ηεε4 ηοΐ 6ε Γεςιιίΐ'εΟ 
6εί\νεεη 3 ιγιΙΙεγ 3η4 ίί8 αηηεχεά ρηηίηεδ ρΓονί4ε4 16ε ρηηίΓγ 6υΙΙ<Ηε3ίΙ 3η4 ΟεεΡδ 
ηΐ3ίη(3ίη ί6ε ίηίε§τίΐγ οί ί6ε §3ΐ1εγ 6ουη43πεδ. Α 6υ114ιε34 ίδ, 6ο\νενεΓ, ΓεςυίΐΌίΙ 
6εί\νεεη 3 §3ΐ1εγ 3ΐκ1 πηιείιπιειγ δρηοε ενεη ΐ6ου§6 6ο(6 δρ3εεκ 3Γ8 ίη 03ίε§θΓγ (12). 

6 Τ6ε δΐιίρ’δ δί4ε, Ιο 16ε \ν3ίεΓΐίηε ίη 16ε 1ί§6ΐεδΐ 383§οίη§ οοη4ίίίοη, δΐιρεΓδΐηιεΙϋΓε 3η4 
4εοΙ4ιοιΐ8ε δί4εδ δίίυ3ΐε4 6εΙο\ν 3η4 34)3οεηΐ ΐο 1ίΐ©Γ&ίΪ8 3ηά ονΗοιιαίίοη δΙΜεδ ηωγ 6ε 
ΐ'εάηεεά ίο "Α-30". 

ε 'Λ-ΤεΐΌ ρη61ίε ίοίΐείδ 3Γε ίηδί3ΐ1ε<1 εοηιρίείεΐγ \νίί6ίη ί6ε δί3Ϊπν3γ εηεΙοδίίΓε, ί6ε ρη61ίε 
ΐοίΐεΐ 6ιιΜιε3(1 \νίί6ίη ΐ6ε δί3ίπν3γ εηοΐοδυκ 03η 6ε οί "Β" εΐ3δδ ίηίε§ηΐγ. 

ά ννΐιετε δρηεεδ οί Ο3ίε£οπεδ (6), (7), (8) 3ηά (9) 3Γε 1οε3ίε(1 εοηιρίείεΐγ ννϊΐΗίη ί6ε ουίεΓ 
ρεπηιείεΓ οί ί6ε 3δδεηι61γ δί3ίίοη, ί6ε 6ιιΙ66ε3(1δ οί ί6εδε δρ3εεδ 3Γε 3ΐ1ο\νε4 ίο 6ε οί 
"Β-0" εΐ3δδ ΐηίερπίγ. Οοηίτοί ροδίίίοηδ ίοΓ 3υ4ίο, νίάεο 3Π(1 1ί§6ί ίηδί3ΐΐ3ίίοηκ ηΐ3γ 6ε 

_εοηδίάεΓεά 38 ρ3Γί οί ΐ6ε 3δδεηΐ61γ δΐ3ίίοη._ 


2.2.3.3 €οηίίηιιοπδ "Β" εΐ38δ εεί1ίη§δ ογ 1ίηίη§8, ίη 3δδοοΪ3ΐίοη \νίί6 ί6ε Γοΐενηηί άεεΡδ ογ 
6υ16Ηε3Γΐδ, ηΐ3γ 6ε 3εεερίε(1 3δ οοηίπ6ηίίη§ \ν6ο11γ ογ ίη ρ3Γί, ίο ί6ε ΓεςυίΓεΟ ίηδηΐ3ίίοη 3η4 
ίηίεαπίγ οί 3 4ίνίδίοη. 

2.2.3.4 ϋοηίίηιεΐϊοη αηά ατΓαη§βιηβηΐ ο{ $αιιηα$ 

2.2.3.4.1 Τ6ε ρεπηιείετ οί ί6ε 83ηη3 δ63ΐ1 6ε οί "Α" εΐ3δδ 6οηηά3πεδ 3ΐκ1 ηιαγ ίηεΐηάε 
ο63η§ίη§ τοοπίδ, δ6ο\νεΓδ 3η0 ίοίΐείδ. Τ6ε 83ηη3 δ63ΐ1 6ε ίηδηΐ3ίεά ίο Α60 δΙτίΓκΡιιχΙ αραϊηχΐ 
οΐΗεΓ δρ3οεδ εχεερΐ ί6οδε ίηδίχΙο οί ί6ε ρεπηιείεΓ 3η4 δρίΐεεδ οί 03ΐε§οπε8 (5), (9) αηά (10). 

2.2.3.4.2 Β3ΐ6τοοηΓδ \νίί6 4ίτεεί 3εεεδδ ΐο 83ηη38 ηΐ3γ 6ε εοηδί4εΓε4 38 ρ3Γί οί Ι6εηι. Ιη 
8ηε6 03888, 16ε 4 οογ 6εί\νεεη 83ηη3 3η4 16ε 63ί6Γθοηι ηεε4 ηοί εοηιρίγ \νίί6 ίηε 83ίείγ 
Γοςιπί'ειηοηΐδ. 

2.2.3.4.3 Τ6ε ίΓ34ίίίοη3ΐ \νοο4εη Ιϊηίηρ οη 16ε 6υ1]4ιε348 3η4 οεΐΐίηρ 3τε ρεπηίίίε4 ίη 16ε 
83ηη3. Τ6ε οείΐίηρ 36ονε ί6ε ονεη δΗηΙΙ 6ε 1ίηε4 \νίί6 3 ηοη-εοηι6η8ίί61ε ρΐ3ίε \νίί6 3η 3ή §3ρ 
οί 3ί 1ε3δί 30 πυη. Τ6ε Οίδίηηοε ίΓοπι 16ε 6οί δίπΊίιοεδ ίο οοηι6ηδίί61ε ηταίεήαΐδ 86311 6ε 3ί 
1ε38ί 500 ηιηι ογ 16ε οοηι6ηδίί61ε ηιηίεπηίδ δΗηΙΙ 6ε ρΓθίεείε4 (ε.§. ηοη-οοηι6ηδίί61ε ρΐηίε \νίί6 
3η 3ΐΓ ρ;ιρ οί 3ί 1ε3δΐ 30 ηιηι). 

2.2.3.4.4 Τ6ε ίΓ3θίίίοη3ΐ \νοο4εη 6εηο6εδ 3Γ8 ρεπηίίίεΟ ίο 6ε υδε4 ίη ί6ε 83υη3. 

2.2.3.4.5 Τ6ε 83ηη3 4οογ δΙιηΙΙ ορεη ουΐΆχιπΙδ 6γ ρυδίιιηρ. 

2.2.3.4.6 Εΐεείτίεηΐΐγ 6ε3ίε4 ονεηδ 86311 6ε ρΓονί4ε4 \νίί6 3 ΙίηιεΓ. 

2.2.4 Ριΐ'β ίηίβ§ήίγ ο/ΙηύΜιβαάα αηά άβεΙί$ ίη $Ηίρ$ οαηγίη§ ηοί τηοηβ ίΐιαη 36ραααβηξβτχ 

2.2.4.1 Ιη 344ίίίοη ίο εοιηρίγίηρ \νίί6 ί6ε δρεείίιε ρΓονίδίοηδ ίοΓ Ιϊγο ίηίε§ηίγ οί 6ηΜιε348 
3ΐι4 4εο1ίδ οί ρ3δδεη§8Γ δΐιίρδ, ί6ε ηιίηίηιηηι ίηε ίηίε§πίγ οί 6υ11<6ε34δ 3η4 Οεοίδ δΙκιΙΙ 6ε 3δ 
ρΓε8επ6ε4 ίη ί361ε8 9.3 3η4 9.4. 
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2.2.4.2 ΊΡε Γο11ο\νίη« ΓεςαίΓειηεηίδ «ονετη αρρίίοαίίοη οΓ ίΡε ίαΡΙεδ: 

.1 ΤαΡΙεδ 9.3 ειηίΐ 9.4 δΐι&ΐΐ αρρίγ Γεδρεοίίνεΐγ ίο ΐΗε ΡηΜιεαΡδ αη4 άεοΡδ 

δεραταίίηβ αφ'αοεηί δραοεδ; 

.2 Ρογ εΐεΐεπηίηίη” ίΡε αρρΓορηαίε ΡΪΓε ίηίερπίγ δίαηΡαιτΙδ ίο Ρε αρρίίεά ίο 

άίνίδίοηδ Ρείννεεη 3(1)αοεηΐ δραοεδ, δΐιοΡ δραοεδ αι*ε οΙαδδίΡίεοΙ αεοοπίίη^ ίο 
ΐΡιεΪΓ βΓε ΗδΙ< αδ δΡοννη ϊη εαίε§οιϊεδ (1) ίο (11) Ροΐονν. \νΐΐ 0 Γ 0 ίΐιε οοηίεηίδ 
'άτιά ιίδε οί α δραοε 3τε δΐιείι ίΡαί ίΡεΓε ϊδ α άοαΡί 38 ίο ϊίδ εΐ3δδίίϊε3ίίοη Ρογ 
ίΡε ριπροδε οί ίΡίδ Γε§α1αίίοη, ογ \νΡει·ε ίί ϊδ ροδδίΡΙε ίο αδδί§η ί\νο ογ ιτιοιε 
εΐ38δίΡΐ03ίίοηδ ίο 3 δραοε, ϊί δ1ΐ3ΐ1 Ρε ίτεαίεά 38 3 δρ3εε ννίίΗίη ίΡε Γε1εν3ηί 
οαίε^οιγ Ιιειν ϊ η ο; ίΐιε ιηοδί δίπη§εηί ΡουηάαΓγ ΓοςιπΓΟίηοηίδ. δηΜΙερ 
εηεΐοδεά τοοπίδ \νίίΗιη 3 δρ3εε ίΡαί Μνε Ιεδδ ί1ΐ3η 30 % οοηπηιιηίοαίίη" 
ορεηίη§8 ίο ί1ΐ3ΐ 8ρ3οε 3Γε οοηδκΙοΓαΙ 8ερ3Γ3ίε 8ρ3εε8. ΤΙιε Ριτε ΐηίεηπίγ οί 
ίΐιε Ρουηοΐατγ ΡυΜιεαΡΙδ 3ΐΐ(1 εΙοεΡδ οΡ δΐιείι 8ηΐ3ΐ1εΓ τοοηΐδ 8ΐΐ3ΐ1 Ρο 38 
ρΓεδοπΡεΟ ίη ίαΡΙεδ 9.3 3ΐκ1 9.4. ΤΡε ίίίΐε οΡ ε3θΡ οαίε§θΓγ ίδ ϊηίεηάεά ίο 
Ρε ίγρίθ3ΐ Γ3ίΡει· ίΡ3η Γεδίηοίίνε. ΤΡε ηιιιηΡεΓ ίη ρ3ΓεηίΡεδεδ ριεοεάτηβ 
εαοΡ οαίε^οΓγ τεΡεκ ΐο ίΡε 3ρρ1ϊθ3Ρ1ε οοίηιηη ογ γο\υ ίη ίΡε ί3Ρ1εδ. 

(1) ΟοηίτοΙ χΙαίίοη.\ 

δραοεδ οοηίαίηίη§ εηιείβεηογ δοιίΓεεδ οΡροννει* αικί 1ί§Ρίίη§. 

\\ΊιεεΙ1ιουδε αηά οΡαΓίτοοηι. 

δραοεδ οοηίαίηϊη§ ίΡε δΡίρ’δ ιαϋίο εομιϊρηιεηί. 

Ρήε εοηίΐ'οΙ δίαΐίοηκ. 

('οηίΓοΙ ΐ'οοηι Ρογ ριορυΐδίοη ηΐ3θΡίη6Γγ \\Ρεη Ιοοαίεά οηίδίάε ίΡε 
ιηαοΡίηεΓγ δραοε. 

δραοεδ οοηίαίηίηγ οεηΐταΐίζεοί ίϊΐ'ε αίαπη εε|ΐιίρηιεη1. 

(2) €(>ΙΊΊάθΙ'Χ 

Ραδδεη^εΓ 3η4 οτενν οοιτίάοΓδ αηά ΙοΡΡίεδ. 

(3) Α ααο ιη ηι ο άαίί ο η ςραεβδ 

δραοεδ αδ οΐοίϊηεοί ίη τε^ιιίαίίοη 3.1 εχοΐιιοΐίηε οοπίάοΓδ. 

(4) 8ΐαϊτ\ναν8 

ΙηίεποΓ δίαίηναγδ, Ιίίίδ, ίοίαΐΐγ εηεΐοδεά εηιεη>εηογ εδεαρε ΐηιηΡδ, αηά 
εδοαΙαίοΓδ (οίΡεΓ ίΡαη ίΡοδε \\Ρο11γ οοηίαίηεά \Μί1πη ίΡε ιηαοΡίηεΓγ 
δραοεδ) αηά εηοΙοδΠΓεδ ίΡεΓείο. 

Ιη ίΡίδ οοηηεοίίοη, α δίαίπναγ ννΗίοΗ ίδ εηοΐοδεά οηΐγ αί οηε Ιενεί δΡαΙΙ 
Ρε Γε§αΓ(1ε<Ι αδ ραΓί οΡ ίΡε δραοε Ργοπι \νΡίοΡ ίί ίδ ηοί κεραΐ'αΐεΊ Ργ α 
Ρηε άοοΓ. 

(5) Ξβΐ'νΐαβ $ραα€8 (Ιοχν Γ/.νλγ 

ΡοοΡεί'δ αηά δίοΓε-Γοοηΐδ ηοί Ρανίη» ρΓονίδίοηδ Ρογ ίΡε δίθΓα§ε οΡ 
Παηιιηαίιΐε ΙιςιικΙδ απ(1 Ηανίη» αΓεαδ Ιεδδ ίΡαη 4 ηί αη4 άΓγίη§ τοοιηδ 
αικί ΙαυπΟπεδ. 

(6) ΜαεΗίηβη’ ιιραεβχ ο/ααίβροτν Α 

δραοεδ αδ <1εΡιηε<1 ίη Γε^ηίαίίοη 3.31. 
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( 7 ) ΟίΗβτ ηιαείήηετν ψαεβ$ 

ΙΊεείπεαΙ εςμϋρηιεηί Γοοηΐδ (αυίο-ίεΙερΗοηε εχεϋηη^ε, 
3ίτ-εοη<ϋίίοηίη§ (Ιυεί δρ3εεδ). 

δρ3εε§ 3δ άείϊηεά ίη Γε§υΐ3ίίοη 3.30 εχε1υ<ϋη§ ίΜεϋίηειγ δρ3εεδ οί 
ε3ΐε§θΓγ Α. 

( 8 ) ΟαΓ§ο χραεβχ 

Α11 8ρ3εε8 ιΐ80(1 ίοΓ 03Γ§ο (ίηοίικίίηο οηγοο οϊΐ 13 π1ο 8) 3Π(1 Ιι·αη1<\ν3γ8 
3Π(1 Η3ΐεΗ\¥3ν8 ΐο 8110 Η 8ρ3008. ΟΐΙίε'Γ βΐ3η 8ρεεΐ3ΐ 03ίε§ΟΓγ 8ρ3008. 

( 9 ) 8εηήε€ χραεεχ (Ιιί§Ιι ιΊ$1ι) 

Ο3ΐ1ογδ, ρ3ΐιΙπο8 εοηί3ίηίη§ εοο1άη§ 3ρρ1Ϊ3ηεε8, ρβίηΐ 3ΐΐ(1 ΐ3ηιρ 
Γοοηΐδ, Ιοεϋεΐ'8 3η(1 δίοΓε-τοοιηδ Ηανίη'ο 3Γ838 οί 4 ηί ογ ηιοΓε, δρβοεδ 
ίοΓ ΐΐιε δίθΓ3§ε οί Πηιηιηηίΐε ΙίςιιίίΙδ, 83ΐιη38 3Π(1 χνοΓϋδϋορδ οΙΗογ Ιΐΐ3η 
Ιΐιοδε ίοπτπηε ροΐΓί οί ΐΗε ιπ3θΐΉηεΐ'γ 8ρ3οεδ. 

(10) Ορεη άεείαϊ 

Ορεη (1οοΙ< δρ3εεδ 3ΐκ1 εηεΐοδεά ρΓοηιεηηάεδ 1ΐ3νίτι§ Ιίΐΐΐε οτ ηο ΙΪΓε 
πδΐί. Επείοδεά ρΐ'οιηεηαοΐεδ δΗοιιΙοΙ Ιιανε ηο δίοπίΠοαπΐ &ε πδί, 
ηιε3ηίη« ΐ1ΐ3ΐ ίυιτιίδϋίηη δΗοιιΙοΙ 5ε ΓεδΙτίείεά ΐο (ΙεοΙ< ίοΓηίίυτε. Ιη 
3(1(1ίΐίοη, δυοΙι δρ3οεδ δΗοιιΙοΙ 5ε η3ΐατ3ΐ1γ νεηίίΐ3ίεοΙ 5γ ρεπηαηεηί 
ορεηίη§8. Λίτ 8ρ;ιοο8 (ίΐιε δρ3εε οαίδίάε 8ΐιρετ8ΐηιο(ιΐΓεδ ηγκΙ 
(1θθ1<Ηθ11808). 

( 11 ) 8ρβείαϊ εαίβ§οη> αηά νο-νο αραεβα 
δρειοοδ 38 (Ιοίιηοοΐ ίη Γε§ηΐ3ίίοηδ 3.41 ειηοΐ 3.46; 

.3 Ιη οΐοΐοπηίηίη» 15ε 3ρρ1ίθ351ε βΓε ίηΙε§ηίγ δΐ3η(ΐ3Γ(1 οί 3 ίοιιικίπιγ 5είννεεη 
5νο δρβοεδ \νϊί5ίη 3 ηΐ3ΐη νεπίοαΐ ζοηε ογ ϋοπζοηίβΐ ζοηε \νϋίε5 ίδ ηοί 
ρΐ'οΐεοΐεοί 5γ 3η 3ΐιίοηΐ3βε δρΗηίΙεί' δγδίεηι οοιηρίγίηο \νίί5 ί5ε ρτονίδίοηδ οί 
15ε Πγο δπίεΐγ δγδίεηΐδ ( οοίο ογ 5εΐ\νεεη 8ηε5 ζοηεδ ηείίβεΓ οί \ν5ϊε5 ίδ δο 
ρΓοίεοΐεοΙ, 15ε ΗίοΗεΐ' οί ΐ5ε ί\νο ν3ΐηεδ §ίνεη ίη ΐ5ε ΐ351εδ δ53ΐ1 3ρρ1γ; 3ηοΙ 

.4 Ιη 4εΐεηηίηίη§ ΐ5ε 3ρρ1ίθ35Ιε 11 ιό ίηίε§ηίγ 8ί3η<ΐ3Γ(1 οί 3 5ουηοΐ3Γγ 6εΐ\νοοη 
ίννο 8ρ3008 ννίΐϋίη 3 ηΐ3ίη νοτΐίοειΐ ζοηε ογ Ιιοπζοηίειΐ ζοηε \ν5ίεϋ ίδ ρΐ'οΐεείειΐ 
5γ 3η 3ηίοηΐ3ίίε δρπ ηίΐεΐ' δγδίεηι εοηιρ1γίη§ \νίί5 ΐ5ε ρΓονίδίοηδ οί ΐ5ε Είτε 
δ3ίεΐγ δγδίεηΐδ (λχΙο ογ 5ε(\νεεη δηε5 ζοηεδ 5οί5 οί \ν5ίο5 3Γε δο ρπιΙοεΚχΙ, 
ί5ε ΙεδδεΓ οί 15ε ί\νο νηΐιιεδ §ίνεη ίη ΐ5ε ΐ351εδ δΗειΙΙ 3ρρ1γ. ΝΥΙκτο ά ζοηε \νίί5 
δριίηίίοτδ 3ΐκ1 3 ζοηε \νίί5οηί δρηηϋΙεΓδ ηιεεί χνί ΐ ΐιίη 3εεοιηηιοά3ίίοη 3ηοί 
δεΓνίεε δρ3εεδ, ί5ε 5ί«5θΓ οί 15ε ΐ\νο ν3ΐηεδ οίνοη ίη 15ε ί351εδ βΐιηΐ 1 ηρρίγ ίο 
15ε (ϋνίδίοη 5εί\νεεη ί5ε ζοηεδ. 

2.2.4.3 ίΐοηΐίηηοηδ "Β" εΐ3δδ εεί1ίη§8 ογ 1ίηίη§δ, ίη 3δδοεί3ίίοη \νίί5 ί5ε ΓεΙενηηΙ (Ιεοίδ ογ 
5υΜιε3<ΐ8, ηιηγ 5ε ηεεερίεά 3δ εοηίΓΪ5υίίη§, \ν5ο11γ ογ ίη ρ3Γί, ίο ί5ε ΓεςιπΓεΟ ίηδυΐηίίοη 3ΐκΙ 
ίηΐε§τίίγ οί 3 (ϋνίδίοη. 

2.2.4.4 IΙχίεπηιΙ ΕουηεΒήεδ \\1ιίοΙι 3τε ΐ'οςιπιείΙ ίη ΐ'εαιιίειίίοη 11.2 ίο 5ε οί δίεεί ογ οίϋεΓ 
εριιΐνηίεηί ηΐ3ίεπ3ΐ ηΐ3γ 5ε ρίειοεοί ίοΓ ί5ε ίιίίίη§ οί \νίηάο\νδ 3ΐκΙ δκίεδευίίΐεδ ριονί(1ε(Ι ίϋ3ί 
ίϋεΓε ίδ ηο ΐ'εςιιίΐ'εΓηεηί ίοτ δηεϋ 5οηη(ΐ3Π88 οί ρ3δδεη§εΓ δϋίρδ ίο 53νε "Α" εΐ3δδ ίηίεαπίγ. 
δίηιίΐ3Γΐγ, ίη δηεϋ ίοιιηίίειπεδ \ν5ίε5 3Γε ηοί Γ8(|υίΓε(Ι ίο 53νε "Α" εΐ3δδ ίηίε^ηίγ, άοοΓδ ηΐ3γ 5ε 
εοηδΐηιεΐείΐ οί ιη3ίεπ3ΐδ \νϋίεϋ 3Γ8 ίο ίϋε 83ίίδί3εΐίοη οί 15ε Αώηίηίδίηίίοη. 


2.2.4.5 δ3ηη38 δΐιηΐI εοηιρίγ \νίί5 ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 2.23.4. 
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9.3 - ϊΐΓβ ίηίε§ηίγ οί ΙηιΙΜιεικΙ* 8ερ3Γ3ίίη§ .κίρκ-επί «ρ3068 


δρ3εε8 

ΟοπίΓοΙ δί3ίίθ11δ 

Π) 

€θ!Τί(1θΓ8 

(2) 

Αεοοηιηιοάαίΐοη 

δραεεδ 

(3) 

δΙβίηνβγδ 

(4) 

δεί'νίεε δρ306δ 
(1θ\ν Πδΐΐ) 

(5) 

Μ3θΗίηβΓγ 8Ρ3068 
οί 03ΪεσθΓγ Α 

(6) 

ΟϊΙίογ τηαοΐΊΐηοΓγ 
8ραθ€8 

(7) 

03Γ£Ο 8ρ3εε8 

(8) 

δεΓνίεε βρβεεδ 
(ΙιίβΙι ΐ'ίδΐί) 

(9) 



δρεείβΐ ε3ίε§οι·γ (11) 
αικί ιό-ιό δραεεδ 


(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-0 11 

* 

Α-15 

Α-0 

Α-15 

Α-0 11 

* 

> > 

I I 

Ο ΟΟ 
^ Ο 

Α-0 

Α-15 

Α-0 11 

* 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-0 


Α-0 13 

* 

Α-30 




Α-0 




Α-0 


ΤαΜβ 9.4 - ΡΪΓ6 ΐηίε^ήίγ οί άεοΐί» 8ερ3ΐ·αίΐη§ ίκίμκεηί αραοεα 


δρ3εε δρβεε 

6ε1ονν βΐιονε 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(Π) 

ΟοπΙγοΙ 8ί3ίίοη8 

(1) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

('οίτκίοΐδ 

(2) 

Α-0 

* 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Αοοοτη πί οάαίΐ οη 

δραεεδ 

(3) 

Α-60 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Μ 

δΐ3ΪΓ\¥3γ8 

(4) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

δεί'νίεε δρ3εεδ 
(Ίο\ν ΐ'ίδΐίΐ) 

(5) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Μ3θΗίηεΓγ 8Ρ3008 (6) 
οί 03ίεσθΓγ Α 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-όΟ*^ 

Α-30 

Α-60 

* 

Α-60 

ΟϊΙίογ τη&οΐ'πηεΐ'γ 
δραεεδ 

(7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

(73ΓβΟ δρβεεδ 

(8) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-0 

δεί'νίεε δρβεεδ 
(ΙιίβΙι ΐ'ίδΐί) 

(9) 

Α-60 

Α-30 

Α-0 11 

Α-30 

Α-0* 1 

Α-30 

Α-Ο 3 * 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Ορεη Οεείδ 

ΜΜ 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

- 

Α-0 

δρεείβΐ ε3ίε§οι·γ (11) 
311(1 ΓΟ-ΓΟ 8Ρ30εδ 

Α-60 

Α-15 

Α-30 

Α-0 ά 

Α-15 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-0 
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Νοίβχ: Το 6ο 3ρρ1ίε<1 ίο ΒοίΒ ίηΒΙεδ 9.3 αηά 9.4 3δ αρρΓορπαίο. 

3 Ρογ οΐίΐπίϊοίΐίίοη αδ ίο \νΒίεΒ 3ρρ1ίεδ, δεε ρ3Γ3§Γ3ρΒδ 2.2.2 3ηά 2.2.5. 

6 ΝΥΗειχ δρ3εεδ ίΐιχ' οί' ίΒε δ3ΐηε ηιιηιεί'ίείΐΐ επίείζοί'γ 3ηά δυρετδεηρί Β ίίρρείΐΐ'δ, α ΒυΙΒΒείκΙ 

ογ ο1εε!< οί’ ίΒε Γ3ίίη§ δΒο\νη ίη ίΒε ίίίΒΙεδ ίδ οηΐγ ιχ€]ΐπιχ(1 \νΒεη ίΒε αφ'αεεηί δρίΐεεδ 3Γε 

Ρογ α άίΡΡετεηί ριιτροδε, (ε.§. ίη 03ίε§οτγ (9)). Α §3ΐ1εγ ηεχί ίο 3 «χΒΙεγ άοεδ ηοί Γεςιιίτε 

3 Βυ1ΒΗε3ά Βηί 3 «3ΐ1εγ ηεχί ίο 3 ρηίηί τοοηι Γεςιαίτεδ 3η "Α-0" Βιι1Β1ιε3(1 

ε Βυ1Μιε3(1 δερ3Γ3ίϊη§ ίΒε \νΒεε1Βουδε 3ηϋ εΒβΐ'ίΐ'οοιη βοηι εχιεΗ οίΒεΓ ηχιγ Β3νε 3 "Β-0" 
Γ3ίίη§. 

ά δεε ρ3Γ3§Γ3ρΒδ 2.2.4.2.3 3ηά 2.2.4.2.4. 

ε Ρογ ίΒε 3ρρΒθ3ίίοη οί ρ3Γ3«Γ3ρΗ 2.2.1.1.2, "Β-0" 3πά "Ο", \νΒεΓε 3ρρε3πη§ ίη ίηΒΙε 9.3, 
δΒ&11 Βε Γε3(1 3δ "Α-0". 

ί ΡΒε ίηδηΐ3ίίοη ηεεά ηοί Βε βίίεά ίΡ ίΒε ΓηβεΒίηετγ δρβεε ίη ε3ίε§οτγ (7), ίη ίΒε ορίηίοη 
οΡ ίΒε Α(ΒηίηίδίΓ3ίίοη, Β3δ Βίίΐε ογ ηο ίϊτε ΗδΡ. 


* \νΐιεΓε 3η ηδίεπδΒ 3ρρε3Γδ ίη ίΒε ί3Β1εδ, ίΒε άίνίδίοη ίδ ΓεςυΡεά ίο Βε οΡ δίεεί ογ οίΒεΓ 
ε€|υί\'3ΐεηί ηΐ3ίεπ3ΐ, Βηί ίδ ηοί ιχςιιίιχχΐ ίο Βε οΡ "Α" εΐ3δδ δΐ3ηϋ3π1 Ηο\νενεΓ, \νΒετε 3 άεεΒ, 
εχεερί ίη 3 ε3ίε§θΓγ(10) δρ3εε, ίδ ρεηείτ3ίε<1 Ρογ ίΒε ρ3δδ3§ε οΡ εΐεεβίε εβΒΙεδ, ρίρεδ 3ηά νεηί 
άιιείδ, δηεΒ ρεηείτ3ίίοηδ δΒουΙά Βε ηΐ3(1ε ίί§Βί ίο ρΓενεηί ίΒε ρ3δδ3§ε οΡ Π 3πιε 3ηϋ δΐηοΒε. 
ϋίνίδίοηδ Βείννεεη εοηίΓοΙ δί3ίίοηδ (εηιεφεηεγ §εηεΓ3ίθΓδ) 3Π(1 ορεη (ΙεεΡδ ηΐ3γ Β3νε 3ΐΓ 
ίηίηΒε ορεηίη§δ \νίίΒοηί ηιε3ηδ Ρογ εΙοδίίΓε, ηηίεδδ 3 Ριχεά «38 ΡΐΓε-β§Βίίη§ δγδίεηι ίδ Ριίίεά. 

Ρογ ίΒε 3ρρ1ίε3ίίοη οΡ ρ3Γ3§Γ3ρΒ 2.2.1.1.2, 3η βδίεηδΒ, \νΒετε 3ρρε3πη§ ίη ί3Β1ε 9.4, εχεερί 
Ρογ 03ίε§οπεδ (8) 3ηά (10), δΒ3ΐ1 Βε Γε3<1 3δ “Α-0”. 

2.2.5 ΡτοΙβαίίοη ο/$ίαϊτ\\’αγ$ αηά Ιϊ/ία ίη αεϋοτητηοάαίίοη ατβα 

2.2.5.1 δίηίπνηγδ δΐιηΐΐ Βε \νίίΒίη εηεΐοδητεδ Ροηηεά οΡ "Α" εΐ3δ§ άίνίδίοηδ, \νϋΒ ροδίίίνε 
ηιεαηδ οΡ εΙοδίίΓε αί 311 ορεηίη@δ, εχεερί ίΒηί: 

.1 3 δί3ΐπν3γ εοηηεείίη§ οηΐγ ί\νο άεεΒδ ηεεά ηοί Βε εηεΐοδεά, ρΓονίάεά ίΒε 

ίηίε§ηίγ οΡ ίΒε άεεΒ ίδ Γη3ίηί3Ϊηε<1 Βγ ρΓορεΓ Βιι1ΒΒε3(1δ ογ δε1Ρ-ε1οδίη§ άοοτδ 
ίη οηε 'ί\νεεη-(1εε1<: δρ3οε. λΥΒεη 3 δί3ΐην3γ ίδ εΐοδεά ίη οηε 'ίννεεη-άεεΒ δρ3οε, 
ίΒε δίηίηνηγ εηοΙοδηΓε 8Β&11 Βε ρΓοίεείεά ίη ηεεοπ&ηεε \νίίΒ ίΒε ί3Β1εδ Ρογ 
(Ι εεΡδ ίη ρ3Γ3«Γ3ρΒδ 2.2.3 ογ 2.2.4; 3ηά 

.2 δί3Ϊην3γδ ηΐ3γ Βε ίϊίίεχΐ ίη ίΒε ορεη ίη 3 ρηΒΒε δρβεε, ρΓονίάεά ίΒεγ Βε \νΒο11γ 
χνίΐΒίη ίΒε ρηΒΒε δρ3εε. 

2.2.5.2 ΡίΡί ΙηιηΡδ &Β&11 Βε δο βίίεά 3δ ίο ρΓενεηί ίΒε ρ3δδ3«ε οΡ δηιοΡε 3Π(1 Πηιηε Ιτοηι οηε 
Τλνεεη-άεεΒ ίο 3ηοίΒεΓ 3ηϋ δΒ3ΐ1 Βε ρΓονίάεά \νίίΒ ηιεχιηδ οΡ ε1οδίη§ δο 3δ ίο ρεηηίί ίΒε 
εοηίτοί οΡ <ΡΓ3ΐι§Βί 3ηϋ δΐηοΒε. Μ3θΒίηεΓγ Ρογ Ιίβδ 1οο3ίεά \νίίΒίη δί3ίπν3γ εηεΙοδΠΓεδ δίχιΙΙ Βε 
3ΓΓ3η«εά ίη 3 δερ3Γ3ίε τοοηι, δηιτοηηάεά Βγ δίεεί Βοηηάηπεδ, εχεερί ίΒ3ί δΐηηΐΐ ρ3δδ3§εδ Ρογ 
ββ 03Β1εδ 3Γε ρετητ ίίίεχί. ΡίΡίδ \νΒίεΒ ορεη ίηίο δρ3οεδ οίΒετ ίΒηη εοηίάοΓδ, ρηΒΙίε δρ3οεδ, 
δρεείηΐ 03ίε«θΓγ δρ3εεδ, δί3ΐην3γδ 3ΐΐ(1 εχίετηηΐ 3Γε3δ δΒηΙΙ ηοί ορεη ίηίο δί3ΐην3γδ ίηείικίεά ίη 
ίΒε ηιε3ηδ οΡ εδε3ρε. 
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2.3 ϋαΐ'ξο ί>Ηίρί> εχεερί ίαηίεεί'χ 

2.3.1 Μεύιοάα ο/ρτοίβείΐοη ίη αεεοηνηοάαίίοη ατβα 

2.3.1 .1 Οηε οί βίε ίο11ο\νίη§ ιηείβοβδ οί ρΐ'οίεεΐίοη δβηΐΐ 6ε αάορίεά ϊη 3εεοιηιηο(ΐ3ΐίοη 
ίΐηΟ δεηάεε δραεεδ αηά εοηβοΐ δίηίίοηδ: 

.1 ΜείβοΰΤβ 

ΤΗε οοηδίηιοΐίοη οί ίηίεηιηΐ βίνίδίοηαΐ βυΐίβεαβδ οί ηοη-οοηιβαδίίβίε "Β" ογ 
"Ο" εΐ3δδ άϊνίδίοηδ §εηεΓ3ΐ1γ ννίΐΐιοαΐ βίε ίηδΟΠηίίοη οί 3η ΗαΙοηΐίΐΐίο 
δρηηΜεΓ, ίΪΓε άείεείίοη αηά ίηε αίαπη δγδΐεηι ϊη ΐΗε αοεοηιπιοάαίίοη ηηά 
δεηάεε δρβεεδ, εχεερί 3δ ΐ'εςιιηεά 6γ ΐ'εειιΐΗΐίοη 7.5.5.1 ; ογ 

.2 Μείΐιοά ΙΙβ 

Τ6ε βί6η§ οί αη ηιιίοιτίίΐΐίε δρηηΜεΓ, βτε άείεεάοη ηηεΐ ίηε ηΐίίπη δγδίειη 
38 Γεςιιηεά 6γ Γε£υΐ3ίίοη 7.5.5.2 ίοΓ βίε ίΐείεεΐίοη ίΐηεΙ εχίίηείίοη οί βτε ίη 
311 δρ3εεδ ίη \ν1ιίεΗ βτε Γηί§βί 6ε εχρεείεά ίο οη^ίηαίε, §εηεΓ3ΐ1γ \νΐίβ ηο 
ΓΟδΐπεΐίοη οη βίε ίγρε οί ίηίειηαΙ (βνίδίοηαΐ 6η1Μιεαάδ; ογ 

.3 Μείβοά ΙΙΙΟ 

Τ6ε ίιΙΙίη” οί α ίιχεά βΓε άείεείίοη 3ηά ίίΓε 3ΐ3ηη δγδΐεηι 3δ Γεςαηεά 6γ 
ιεειιΐίΐΐίοη 7.5.5.3, ίη δρπεεδ ίη \ν6ίεβ 3 βτε ηιίεΐιί 6ε εχρεείεβ ίο οπ§ίη3ΐε, 
§εηεΓ3ΐ1γ \νίί6 ηο ΓΟδίηείίοη οη βίε ίγρε οί ίηίεηΐ3ΐ βίνίδίοη3ΐ 6ηΜιε3άδ, 
εχεερί βΐ3ί ίη ηο ε3δε ηιηδΐ 16ε 3Γ83 οί 3ηγ ηεεοιηηιοείηίίοη δρηεε ογ δρ3εεδ 
6οηηβεβ 6γ 3η "Α" ογ "Β" εΐ3δδ βίνίδίοη εχεεεά 50 ητ. βοηδίβεπιΐίοη ηιηγ Ιε 
§ίνεη 6γ 16ε Αβηιίηίδ636οη ίο ίηεΓε3δίη§ ί6ίδ 3Γε3 ίοτ ρη61ίε δρβεεδ. 

2.3.1.2 Τ6ε Γεςιπτειπεπίδ ίοΓ βίε υδε οί ηοη-εοηι6υδίί61ε ηΐ3ΐεπ3ΐδ ίη βίε εοηδίηιείίοη αηά 
ίηδίιίαβοη οί βουηάηΓγ βη ΙΙά ιεηάδ οί ιηηεβίηεΐΎ δρηεεδ, εοηβοΐ δίηίίοηδ, δεΓνίεε δρηεεδ, 
εΐε., αηά ί6ε ρΓοίεεΐίοη οί βίε ίώονε δίαίηνηγ εηεΙοδΠΓεδ ηηά εοηϊάοΓδ \νί11 6ε εοτηηιοη ΐο 
311 ίβτεε ηιείβοάδ οηΐΐίηεβ ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 2.3.1.1. 

2.3.2 Βιι11ϊΗεαά$ Μ’ίίΙιϊη αεεοινηιοάαΐίοη αΓβα 

2.3.2.1 ΒαΙΙβιεηιίδ Γεςυηειΐ ίο 6ε "Β" εΐηδδ άίνϊδίοηδ δΙιηΙΙ εχίεηά ίΓΟΓη ί1εεΙ< ίο άεείε ηηά 
ίο ί6ε δ6ε11 ογ οίβεΓ Βουηεΐηήεδ. I Ιο\νενεΓ, \ν6εΓε & εοηβηηοηδ "Β" εΐηδδ οείβη§ ογ 1ίηίη§ 
ίδ βίΐεεΙ οη 6οί6 δίάεδ οί ί6ε 6υΜιε3<1, βίε 6υΜιε3<1 ιτηιγ ίεηηίηαίε 3ί βίε εοηβηηοηδ 
εεί1ίη§ ογ 1ίηίη§. 

23.2.2 ΜείβοάΚ 

Βιιΐίΐιεηβδ ηοί Γεςιιηοά 6γ Ι6ίδ ογ οίβεΓ τε§ηΐ3ίίοηδ ίοΓ ε3Γ§ο δβίρδ ίο 6ε "Α" ογ "Β" εΐ3δδ 
άίνίδίοηδ, δΐιαίΐ 6ε οί 3ί 1ε3δί "β" εΐ3δδ εοηδίτυείίοη. 

2.3.2.3 ΜεβκκΙ Π(: 

Τ6ετε δ63ΐ1 6ε ηο Γεδίτίείίοη οη ί6ε εοηδίτηείίοη οί 6υΜιε36δ ηοί Γεςυηεά 6γ βιίδ ογ οίβεΓ 
Γ8§ηΐ3ΐίοηδ ίοΓ ε3Γ§ο δβίρδ ίο 6ε "Α" ογ "Β" εΐηδδ βίνίδίοηδ εχεερί ίη ίηβίνίβη3ΐ ε3δθδ \νΗετε 
"β" εΐ3δδ βηϋβιεββδ 3Γ8 ΓεςυιτεεΙ ίη ηεεοΜβηεε \¥ΐίβ ίαβίε 9.5. 
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2.3.2.4 ΜείΡοάΙΙΡΓ 

ΤΡεΓε δΡαΙΙ 6ε ηο Γεδίπείίοη οη ίΐιε εοηδίπιείίοη οΓ ΡηΙΡΡεαάδ ηοΐ Γεςιιηεά Γογ εαΓ§ο δΓιϊρδ ίο 
Γιε "Α" ογ "Β" εΐαδδ άίνίδίοηδ εχεερί ίΡαί ίΡε ηγοη οΓ ίΐηγ αεεοηιιηοάαίίοη δραεε ογ δραεεδ 
Ροιιηάεά Ιογ α εοηΡηηοηδ "Α" ογ "Β" εΐαδδ άίνίδίοη ηιηδί ίη ηο εαδε εχεεεά 50 ηϊ, εχεερί ϊη 
ίηάίνίάηαΐ εαδεδ νάιεΓε "Ο" εΐαδδ ΡυΙΡΗεαάδ αΓε Γεςιιηεά ίη αεεοΜαηεε \νίί1ι ίαΡΙε 9.5. 
('οηδίάεηηίοη ηιαγ Γιε «ίνεη Γιγ Ιΐιε ΛάιηίηίδίΓαΐίοη ίο ίηεΓεαδίη§ ίΓιίδ αΓεα Γογ ρηΓιϋε δραεεδ. 

2.3.3 ΡΐΓβ ίη(β<ζΐΊ(ν ο/ύιιΐΐϊΐιβαάχ αηά ι/ειΑν 

2.3.3.1 Ιη ειείεΐίίίοη ίο εοιηρ1γίη« \νίΐ1ι ίΐιε δρεείΓίε ρΓονίδίοηδ Γογ Γηε ίηίε«πΙγ οΓ Ρηΐΐάιεαάδ 
αηά άεείίδ οΓ εαΓ«ο δΐιίρδ, ίΐιε ηιίηίηιηηι Γηε ίηΙε«πίγ οΓ ΡυΙΡΡεαάδ αηά άεεΡδ δΐιαίΐ Γιε αδ 
ρΓεδεπΡεά ίη ίαΓιΙεδ 9.5 αηά 9.6. 

2.3.3.2 Πιε ΓοΙΙοννίηο; Γοςυηοηιεηΐδ δΓιαΙΙ §ονεηι αρρίίεαίίοη οΓίΡε ίαΓιΙεδ: 

.1 ΤαΓιΙεδ 9.5 αηά 9.6 δΐηαΐΐ αρρ1γ Γεδρεείίνε1γ ίο ίΓιε Γιηΐΐάιεαάδ αηά άεεΡδ 

8εραΓαίίη§ αάι’αεεηί δραεεδ; 

.2 Ρογ άείεπηίηίη@ ίΗε αρρΓορήαίε Γηε ίηίε§πίγ δίαηάαΓάδ ίο Γιε αρρίίεά ίο 

άίνίδίοηδ Ρεΐννοοη αά]αεεηί δραεεδ, δΐιεΓι δραεεδ ατε εΙαδδίΓιεά αεεοΓάίη§ ίο 
ίΤιεΪΓ Γηε πδΙ< αδ δΓιοννη ίη εαΐο^οποδ (I) ίο (Π) Ροΐονν. ΝΥΙίογο ίΓιε οοηίεηίδ 
αηά ηδε οΓ α δραεε αΓε δηεΓι ίΡαί ίΡεΓε ίδ α άουΡί αδ ίο ίίδ εΐαδδίίϊοαίίοη Γογ 
ίΡε ρητροδε οΓ ίΓιίδ Γε@η1αίίοη, ογ \νΡεΓε ίί ίδ ροδδίΡΙε ίο αδδί§η ί\νο ογ ηκηε 
εΙαδδίΓιεαίίοπδ ίο α δραεε, ίί δΓιαΙΙ Ρε ίτεαίεά αδ α δραεε ννίίΓιίη ΙΓιε τεΐεναηί 
εαίε@θΓγ Ρανίη@ ίΡε ηιοδί δίηη@εηί ΡοηηάαΓγ Γεειηίτεηιεηίδ. δηιαΙΙεΓ, 
εηεΐοδεά τοοηΐδ \νίίΡίη α δραεε ίΡαί Ράνε Ιεδδ ίΡαη 30% εοΐΏΐηυηίεαίίη^ 
ορεηίη§δ ίο ίΡαί δραεε αΓε εοηδίάεΓεά δεραΓαίε δραεεδ. ΤΡε Γηε ίηίε§τίίγ οΓ 
ίΡε ΡοηηάαΓγ ΡυΙΜιεαάδ αηά άεείεδ οΓ δυεΡ δηιαΙΙεΓ τοοηΐδ δΐιαίΐ Ρε αδ 
ρΓεδεπΡεά ίη ίαΡΙεδ 9.5 αηά 9.6. ΤΡε ίίίΐε οΓ εαεΡ εαίε@θΓγ ίδ ίηίεηάεά ίο 
Ρε ίγρίεαΐ ταίΡεΓ ίΡαη ΓΟδΐηείίνε. Ήιε ηητηΡεΓ ίη ραΓεηίΡεδεδ ρΓεεεάίη§ 
εαεΡ εαίεορί'γ τεΓεΓδ ίο ίΡε αρρΡεαΡΙε εοίητηη ογ ιτην Ρι ίΡε ίαΡΙεδ; 

(1) ΡοηΙτοΙ αίαίϊοηα 

δραεεδ εοηίαίηίη» εηιεφεηεγ δοηΓεεδ οΓ ρο\νεΓ αηά 1ί§Ρίίη§. 

ΝΥΗεεΙΗουδε αηά εΡαΡτοοΓη. 

δραεεδ εοηίαίηίη§ ίΡε δΡίρ’δ ταάίο εςηίριηεηί. 

Ρήε εοηίΓοΙ δίαίίοηδ. 

Γ'οηίΐ'οΙ Γοοηι Γογ ρΓορηΙδίοη ηιαεΓπηειγ \νΡεη Ιοεαίεά οηίδίάε ίΡε 
ΓηαεΡίηεΓγ δραεε. 

δραεεδ εοηίαίηίη§ εεηίταΐίζεά Γίνε αίαηη εςηίριηεηί. 

( 2 ) Οοτήάοη; 

εοιτίάοΓδ αηά ΙοΡΡίεδ. 

(3) Αοοοηνηοάαϋοη 8ραοβ8 

δραεεδ αδ άεΡηεά ίη Γε«ιι1αίίοη 3.1, εχε!ηάίη§ εοηίάοΓδ. 
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(4) Ξίαϊηναγδ 

ΙπΙοπογ δίηίπνΕγ, ΙϊίΙδ, Ιοίειίΐγ εηεΐοδΰά εηιεΓοεηογ εδεΕρε ΐηιηΐίδ, Εηά 
6δθΕΐΕίθΓδ (οίΙιεΓ ΐΐιαη ΐΗοδε ννΐιοΐΐγ οοηίΕΪηεά \νϊΐ1ιϊη ΐΗο ηΐΕοΙιίηεΓγ 
8ρΕ06δ) Εηά οηοΙοδίίΓΟδ ιΗογοϊο. 

Ιη ΐΗίδ εοηηεοΐϊοη, ε δίΕΪπνΕγ ννΗϊοΗ ϊδ εηοΐοδεά οηΐγ Εί οηε Ιενεί δΙίΕΠ 
άε Γε§ΕΓάεά £ΐδ ραιΐ οΓ ΐΗο δρΕοε ίτοιη \νΗίοΗ ίί ίδ ηοί δερΕΓΕΐεά I)γ α 
Πτε (Ιοογ. 

(5) Ξβννίαβ 8ραββ8 (Ιο\ν ΐΊ.πΙί) 

ίοοΓεΓδ Εηά δΐθΓ6-Γθοηΐδ ηοί ΙΐΕνίη» ρΓονϊδϊοηδ Γογ ΐΗε δίθΓΕ§ε οΓ 
Π£ΐηηη£ΐΓιΙο Ιίςυίάδ Εηά ΙΐΕνίη§ ΕΓ6Ε8 Ιεδδ ΐΜη 4 ηΐ Εηά ίΐιγίηγ Γοοηΐδ 
Εηά ΐΕΐιηάποδ. 

( 6 ) ΜααΙ'ΐίιιβτν 8ραββ8 ο/αιί€§οτγ Α 
8ρΕ06δ Εδ άβΓίηβά ΐη Γ6§υΐΕίίοη 3.31. 

(7) Οΐίιβτ ηιαείήηβτγ 8ρααβ8 

ΚΙεοΐποΕί εςιπριηεηΐ τοοπίδ (Εοΐο-ΐείερίιοηε εχεΙίΕπγε, 
ΕΪΓ-οοηάϊίϊοηίη§ άιιοί δρΕοεδ). 

δρΕοβδ Εδ άβίϊηεά ίη Γ6§υΐΕίίοη 3.30 6χο1υάίη§ ηΐΕοΙιίηεΓγ δρΕοεδ οΓ 
ΟΕί6§ΟΓγ Α. 

( 8 ) Οανρ,ο 8ραοβ8 

Α11 δρΕοεδ 086(1 Γογ οεγ«ο (ίηε1υάίη§ οεγ§ο οϊΐ Ιεπ1<8) Εηά ΐΓυηΓννΕγδ 

ΕΠίΙ ΙΐΕΐοΙίλνΕγδ ΐο δΟεΙΐ δρΕ06δ. 

(9) 8βηπαβ 8ραοβ8 (ΙιίρΙι ιί8Ιϊ) 

(ιΕΠογδ, ρΕηΐποδ οοηίΕίηίπίί ο'οοΓίη» ΕρρΙΪΕηοεδ, 8 εοπε 8, ρΕΪηί ΙοεΓετδ 
Εηά δίοΓε-Γοοηΐδ 1ΐΕνίη§ ΕΓ6Εδ οΓ 4 Γη 2 ογ ηιοΓε, δρΕοεδ Γογ ΐΐιε 8 ϊογε§6 
οΓ ΓΙΕΓηιηΕϋΙε Ιίςυίάδ, Εηά ννοιΤδΙιορδ οίΙιεΓ ίΙίΕη ΐΐιοδε £>ηηίη§ ρΕΓΐ οΓ 
ΐΐιε ηΐΕεΙιϊηεΓγ δρΕοεδ. 

(10) Ορβη άβο1ϊ8 

Ορεη άεείί δρΕοεδ Εηά εηεΐοδεά ρΓοηιεηΕάεδ ΙΐΕνίη§ Ιίΐΐΐε ογ ηο 11 τε 
πδίτ. Το άε εοηδίάεΓεά ίη ίΐιίδ εΕίε§θΓγ, εηεΐοδεά ρΓΟΓηεηηάεδ δΙίΕΐΙ 
ΙΐΕνε ηο δί^ηίίΙοΕηί Πγ© ΓίδΙχ, ηΐ6Εηίη§ ΙΙιεϊ ίυηιίδ1ιίη§δ δΙίΕΐΙ 1)6 
Γ6δίτίεΐ6ά ΐο άεοΓ Γιπτπίυιχ. Ιη Εάάίίίοη, δοοίι δροεβδ δΐιαίΐ 1)6 ηΕίοΓΕίΙγ 
νεηΐίΐΕΐεά 1>γ ρεΓΓΠΕηεηΙ ορεηίη^δ. 

Αίτ δρΕοβδ (ί1ΐ6 δρΕεβ ουίδίάβ δορ6ΓδίΓθοίηΓ6δ Εηά άειΑΗοιίδΟδ). 

( 11 ) Κο-γο αηά νβΐιΐεΐβ 8ραεβ8 

Κο-γο δρΕοεδ Εδ άείίηεά ίη Γ6§οΐΕίίοη 3.41. 

ΥεΙιίοΙε δρΕοεδ Εδ άεΐίηεά ίη Γ6§ηΐΕίίοη 3.49. 
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Νοίβ'. Το 6ε 3ρρ1ΐ6(1 Ιο ΡΐΡΙεδ 9.5 3η4 9.6 38 3ρρΓ0ρΠ3ΐ6. 

3 Νο δρεείαΐ ΓεηυίΓεηιεηίδ 3Γ6 Ρηροδε4 ηροη 1?υ1Μοβ3<1δ ίη ηιεΐΡοΟδ ΙΙ€ 3ΐκ1 ΙΙΚ Πιε 
ρΐΌίεεΡοη. 

6 Ιη 038ε οί ηιείΡοΟ ΙΙΙ€ "Β" οΐ388 ΙοιιΙΒΗοειοΙδ οΓ "Β-0" Γ3ίίη§ δΡηΙΙ 6ε ρΓονίΡεΡ ΡεΚνεοη 
8Ρ3068 ΟΓ §Γ0ηρ8 οΓ 8ρ3068 οΓ 50 ΠΓ 3Π(1 0 ν6Γ ίη 3Γ63. 

Ο ΡοΓ 0ΐ3πΤΐ03ΐίθη 38 Ιο \νΗίθ'Η 3ρρ1ίε8, 866 ρ3Γ3£Γ3ρΡδ 2.3.2 3η4 2.3.4. 

4 ΥΥΡΟΓΟ 8ρ3068 3Γ6 οί Ιΐΐε 83Π16 ηηηΐ6Π03ΐ ΟΗΐΟ^ΟΓΥ 3ΐκ1 81 ΐρ 6 Γ 80 Πρί (I 3ΡΡ63Γ, 3 6ηΜΐ63ά 
ογ θεοί οί (Ρε Γ3ίϊη§ δΡοννη ίη (Ρε Ιαίΐεδ ίδ οηΐγ ΓεςιιηεΡ \νΡεη ίΡε αφιοεηΐ δρηοεδ 3Γ6 
ίοΓ 3 4ίίίεΓεηΐ ρητροδε (ε.§. ίη εαΐεεοΐ'ν (9)). Α ίχιΐΐεγ ηεχΐ ΐο 3 §3ΐ1εγ 4οεδ ηοί Γεςιιηε 
3 ΡηΜιεηΡ Ρηί 3 ιχιΙΙεγ ηεχΐ ίο 3 ρηίηί τοοηι Γεςυήεδ 3η "Α-0" 6ιι11<Ρε34. 

ε Βυ11<άΐ63(1δ δβρ3Γ3ίίη§ ίΗε \νΡεε1Ροιΐ8ε, ο1ΐ3ΓΐΓθθΓη 3η4 πχϋο γοοπι ίτοΓη επείι οίΗει ηΐ3γ 
Ιΐ3\ 6 3 "Β-0" Γ3ίίη§. 

ί Αη "Α-0" Γ3ίίη§ ηΐ3γ 6ε ιΐ8ε4 ίί ηο 43η§εΐΌΐΐ8 §οο4δ 3Γ6 ίηΐεη4ε4 ίο 6ο 03ΓΠ6(1 ογ ίί 8ηο6 
§οο4δ 3Γ6 8ΐο\νεοΙ ηοί Ιοδδ ί63η 3 ηι Ροήζοηίηΐΐγ Γγοιπ 8 ηο6 3 ΡιιΙίΗεαϋ. 

§ Ρογ 03Γ§ο 8ρ3068 ίη ννΡίεΙι οΡιη^οΐΌΐΐδ ϊκχχΐδ 3Γ6 ίηίοηοΙοχΙ ίο 6ε 03ΐτί6ά, Γβ§ηΐ3ΐίοη 19.3.8 
3ρρ1Ϊ68. 

6 ΒαΙΙ<Ηθ3(1δ ;ιη4 4οοΙ<8 8βρ3Γ3ΐίη§ γο-γο 8ρ3068 δΗηΙΙ 6ε 03ρ361ε οί 6είη§ οΐοδοχΐ 
Γ638οη361γ §38ίί§6ί 3η4 δηο6 4ίνί8Ϊοη8 86311 Ρήνε "Α" οΐ388 ίηίε§πίγ ίη 80 ί3Γ 38 
Γ638οη361ε 3η4 ρΓ3θίίθ361ε, ίί ίη 16ε ορίηίοη οί ί6ε Α4τηίηί8ΐΓ3ΐίοη ίί 638 ΙίΐίΙο ογ ηο Ιϊιό 
ΠδΡ. 

ί ΡΡε ίηδηΐ3ίίοη ηεε4 ηοί 6ε 6ίίε4 ίί ί6ε ηχιοΐιΐηειγ' ίη 03ίε§οιγ (7) ίί, ίη ί6ε ορίηίοη οί 

_ί4ε Α4ηιίηί8ΐΓ3ίίοη, ίί 438 ΙΜε ογ ηο ΙΡε ηδί._ 


* ΝΥΠετε 3η 3δΙεήδΡ 3ρρε3Γ8 ίη 16ε ίηΡΙεδ, 16ε 4ίνίδίοη Ϊ8 ΓεςυΡε4 ίο 6ε οί 8ίεε1 ογ οιΗογ 
εςυΐναΐεηΐ ηιηίεπβΐ 6υί Ϊ8 ηοί ΓεςυιτεΟ ίο 6ε οί "Α" εΐ388 8ί3η43Γ4. Ηο\νενεΓ, ννΙιεΓε & 4εεΙ<, 
εχεερί 3η ορεη 4εεΡ, ίδ ρεηείΓ3ΐ64 ίοΓ ί6ε ρ3883§ε οί εΐεείτίε 0361εδ, ρίρεδ 3η4 νεηί 4ηεί8, 
δηε6 ρεηεΐΓ3ίίοη8 δ6οη14 6ε ηΐ34ε Ιίεΐιΐ ίο ρΓενεηί 16ε ρ3δδ3§ε οί ΙΡιηιε 3η4 δητοΡε. ϋίνίδίοηδ 
ΡεΟνεεη εοηίΓοΙ 8ί3ίίοη8 (ειηεπζοηεγ §εηεΓ3ίθΓ8) 3η4 ορεη 4εε1<8 ηΐ3γ Ρήνε 3 Ϊγ ίηΙηΡο 
ορεηίη§8 \γίί6οιιί ιηεαηδ ίοΓ εΙοδίίΓε, ηηίεδδ 3 ίίχεΡ §38 ίΡε-ίί§Ηΐίη§ δγδίεηι ίδ ίίΡε4. 

2.3.3.3 ί’οηΐίηυοιίδ "Β" εΐ3δδ οείΐίηοδ ογ 1ίηίη§δ, ίη 3δδοεΐ3ίίοη \νίίΡ 16ε Γε1εν3ηί 4εοΙ<8 ογ 
6ιιΙ1<Ιιείΐοΐδ, ιηηγ 6ε 3εεερΐε4 38 εοηΐπ6υΐίη§, \νΡο11γ ογ ίη ρητί, ίο ΐ6ε ιεχριίιεχΐ ίηδίιΐηίίοη ηη4 
ίηίε§πίγ οί 3 4ίνίδίοη. 

2.3.3.4 Εχίεηΐ3ΐ 6οηη43πεδ λνΡίεΡ 3Γ6 ΓεςιιΡε4 ίη Γ6§ηΐ3ίίοη 11.2 ίο 6ε οί δίεεί ογ οιΗογ 
εςηίνηίεηί τηβίεηηΐ ηιηγ 6ε ρχτεεχΐ ίοΓ 16ε ΙΡ(ίη§ οί \νίη4ο\νδ 3η4 8ί4ε8εη6ΐε8 ρΓονί4ε4 ΐίχιΐ 
ΐΡεί'ε ίδ ηο τεςηΪΓεηιεηί ίοΓ 8ηε6 6οηη43πεδ οί ε3Γ§ο δΡίρδ ίο Ρήνε "Α" εΐ388 ίηίε§ήίγ. 
δΡηϋβήγ, ίη 8ηεΡ 6οηη43Π68 \νΡίεΡ 3Γ6 ηοί ιεςιιίιεΡ ίο Ρήνε "Α" εΐ388 ίηίε§ηίγ, 4οογ8 ηΐ3γ 6ε 
εοηδίΓαείε4 οί ηΐ3ί6Π3ΐ8 ννΡίεΡ 3Γ6 ίο ίΡε 83ίΪ8ί3είίοη οί ίΡε ΑΡηΡηΡίηιΐίοη. 

2.3.3.5 §3ηη38 κΡαΙΙ εοηιρίγ χνίίΡ ρ3Γ3§Γ3ρΡ 2.2.3.4. 

2.3.4 Ρνοίβαίίαη ο/χίαίηναγη αηά Ιίβ ΙηιηΡχ ίη αααοηηηοάαύοη αραααα, χβτνϊαβ αρααβα αηά 
εοηίΓοΙ $(αϋοη$ 

2.3.4.1 δίηίΡΛ'ίΐγδ \νΡίεΡ ρεηείΓαίε οηΐγ 3 δΡι§1ε 4εαΙ< §6311 6ε ρΓοίεείεά, 3ί 3 ηηηίτηυηι, 3ί 
οηε Ιενεί 6γ 3ί 1ε38ί "Β-0" εΐ38δ 4ίνίδίοηδ 3η4 δε1ί-ε1οδίη§ 4οογ8. Τίίΐδ ννΡίεΡ ρεηείτηίε 
οηΐγ 3 δίηρίε 4εεΙ< δΡηΙΙ 6ε 8ΐΐΓΓουη4ε4 6γ "Α-0" εΐ38δ 4ίνίδίοηδ ννίίΡ δίεεί 4οογ8 3ΐ 6οίΡ 
Ιενεΐδ. δίηίπνηγδ 3ηά Ιίή ΙηιηΡδ \νΡίεΡ ρεηεΐΓ3ίε ιπογο ίΡηη 3 δίη§1ε 4οε1< δΡ3ΐ1 6ε 
8ΐιπΌοη4ε4 6γ 3ί 1ε38ί "Α-0" εΐ388 άίνίδίοηδ 3η4 6ε ρΓοίεείεά 6γ 8ε1ί-ε1οδήι§ 4οογ8 3ί 311 
Ιενεΐδ. 





3606 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2.3.4.2 Οη δβίρδ 63νίη§ αοοοηιηιοά&Ιίοη ίοΓ 12 ρεΓδοηδ ογ 1088, \\Ήογο 8ΐ&ίπν&γ8 ρεηείΓ3ΐε 
ιηοΓε ίΐιαη & δίη§1ε βεείί αηά \ν6εΓε Λέτε &τ& 3ί 1ε3δί ί\νο εδοαρε ΐ'οιιΐεδ <1ΪΓεεί Ιο Ιΐιε ορεη <1εοΙ< 
3ί ενεΓγ 3εεοηιιηο(ΐ3ΐίοη Ιενεί, ίΗε "Α-0" ΓοςιηΓειηοπίδ οί ρ3Γ3§Γ3ρβ 2.3.4.1 ηιηγ 6ε τεάποεβ 
ίο "Β-0". 

2.4 ΤαηΙΐβΓί 

2.4.1 ΑρρΙίεαίίοη 

Γογ 13πΓογ 8, οηΐγ ιηοΐΐκκΐ Κ' 38 βείιηεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 2.3.1.1 δΐΐίΐΐΐ 6ε οδεΟ. 

2.4.2 Γπβ ίηίβξήίν ο/ύιιΙΚΗβαάα αηά άβεΚα 

2.4.2.1 Ιη Ιίειι οί - ρ3Γ3§τηρβ 2.3 αηά ϊη αάάίίϊοη ίο οοΓηρ1γίη§ γνίίΗ ίΗο δρεεϊβε ρΓονίδίοηδ 
Γογ ίιτε ηιίεβτίΐγ οί 6υΜιε3<ΐ8 3ΐχ1 (1οοΙ<8 οί ΐαηία'δ, ΐ6ε Γ πίηϊη ιηηι ίϊτο ίηίοαπίν οί 
6ιιΙΙ<1ιε;κ1δ 3ΐκ1 ίΙοοΙ<8 δΗπΙΙ 6ε 38 ρΓ83οη6ε<1 ίη ία61εδ 9.7 3ΐκί 9.8. 

2.4.2.2 Τ6ε Γοΐΐοννίηο ΓεφτίΓειηεηίδ 86311 §ονειη 3ρρ1ίε3ίίοη οί 16ε Ρώΐοδ: 

. 1 Τ&6188 9.7 ίΐπίΐ 9.8 δΗπΙΙ 3ρρ1γ ΐ'οδροοίίνοΐγ ίο ίΐιε 6ιιΙΙ<6θ3ίΙ 3η<1ίΙοοΡδ 

δερ3Γ3ίίη§ 3ά)3εεηί 8ρ3οεδ; 

.2 Ρογ (ΙεΙεπηίηίηίί ί6ε 3ρρΓορη3ίε ίιτε ίηίε§τίίγ δΡιιχΓιιχΙδ ίο 6ε 3ρρ1ίε0 ίο 
άίνϊδίοηδ 6εί\νεεη 3<1)3οεηί δρ3εεδ, δηε6 δρ3εεδ 3τε εΐ3δδίβε(1 3θοοπΙίη§ ίο 
ίΠείΓ βτε ηδίο 38 δ6ο\νη ίη ε3ίε§οηεδ (1) ίο (10) 6ε1ο\ν. \¥ΗεΓε ί6ε εοηΐεηίδ 
3ΐχ1 ηδε οί 3 δρ3οε 3Γε δυο6 βΐ3ί βιεΓε ίδ 3 ίίοιώΐ 38 ίο ίίδ οΐ38δίβε3ίϊοη ίοΓ 
ί6ε ρηφοδε οί ββδ Γε§ηΐ36οη, ογ \ν6εΓε ίί ϊδ ροδδί61ε ίο 3δδϊ§η ί\νο ογ ηκχε 
εΐ388Ϊβε3ίίοη8 ίο 3 8ρ3εε, ϊί 3ΐη3ΐ1 6ε βε3ίε<1 38 3 8ρ3εε \νίΐ6ίη ί6ε ΐ'οΐοναηΐ 
03ίε£θΓγ 63ν6ι^ ί6ε ηιοδί 8ίηη§εηί 6ουηθ3τγ ΓεςιιίΓεηχ'ηίδ. διη3ΐ1εΓ, 
εηεΐοδεά 3Γ833 γνίίΐηη α δρ3εε ί1ΐ3ΐ 63νε Ιεδδ ίΐιηη 30% εοΓηιηηηίε3ίίη§ 
ορεηίη§δ ίο βΐ3ί δρ3εε 3Γε εοηδίάεΓεά δερ3Γ3ίε 3Γ833. Τ6ε βτε ίηίε§τίίγ οί 
ί6ε 6οιιπΓΐ;ιιγ - ΟιιΙΓΗεοΟδ 3ΐχ1 Οεοΐοδ οί δηεβ δΐηβΠεΓ δρ3εεδ 86311 6ε 38 
ρΐ'εδεπ6ε(1 ίη ί361εδ 9.7 3ΐκ1 9.8. Τ6ε ίϊίΐε οί εηεβ 03ίε§θΓγ ίδ ίηίεηάεά 6 
6ε ίγρίθ3ΐ Γ3ί6εΓ βΐ3η Γεδίΐ'ίείίνε. Τ6ε ηηηι6εΓ ίη ρ3Γεηί6εδεδ ρΓεεεάίη§ 
ε306 ε3ίε§0Γγ τείεΓδ ίο βίε 3ρρ1ίε361ε εοίηιηη ογ γο\υ 6ι βίε ΐα61εδ; 

(1) ΟοηΐτοΙ 8ίαίίοη8 

δρ3οε8 οοηί3ΐηίη§ επκτίτεηεγ δοηΓοεδ οί ροχεί' 3ηά 1ί§6ίίη§. 

"ΝΥΚεεΙΗοηδε 3ηά οΙχιγΙγοοιπ. 

δρ3οεδ οοηί3ΐηίη§ βίε δΗίρ’δ πχΐίο εχ|ΐπρηιεηί. 

Γίτε οοηΐΓοΙ δί3ίίοηδ. 

( 'οηίΓοΙ Γοοηι ίοΓ ρΓορηΙδίοη τπ3ε6ίηειγ \ν6εη 1οο3ίεβ οηΐδίβε 16ε 
ηΐ3ε6ίηεΓγ 3ρ3οε. 

δρ3οεδ εοηί3ΐηίη§ εεηίΓ3ΐίζεβ Πιε ίΐΡιπη εςιιίριηεηί. 

(2) (ΑθΓΓΐάθΓ8 

( οΓΓίβοΓδ 3ηβ 1ο66ϊε8. 

(3) Αεεοηνηοάαίίοη $ραεβ8 

δρ3εεδ 3δ βεβηεά ίη ιεοίΐΐ3ΐίοη 3.1, εχε1ηάίη§ εοηίβοΓδ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3607 


(4) ΞίαΪΓλναγα 

ΙηίεποΓ δΐ&ίηναγκ, Ιίίΐδ, ΙοΙειΙ 1 γ εηεΐοδεά εηιεΓ«εηεγ εδ03ρε ίηιηΕδ, &ηά 
680&1αΐθΓ8 (οΐΙιεΓ ΐΗαη ίΗοδε \νΗο11γ οοηί&ίηεά ννίΐΗίη ί6ε ηιηοβίηεΓγ 
δρδεεδ) αηά εηοΙοκυΐΌδ ίΐιεί'είο. 

Ιη ίΐιίδ εοηηεείϊοη, α δΡιίηνίΐγ \ν6ίεΗ ϊδ εηεΐοδεά οηΐγ αΐ οηε Ιενεί δΜΠ 
6ε Γε«3Γ4εά 3δ ρ3ΐ1 οΓ ΐΗε δρ3εε ίτοιη ννΗίεΗ ίΐ ίδ ηοί δερ3Γ3ίε(1 6γ 3 
ίΪΓε άοοΓ. 

(5) 8βηπεβ χραοβχ (Ιο\ν 

Ι.οεΙ<ετδ 3ηά δΙΟΓε-Γοοπίδ ηοΐ 63νίη§ ρΓονϊδίοηδ ίοΓ ΐΗε δίθΓ3§ε οΐ’ 
Π3ΐΏΐΏ3ΐ~>1ε ΙίςυκΕ 3ηά 1ΐ3νίη« 3Γε3δ Ιεδδ ΐΗ3η 4 ηΤ 3ηά ώγίη” Γοοηΐδ 
3ηά Ιηηηάηεδ. 

(6) Μαϋΐιίηβΐ'ν 8ραϋβ8 ο/ εα(β§θΓγ Α 

δρ3εεδ 3δ άείϊηεά ίη Γε§ηΐ3ίίοη 3.31. 

(7) ΟίΗβτ ιηααίιίηβη’ ςραϋβα 

Εΐεείηεηΐ εςυίριηεηΐ Γοοηΐδ (3ηίο-ίε1ερ6οηε εχε63η§ε 3Π(1 3ΐΓ- 
εοη<ϋίϊοηίη§ άιεί 8ρ3εεδ). 

δρ3εεδ 3δ άείϊηεά ίη ΐ'ειζιιΐηΐίοη 3.30 εχε1ηάίη§ ηΐ3εΙιίηειγ 8ρ3εεδ οί 

ε3ίε§0Γγ Α. 

(8) Οα/·ρο ριιτηρ-Γοοτηα 

δρηεεδ εοηί3Ϊηίη§ ε3Γ§ο ρηητρδ 3ηϋ εηΕηηεεδ 3ηά Ιπιπίδ ίο κιιεΗ 
δρηεεδ. 

(9) Ξβτνίεβ χραϋβχ (ΙιίρΙι ιί.\Ι<.) 

Οηΐΐεγδ, ρηηίήεδ εοηί3Ϊηίη§ εοο1άη§ ηρρίίηηεεδ, 83ηη38, ρηίηί ΙοεΕεΓδ 
3γκ1 δίοΓε-Γοοιηδ Ιηινίηιζ 3Γε3δ οί 4 ηΤ ογ ητοΓε, δρηεεδ ίοΓ ίΙιε δίθΓ3§ε 
οί ΙΕιιηηηώΙε ΙίςιπΟδ 3ηϋ ννοιΕδΙιορδ οΐΐιεί' ΐ1ΐ3η ίΗοδε ίόηηίη§ ρ3τί οί 
ΐΗε ηΐ3εΗίηεΓγ δρ3εεδ. 

(10) Ορβη άβο1\8 

Ορεη (.Ιεεί δρβεεδ 3ηϋ εηεΐοδεά ρΓοηιεηβάεδ 63νίη§ ΙΜε ογ ηο ίϊτε 
ΐ'ίδί. Το 6ε εοηδίάεΓεά ίη ί6ϊδ ε3ίε§οιγ, εηεΐοδεά ρΐ'οιηεΓηκΙεδ 863 ΙΙ 
63νε ηο δί^ηίΠεηηί ίηε πδί, ηιε3ηίη§ ί63ί ίηπιίδ6ίη§δ δΐιαίΐ 6ε 
Γεδίπείεά ίο άεεί ίαπιίίηΓε. Ιη ηάάίίίοη, δηε6 δρ3οεδ δΗηΙ 1 6ε η3ίαΓ3ΐ1γ 
νεηίίΐηίεά 6γ ρεπηβηεηΐ ορεηίη§8. 

Αιγ δρηεεδ (ί6ε δρ3εε οηίδίάε δΐιρεί'δίΓυείιπ'εδ 3ηά άεεΜιοηδεδ). 

2.4.2.3 ί'οηΐίηυουδ "Β" εΐηδδ εεί1ίη§δ ογ 1ίηίη«δ, ίη 3δδοεΐ3ίίοη \νίί6 ί6ε τεΐενηηί άεείίδ ογ 
6η11<άιε3(1δ, ηιηγ 6ε ηοοερίεά 3δ εοηίπ6ηίίη§, \ν6ο11γ ογ ίη ρ3Γί, ίο ί6ε Γεςιητεά ίηδηΐηίίοη 3ηά 
ίηίε§τίίγ οί 3 (Τνίδίοη. 

2.4.2.4 Εχίεηΐ3ΐ 6οηηά3πεδ \ν6ίε6 3Γε ΓεςηΪΓεά ίη Γε§ηΐ3ίίοη 11.2 ίο 6ε οί δίεεί ογ οίΕεΓ 
εςυίνηίεηΐ ηιηίεπηΐ ηΐ3γ 6ε ρίετοεοί ίοΓ ί6ε ΠΐΙίη» οί \νίη(1ο\νδ 3ηά δίάεδοηίίΐεδ ρΓονίάεά Ιΐΐ3ί 
ίβεΓε ίδ ηο Γεςυιτεπιεπί ίοΓ δηε6 6οηηά3πεδ οί ΙηηίεΓδ ίο Ηηνε "Α" εΐ3δδ ίηίε§πίγ. δίηιίΙηΓίγ, 
ίη δηε6 6οηηά3πεδ \ν6ίε6 3Γε ηοί ιχ^υηοεί ίο 63νε "Α" εΐ3δδ ίηίε§ηίγ, άοοΓδ ητηγ 6ε 
εοηδίταείεά οί ηιηίεπηίδ \ν6ίε6 3Γε ίο ί6ε δηίίδίηείίοη οί ί6ε ΑάτηίηίδίΓ3ίίοη. 
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2.4.2.5 ΕχίεποΓ βοιιηά&πεδ ο!" δΐιρεΓδίηιείιίΓεδ 3Π(1 (Ιοοίΐιοιίδοδ εηεΐοδίηα &εεοπιπιο4&Ιίοη ηικ! 
ίηείικϋηρ εηγ ονεΑαηβίη^ άεοΕδ \ν1ιίο1ι δυρροΠ δΐιεΗ εεεοηιηιοάεΐίοη, δΐιείΐ Ιιε εοηδίηιείεά οί 
δίεεί 3η(1 ίηδυΐαίεϋ ίο "Α-60" 8ί3ΐκΐ3Γ(1 Ιογ ίΐιε ινίιοίε οί ίΐιε ροτίίοηδ \\1ιίεΙι ίεεε ίΐιε εεΐ'εο 3Γ83 
3ΐκΙ οη ίΐιε οιιί\ν3Γ(1 δίϋεδ Ιογ 3 (ϋδί3ηεε οί 3 ηι ίΓοηι ίΐιε εηά Ηοιιικίειγ ίεείηε ίΐιε θειε ο ετεε. 
ΤΙιε (Ιίδΐεηεε οί 3ιη δΜΙΙ Ιιε ηκεδυτεά Ηοήζοηίεΐΐγ 3ΐκ1 ρεπιΙΙεΙ ίο ΐΗε ηιΜάΙε Ιίηε οί ίΐιε δΐιίρ 
ίΓοηι ίΐιε ΗουηίΙεΓγ ινίιίεΐι ί3εεδ ίΐιε εετρο εκε εΐ ε3ε1ι ιΐεεί Ιενεΐ. Ιη ίΐιε 038ε οί ίΐιε δίάεδ οί 
ίΐιοχε 8ΐιρ8Γ8ΐηιείυΓ88 εη<1 (ΙεείΗοιίδεδ, 8 ιιε Η ίηδίιίείίοη δ1ΐ3ΐ1 Ιιε εειτίεϋ υρ ίο ίΐιε ιίΓκΙεί'δκΙο οί 
ίΐιε (1εε1< οί ίΐιε ηενϊ§είίοη ΐ>η(1§ε. 

2.4.2.6 ΙδίγΙί^Ηΐδ ίο εεΓ§ο ρυηιρ-Γοοηΐδ δ1ΐ3ΐ1 Βε οί δίεεί, δΐιείΐ ηοί εοηίαίη 3ηγ §1388 3η(1 κΐιείΐ 
Ιιε εερεβίε οί Ιιείη§ εΐοδεϋ &οηι οιιίδί(1ε ίΐιε ρυτηρ-Γοοηι. 

2.4.2.7 ('οηδίηιείίοη 3ΐΐ(1ειτεη§ειηεηΐ οί 83ΐιη38 δΐιείΐ εοηιρίγ \νίί1ι ρεηιεΓερΙι 2.2.3.4. 


ΤεΙιΙε 9.7 - Κίι~ε ίηίβ§ηίγ οί ΙηιΙΚΙιεείΙδ δορεΓείίη" είΐΐεεεηί δρεεεδ 



Τ^Με 9.8 - Είτε ΐηίε«πίν οί (Ιεε1<8 δερεΓείϊη» ε(1|'εεεηί δρεεε* 
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Νοίε$·. Το 6ε ηρρΙίεΟ ΐο ΐηΡΙεδ 9.7 πηΟ 9.8 38 3ρρΓορη3ΐε. 

3 Ρογ εΙ;ιπΠε3ΐίοη 38 Ιο ννΙηεΠ ηρρίίεδ, 8εε ρ3Γ3§Γ3ρΡδ 2.3.2 ;ιηΟ 2.3.4. 

Ρ ΆΊιετε 8ρ3εε8 3Γε οί' ΙΡε 83ΐηε ηηηιεπεηΐ 03ίε§θΓγ 3ΐΐ(1 δηρεΓδεπρί 6 3ρρε3Γ8, 3 ΡιιΙΡΡοηΟ 

ογ Οεείί οΡ ίΡε Γ3ίίη§ δίκηνη ίη ίΡε ΙηΡΙεδ ίδ οηΐγ ΓεςυίΓεΟ ννΡεη ίΡε 3θ)3εεηί δρηεεδ 3Γε 
Ρογ 3 ΟίΡΡεΓοηΙ ριίφοδο (ε.§. ίη €3ίε§0Γγ (9)). Α §3ΐ1εγ ηεχΐ ΐο 3 §3ΐ1εγ Οοοδ ηοί Γοςυπε 3 
ΡιιΙΡΡεηΟ ΡιιΙ 3 §3ΐ1εγ ηεχΐ ίο 3 ρηίηί γοοπι τε^πίΓΟδ 3η "Α-0" ΡιιΜΐ83θ. 

ε ΒυΜιεηΟδ δερ3Γ3ίίη§ Ιΐιε ννΗεεΙΡοϋδε, εΙιηΓίΓοοηι 3η4 ΓηΟίο γοοπι ίτοηι εηεΡ οίΙιεΓ ηιηγ 
Ρήνε 3 "Β-0" Γ3ίίη§. 

4 ΒιιΠΟιεηΟδ 3η4 ΟεεΡδ Ροίννεεη 03Γ§ο ριηηρ-Γοοπίδ 3η4 πΐ3ε1ιίηεΓγ δρηεεδ οΡ εηίεηοΐ'ν Α 
Γη3γ Ρε ρεηείτ3ΐε4 Ογ ε3Γ§ο ρητηρ δΡβΡί §ΐ3η0δ 3η4 δίιηίΐητ §1αη0 ρεηείτηίίοηδ, ρΓονί4ε4 
ίΡιηΐ §38 ίί§Ρί 8ε3ΐδ \νίίΡ εΡΡίείεηΐ ΙιιΡηεηίίοη ογ οΐΐιεί' τηε3Π8 οΡ εηδΐιπη§ ΐΙιε ρεππ3ηοηεε 
οΡ ίΡε §38 δεηΐ 3Γ8 ΡίΐίεΟ ίη νναγ οΡ ΐΙιε ΡιιΙΙΟιεηΟδ ογ ΟεεΡ. 

ε Ρηε ίη8ΐιΐ3ίίοη ηεε4 ηοί Ρε ΡίΙΙεΟ ίΡ ίΡε ηιηεΡίηειγ δρηεε ίη ε3ίε§οτγ (7) ίΡ, ίη ίΡε 
ορίηίοη οΡ ίΡε Α4τηίηίδίτ3ίίοη, ίί Ρ3δ Ιίίίΐε ογ ηο ίίιε τίδΐί. 


* ΝΎΡοιό 3η ηδΙεήδΡ 3ρρε3Γ8 ίη ΙΡε ίηΡΙε, ίΡε Οίνίδίοη ίδ ΓεςιιίτεΟ ίο Ρε οΡ δίεεί ογ οίΡεΓ 
εηηίνηίεηί ηιηίεήηΐ, Ρυί ίδ ηοί ιεο] αίιε4 ίο Ρε οΡ "Α" εΐ388 8ΐ3η43Γ4. ΗοννενεΓ, \νίιεΐ'ε 3 ΟεεΡ, 
εχεερί 3η ορεη ΟεεΡ, ίδ ρεηείΓ3ίε4 Ρογ ΙΡε ρ3833§ε οΡ εΐεείπε εηΡΙεδ, ρίρεδ 3η4 νεηί 4ηεί8, 
δΐιείι ρεηείτ3ίίοη8 δΡου14 Ρε ηιηΟε ΐί§Ρί ίο ρτενεηΐ ίΡε ρ3883§ε οΡ ΡΙβηιε ;ιη0 8ΓποΙ<ε. Όίνίδίοηδ 
Ρείλνεεη εοηίΓοΙ δίηίίοηδ (εηιεΓ§εηεγ §εηεΓ3ίθΓδ) 3η4 ορεη 4οεΡδ ηιηγ Ρήνε 3ΐΓ ίηίηΡε 
ορεηίη§8 \νίίΡοηί ηιεηηδ Ρογ εΙοδηΓε, ηηίεδδ 3 Ριχε4 §38 ΡΐΓε-Ρι§Ρίίη§ δγδΐεηι ίδ Ριίίε4. 

3 ΡεηείΓΗίΐοη ϊη Ηγθ-Γ 0δΐδίΐη§ Οΐνΐδϊοηδ 3η0 ρΓενεηίΐοη οί Ηεηί ΙιιιιΐΝΐηΪΝΝίοιι 

3.1 Α'Ρεί'ε "Α" εΐηδδ 4ίνίδίοηδ 3Γε ρεηείτ3ΐε4, δΐιεΡ ρεηείιηίίοπδ 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε ΐεδίε4 ίη 
3οεοΓ43ηεε ννίίΡ ίΡε Ρηε Τεδί ΡτοοεΟιπεβ ('ο4ε, 3ΐιΡ)εεί ίο ίΡε ρΓονίδίοηδ οί' ρ3Γ3§τηρΡ 
4.1.1.5. Ιη ίΡε ε3δε οΡ νεηΐίΡιίίοη 4ιιείδ, ρ3Γ3§Γ3ρΡδ 7.1.2 3η4 7.3.1 3ρρ1γ. I Ιον/ενειγ \νΡεΓε 3 
ρίρε ρεηείΓ3ίίοη ίδ ηΐ34ε οΡ δίεεί ογ εςιιίνηίεηΐ ιηηίεπηΐ Ρ3νίη§ 3 ΙΡίεΡηεδδ οΡ 3ηιηι ογ §Γε3ίεΓ 
3η4 3 1εη§ίΡ οΡ ηοί 1εδ8 ίΗαη 900 ηιηι (ρΓεΡετηΡΙγ 450 Γηηι οη ε3θΡ δί4ε οΡ ίΡε Οίνίδίοη), 3η4 
ηο ορεηίη§δ, ίεδίίη§ ίδ ηοί ΓοςιπΓεΟ. 8ηεΡ ρεηείτηίίοηδ δΡηΙΙ Ρε δηίίηΡΙγ ίη8ηΐ3ΐε4 Ργ 
εχίεηδίοη οΡ ΙΡε ίηδυΐηίίοη 3ί ίΡε 83ηιε Ιενεί οΡ ίΡε 4ίνίδίοη. 

3.2 \\Τΐ8Γε "Β" εΐ3δ8 Οίνίδίοηδ 3Γε ρεηείΓ3ίε4 Ρογ ίΡε ρ3δδ3§ε οΡ εΐεείπε εηΡΙεδ, ρίρεδ, 
ίηιηΡδ, 4ηείδ, είε., ογ Ρογ ΙΡε ΡΡίη§ οΡ νεηίίΐηίίοη Ιοπηίηηΐδ. 1ί§Ρίίη§ ΡιχίαΓεδ 3η4 δίηιίΙηΓ 
Οενίεεδ, 3ΓΓ3η§εηιεηίδ δΡηΙΙ Ρε ιηπΟε ίο εηδητε 4ΐ3ί ίΡε ΙΪΓε Γεδίδίηηεε ίδ ηοί ίπφ3βε4, δυΡ]εεί 
ίο ίΡε ρΓονίδίοηδ οΡ ρ3Γ3§Γ3ρΡ 7.3.2. Ρίρεδ οίΠετ ΐΡ3η δίεεί ογ εορρετ ΐΡ3ΐ ρεηείιηΐε "Β" εΐ3δδ 
Οίνίδίοηδ δΡηΙΙ Ρε ρΓοίεείεΟ Ργ είίΡεΓ: 

. 1 3 ίϊτε ίεδίεΟ ρεηεΡ*3ίίοη Οενίεε, δυίίηΡΙε Ρογ ίΡε Ριγο Γβδίδίηηεε οΡ ίίιε 

Οίνίδίοη ρίεΓεεά αηά ίΡε ίγρε οΡ ρίρε ιΐδεά; ογ 

.2 3 δίεεί δίεενε, Ρ3νίη§ 3 ίΡίεΙαιεδδ οΡ ηοί Ιεδδ Ιΐιαη 1.8 Γηηι 3η0 3 1εη§ίΡ οΡ ηοί 

Ιεδδ ίΐιαη 900 Γηηι Ρογ ρίρε ΟώητείεΓδ οΡ 150 Γηηι ογ πιογο 3η0 ηοί Ιεδδ ίΡηη 
600 ηιηι Ρογ ρίρε ΟίητηεΐεΓδ οΡ Ιεδδ ίΡηη 150 ηιηι (ρΓεΡεΓ3Ρ1γ εςιιηΙΙγ ΟίνίΟεΟ ίο 
εηεΡ δίΟε οΡ ίΡε Οίνίδίοη). ΤΡε ρίρε δΡηΙΙ Ρε εοηηεείεΟ ίο ίΡε εηΟδ οΡ ίΡε 
δίεενε Ργ ίΐ3η§εδ ογ εουρ1ίη§δ; ογ ίΡε ε1ε3Γ3ηεε Ρείλνεεη ίΡε δίεενε 3η0 ίΡε 
ρίρε δΡηΙΙ ηοί εχεεεΟ 2.5 ηιηι; ογ 3ηγ ε1ε3Γ3ηεε Ρείννεεη ρίρε 3η0 δίεενε δΐιηΐΐ 
Ρε ηιηΟε ίί§Ρί Ργ τηεβηδ οΡ ηοη-εοηιΡιίδΙίΡΙε ογ οίΡεΓ δηίίηΡΙε ηιηίεπηί. 
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3.3 ΙΜηδίιΜεά ηκΊ&ΙΙίο ρίροκ ρεηείΓ3ίίη§ "Α" ογ "Β" εΐ388 4ίνίδίοη8 8ΐΐ3ΐ1 6ε οΓ ηΐ3ίεπ3ΐδ 
6ανίη§ ά ιηεΐΐΐηρ ΙειηρεπιΙυιε \\ΤιίεΗ εχεεεΟδ 950°(' Γογ “Α-0” 3.η4 Χ50°(' Γογ “Β-0” εΐίΐδδ 
ίΐίνίδίοηδ. 

3.4 Ιη αρρΓονίη§ δίΓΐιεϊυιηΙ Γ6ε ρτοίεεύοη ίΐεΐπίΐδ, ίΗε Α οΐ ητ ί η ϊ 8ΐ γη ίΐ ο η δΙίίΐΙΙ Ηανε γο^ηιχΙ ίο 
16ε πδΐί οί 6ε3ί ΐΓ3Πδπιί88ίοη 3Ϊ ίηίεΓδεείίοηδ 3η<1 1επηίη3ΐ ροίηίδ οΓ ιεΐ|υΪΓε4 ί6επη3ΐ 63 γπ 8Γ8. 
Πιο ίηδίιΐηίίοη οΓ 3 4εεΙ< ογ ΗιιΙΒΙιεποΙ 86311 6ε ε3ττίε(1 ρ38ΐ ΐ6ε ρεηεΐΓ3ΐίοη, ίηίεΓδεεΐίοη ογ 
ίεηηΪΓΐ3ΐ ροϊηί Γογ 3 Οίδίηηεε οΓ 3ί 1ε38ί 450 ηιιη ίη ί6ε ε38ε οΓ 8ίεε1 3 η4 3ΐπηιίηϊπΓη δίηιείιίΓεδ. 
ΙΓ 3 8ρ3εε ίδ 4ίνί4ε4 \νίΐΗ 3 άεε6 ογ 3 6ιιΙΙ<Ηθ3ίΙ οΓ "Α" εΐ388 813 π43γ4 63νίη§ ίηδυΐβίίοη οΓ 
(ϋΓΓεΓεηί νηΐιιεδ, ί6ε ίηδίιΓιΐίοη \νίί6 16ε 6ί§6εΓ νηΐιιε 86311 εοηίίηιιε οη ί6ε (ΙεεΓ ογ ΙιαΙΓΗεαΟ 
\νίί6 ί6ε ίη8ΐιΐ3ΐίοη οΓΐ6ε Ιεδδει ν3ΐιιε Γογ 3 (ϋδί3ηεε οΓ 3ΐ 1ε3δί 450 τητη. 

4 ΡΓοίεοίΐοη οί ορεηίη§8 ίη ίίΓε Γε8Ϊδίίη§ 4ίνΪ8Ϊοη8 

4.1 Ορεηίη§8 ίη ΙηιΙΜιεαάα αηά άεείείΐ ίη ρα88βη§β>~ $Ηίρ$ 

4.1.1 Ορεηίη§5 ίη "Α" εΐαηζ άίνίδίοηβ 

4.1.1.1 Εχεερί Γογ 63ίε6εδ 6εί\νεεη ε3Γ§ο, δρεεί3ΐ ε3ίε§0Γγ, δίοΓε, 3η4 63§§3§ε 8ρ3εεδ, αικΙ 
6εί\νεεη δυείι 8ρ3εε8 3η4 ΐ6ε ννεηίΙιεΓ (ΙεεΙ<8, ορεηίη§8 86311 6ε ρΐ'ονκίεχΐ \νίΐΙι ρεπηηηεηΐΐγ 
3ίί3ε6ε4 Γηεβηδ οΓ ε1οδίη§ χνΙιίεΗ 863 ΙΙ 6ε 3ΐ 1ε38ί 38 εΓΓεεΐίνε Γογ ΐ'εδίδΐίη» Π ιό 8 38 ί6ε 
(Γίνίδίοηδ ίη \ν6ίε6 ί6εγ 3Γε Πΐίε4. 

4.1.1.2 Τ6ε εοηδίηιείϊοη οΓ 4οογ8 3ΐΐ(1 4οογ ίτηηιεδ ίη "Α" εΐ38δ Οίνίδίοηδ, \νίί6 16ε ιηεηιΐδ οΓ 
8εεηπη§ Ι6εηι \ν6εη ε1οδε4, 86311 ρΓονϊΟε Γεδίδίηηεο ίο Γ6ε 38 \νε11 38 ίο ί6ε ρ3883§ε οΓ δΐηοΓε 
3π0 1ΐ3ΐηε εςιιί\3ΐεηΙ ίο ίΓΐ3ί οΓ ί6ε 6ηΜιε34δ ίη \ν6ίε6 ί6ε 4οογ8 3Γε δίΐαηίεΟ, Ι6ίδ 6είη§ 
4είεπηίηε6 ίη ηεεοΜηηεε \νίί6 ί6ε Ρ6ε Τεδί ΡΓοεεΟυκδ Γο4ε. 8υε6 4οογ3 3ΐκΙ 4οογ Γγ3πί88 
86311 6ε εοηδίηιείεΟ οΓ δίεεί ογ οί6εΓ εςιιίνηίεηΐ ηΐ3ίεπ3ΐ. 'ΛΑΐεηίιιΗΐ 4οογ8 ηεο4 ηοί 6ε 
ΐηδυΡιίεϋ. 

4.1.1.3 11 86311 6ε ροδδί61ε Γογ εηε6 4οογ Ιο 6ε ορεηεά 3η4 εΙοβεΟ Γγοπί 83ε6 δί4ε οΓ 16ε 
ΟιιΙΓΙκχκΙ 6γ οηε ρετδοη οηΐγ. 

4.1.1.4 ΓΊιό ίΐοοΐ'8 ίη τηηίη νειίίειιΐ ζοηε 6αΙΙ<1ιο3ίΐ8. §3ΐ1εγ 6οαη43τίε8 ;ιη4 δίηίηνηγ εηε1θ8ηΓ88 
ο(6εΓ Ιΐΐ3η ρο\νεΓ-ορεΓ3ίε4 χνηΐοΓίί”Ηί 4 οογ 3 3η0 ί6οδε \ν6ίε6 3Γε ηοπηηΐΐγ ΙοεΡεΟ, 86311 33ίίδίγ 
16ε Γο11ο\νίη§ Γεςυιϊεηιεηΐδ: 

.1 ί6ε 4 οογ 8 86311 6ε δε1Γ-ε1οδίη§ 3η4 6ε 03ρ361ε οΓ ε1οδ6ι§ ν/ίί6 3η 3η§1ε οΓ 
ίηε16ΐ3ίίοη οΓηρ ίο 3.5° ορροδ6ι§ εΙοδηΓε; 

.2 ί6ε 3ρρΓθχίηΐ3ίε ίίηιε οΓ εΙοδηΓε Γογ 6ίη§ε4 Γιγο 4οογ8 86311 6ε ηο ηιοΓε ί63η 40 
8 3η6 ηο Ιεδδ Ι6ηη 10 8 ίίοηι ΐ6ε 6ε§ίηηίη§ οΓ ί6ε6 ηιονεηιεηί \νίί6 ί6ε δ6ίρ ίη 
υρπρίιΐ ροδίίίοη. Τ6ε 3ρρΓθχίηΐ3ίε ηηίίοπη Γ3ίε οΓ εΐοβητε Γογ 8ΐϊ4ϊηρ 4οογ8 
δ6α11 6ε οΓ ηο πιογο ί6ηη 0.2 Γη/8 αι4 ηο Ιεδδ ί6ηη 0.1 Γη/δ \νίί1ι 16ε δ6ίρ ίη 
ηρη§6ί ροδίίίοη; 

.3 ί6ε 4 οογ 8, εχεερί 16 ο88 Γογ εηιετρεηεγ εδεβρε ΙηιηΓδ. 8ΐΐ3ΐΙ 6ε εηρ361ε οΓ 
τεπιοΐε Γε1ε38ε ίτοηι ί6ε εοηίίηιιοιίδΐγ ιη3ηηε4 εεηίπιΙ εοηίΐ'οΙ 8ΐ3ίίοη, είΐ6εΓ 
8ΪΓηη1ί3ηεοη8ΐγ ογ ίη §ιοηρ8 3ΐι0 86311 6ε 03ρ361ε οΓ τε1ε38ε 3ΐδο ίη4ίνί4η3ΐ1γ 
ίίοηι 3 ροδίίίοη 3ΐ 6οί6 8ΐ4ε8 οΓ ί6ε 4 οογ. ΒοΙεχίδο 8\νίΐεΓιο8 δΗαΙΙ 6ηνε 3η 
οη-οΓΓ Γαηεΐίοη ίο ρΓενεηί 3ηίοηΐ3ίίε ΓΟδεΙίίη^ οΓί6ε δγδίεηι; 

.4 Ηο14-63ο6 ΗοοΓδ ηοί 8π6)εεί ίο εεηίηΐ εοηίΓοΙ 8ί3ίίοη Γοΐεηδο 3Γε ρΓθ6ί6ίίε4; 
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.5 α (Ιοοτ εΐοδεά τετηοϊεΐγ ίτοτη ϊΙί© εεηΐταί εοηίτοί δίαίίοη δΙιαΙΙ Ηε οίΐρίΐΐτίο οί 
Ηείηε τε-ορεηεά ίτοηι Ηοί Η δίοΐεδ οί" ίΐιε (Ιοοτ Ηγ Ιοεαΐ εοηίτοΐ. Αίίετ δΐιεΗ Ιοεαΐ 
ορεηίη§, ίΗε (ίοοτ δΗαΙΙ αιιίοιηαίίεαίΐν εΐοβε α§αίη; 

.6 ίηιΐίεαίίοη ιηιΐδί Ηε ρνονκίειΐ αί ίΗε ίϊτε άοοτ ίηάίεαίοτ ραηεΙ ίη ίΗε 
εοηίίηηοηδ1γ ηιαηηεά εεηίταί εοηίτοί δίαίίοη ννΗεΙΗετ εαεΗ (ίοοτ ίδ οΐοδεά; 

.7 ίΐιε τεΐεααε τηεείιαηίδΐη δΗαΙΙ Ηε 30 ιίεδίμηεά ίΗαί ίΗε (ίοοτ ννίΐΐ αυίοηιαΐίεα11γ 
εΐοδε ίη ίΗε ενεηΐ οί άίδτυρίίοη οί ίΗε εοηίτοί δγδίεηι οτ εεηΐταί ροννετ δηρρ1γ; 

.8 Ιοεαΐ ροννετ αεεητηηίαίοτδ ίοτ ροννετ-ορεταίενί εΐοοί'δ δίΐ3ΐ1 6ε ρτονΜεά ίη ίΗε 
ίπιηιενίίαίε νίοίηίίγ οί ίΗε άοοτδ ίο εη3Η1ε ΙΗε Ηοοτδ ίο Ηε ορεταΐενΐ ειίίετ 
(ϋδηιρίίοη οί ίΗε εοηίτοί δγδίεηι οτ εεηΐταί ροννετ δηρρίγ αί Ιεαδί ίεη ίίτηεδ 
(Μίγ ορεηεά αητί εΐοδεά) ηδίη§ ΙΗε Ιοοειΐ εοηίτοΐδ; 

.9 (ϋδηιρίίοη οί ΙΗε εοηίΐΌΐ δγδίετη οτ εεηίταί ροννετ δηρρίγ αί οηε άοοτ δΗαΙΙ ηοί 
ίηιραίτ ίΗε δαίε ίυηεΐΐοηίη” οί ίΗε οίΗετ τίποτα; 

.10 τετηοΐε-τεΐεαδετί δΐίτΐίηα οτ ροννετ-ορεταίεά άοοτδ δΗαΙΙ Ηε εςιιίρρετί \νίίΗ αη 

αίαηη ίΗαί δοηηάδ αί Ιεαδί 5 δ Ηηί ηο ηιοτε ίΗαη 10 δ αίίετ ΙΗε άοοτ Ηείη§ 
τεΐεαδεά ίτοτη ίΗε εεηΐταί εοηίτοί δίαίίοη αητί Ηείοτε ίΗε ιΐοοτ Ηε§ίηδ ίο ηιονε 
αητί εοηΐίηηεδ δοηηιϋη§ ιιηίίΐ ίΗε (ίοοτ ίδ εοτηρίείεΐγ οίοδοΗ; 

.11 α (ίοοτ τΐεαίεηετί ίο τε-ορεη ηροη οοηΙαεΐίη§ αη οΗ)εεΐ ίη ίίδ ραΐΗ δΗαΙΙ τε-ορεη 
ηοί τηοτε ίΗαη 1 τη ίτοτη ίΗε ροίηΐ οί εοηίαεί; 

.12 ΗουΗΙε-Ιεαί τΐοοί'δ εςιτίρρετΙ \νίΐΗ α ΙαίεΗ ηεεεδδατγ ίοτ ίΗείτ ίϊτε ίηΙε§τίΙγ δΗαΙΙ 
Ηανε α ΙαίεΗ ίΗαί ίδ αηίοτηαίίεαίΐγ αείίναίεά Ηγ ίΗε ορεταίίοη οί ΙΗε τίποτα ννΗεη 
τεΐεααετί Ηγ ίΗε δγδίεηι; 

.13 τΐοοτδ §ίνίη§ (ϋτεεί αεεεδδ ίο δρεείαΐ εαίε§οτγ δραεεδ \νΗίεΗ ατε 

ροννετ-ορεταίεά αητί αηίοτηαίίεαίΐγ εΐοδεά ηεειί ηοί Ηε εε] τιίρρεεί ννίίΗ ΙΗε 
αίαττηδ αητί τετηοίε-τεΐεαδε ηιεεΗαηίδηΐδ τερηίτεά ίη ρατα§ταρΗδ 4.1.1.4.3 αητί 
4.1.1.4.10; 

.14 ίΗε εοτηροηεηίδ οί ίΗε ίοεαΐ εοηίτοί δγδίεηι δΗαΙΙ Ηε αεεεδδίΗΙε ίοτ 
ηιαίηίεηαηεε αητί ατΙιϋδΠηε; 

.15 ροννετ-ορεταίεά άοοτδ δΗαΙΙ Ηε ρτονίάεά ννίίΗ α εοηίτοί δγδίετη οί αη αρρτονεά 
ΐγρε ννΗίεΗ δΗαΙΙ Ηε αΗΙε ίο ορεταΐε ίη εαδε οί ίϊτε αηιΐ Ηε ίη αεεοκίαηοε ννίίΐι 
ίΗε ίϊτε Τεδί Ρτοεεάητεδ (τκίε. ΤΗίδ δγδίετη δΗαΙΙ δαίίδίγ ΙΗε Γοΐΐοννίηα 
ΓείμπτετηεηΙδ: 

.15.1 ίΗε εοηίτοί δγδίεηι δΗαΙΙ Ηε αΗΙε ίο ορεταίε ίΗε άοοτ αί ίΗε ίειηρεταΗττε οί 
αί Ιεαδί 200°(' ίοτ αί Ιεαδί 60 ηιίη, αετνετί Ηγ ίΗε ρο\νετ δηρρίγ; 

.15.2 ΙΗε ροννετ δηρρίγ ίοτ αΐΐ οίΗετ άοοτδ ηοί δηΗ]εεί ίο ίϊτε δΗαΙΙ ηοί Ηε 
ίηιραίτετί; αηεΙ 

αί ίειηρεταίητεδ εχεεεείίημ 200°Ο ίΗε εοηίτοί δγδίετη δΗαΙΙ Ηε αηΐοτηαίίεαίΐγ 
ίδοΐαΐεϋ ίτοτη ίΗε ροννετ δηρρίγ αηά δΗαΙΙ Ηε εαραΗΙε οί Ινεερίημ ίΗε τΐοοτ 
εΐοδετί ηρ ίο αί Ιεαδί 945°€. 


.15.3 




3612 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4.1.1.5 Ιη δ6ίρδ εηπγίημ ηοί ιϊιογο Ιΐιηη 36 ρηδδεη^εΓδ, ννΐιεί'ε η δρηεε ίδ ρΓοίεείεά 6γ 3 η 
3ΐιΙοηΐ3ΐίο δρηηΙάεΓ ίηε (ΙεΙεείίοη 3ΐχΙ ηΐηπη δγδίειη εοηιρ1γίη§ ννίΐΗ ίΐιε ρΓονίδίοηδ ΐΐιε Ρήε 
δηίείγ δγδίεηΐδ ('.οάο ογ ΠΐΙεά \νίί6 η εοηΐίηιιοιίδ "Β" εΐηδδ εεί1ίη§, ορεηίη§δ ϊη άεεΡδ ηοΐ 
Γοπηίηρ δίερδ ϊη ηιηίη νεηίοαΐ ζοηεδ πογ 6ουηάίη§ 1ιοπ/οηΐ3ΐ ζοηεδ δΐιαίΐ 6ε εΐοδεά Γ83δοηη61γ 
ΙϊιζΗΐ &ιΐ(1 δΐιείι άεοίδ δίχάΐ ηιεεί Ιΐιε "Α" ε1&88 ίηίε^ηίγ Γεςαίτεπιεπίδ ίη 80 Γηγ η 8 ϊδ Γε&δοη&ΙιΙε 
ηηά ρηείίεηΡΙε ίη ΙΙιε ορίηίοη οΓ ίΗε ΑώηίηίδΙτηΙίοη. 

4.1.1.6 ΤΙιε ΓεςυίΓεηιεηΙδ 1 'ογ "Α" εΐ388 ίηίε^τίίγ οί' Ιΐιε οηίεΓ Ρουηάηάεδ οί’ 3 δΐιΐρ δΙχιΙΙ ηοΐ 
3ρρ1γ ΐο §1388 ρ3Γΐίΐίοηδ, \νίηάο\νδ ηηά δίάεδευίΐΐεδ, ρΐΌνίάεά ίΙχιΐ ίΐχχε ίδ ηο ιεςιπΓεηιεηΐ ίοτ 
δυείι 6ουηάηπε8 ίο Ιιηνε "Α" εΐηδδ ίηίε§πίγ ίη ρηΓ3§Γηρ6 4.1.3.3. ΊΙιε ΓεφτίΓεηιεηΙδ ίοΓ "Α" 
εΙαδδ ίηίε§ήίγ οί ίΙιε οηίεΓ Ρουηάηηεδ οί ί6ε δΐιϊρ δΙχιΙΙ ηοί ηρρίγ ΐο εχίεποΓ (1οογ8, εχεερί ίοΓ 
Ιΐιοδε ίη 8ηρεΓ8ίηιείηΓε8 3η(1 άεεΡΗοιίδΟδ Γηείημ 1ίίεδ3νίη§ ηρρίίηηεεδ, εηιίχιΑίΐΐίοη 3η4 
εχΐεηωΐ 388εηι61ν δίηίίοη 3ΙΌ38, εχΙϋπΐ3ΐ δίηίΐ'δ ηηά ορεη άεεΕδ υδεά ϊογ εδεηρε Γουίεδ. 
δίηίηναγ εηεΙοδηΓε άοοΓδ ηεεά ηοί ηιεεί ίΐιίδ Γεςιιίΐ'εηιεηΙ. 

4.1.1.7 Εχεερί 1 'ογ ννηίειίρΐιΐ άοοΓδ, λνεηίΡεΓίίβάί άοοΐ‘8 (δεηιί-λνηίειίφΡί άοοΓδ), άοοΓδ 
1εηάίη§ ίο άιε ορεη άεεΙ< ηηά άοοΓδ ννΐιιείι ηεεά ίο 6ε ΓεηδοηηΡΙγ £3δΙί§6ΐ, 311 "Α" εΐ388 άοοΓδ 
Ιοεηίεά ίη δίηίπνηγδ, ρη61ίε δρηεεδ ηηά ηιηίη νεηίεηΐ ζοηε Ιχιΐΐάιοηάδ ίη εδ03ρε Γοηίεδ 8 Εη 11 6ε 
εςυίρρεά \νίί6 η δε1ί-ε1οδίη£ 6οδε ροΓί οί’ ηΐ3ίεή3ΐ, εοηδίηιείίοη 31x1 Γηε Γ8δίδί3ηεε \ν6ίε6 ίδ 
εςυίνηίεηί ίο ί6ε 4 οογ ίηίο \ν6ίε6 ίί ίδ Πίίεά, ηηά 86311 6ε α 150 ηιιη δςιιηΓΟ άεηΓ ορεηίη§ \νίί6 
16ε ίΐοοί' εΐοδεά ηηά 86311 6ε ίηδεί ίηίο 16ε 1ο\νεΓ εά§ε οί ί6ε άοορ ορροδίίε 16ε 4 οογ 6ίη§εδ ογ, 
ίη ί6ε 038ε οί δ1ίάίη§ άοοΐ'8, ηε3τε8ί 16 ε ορεηίη§. 

4.1.1.8 ΑΊιοιό ίί ίδ ηεοεδδΕΓγ ί63ί 3 νεηίίΐηίίοη άηεί ρ38888 ί6τοη§6 3 ηιηίη νειΤίοπΙ ζοηε 
άίνίδίοη, 3 ίηίΐ-δηίε ηηίοιηηίίε οΐοδίηε ίηε άηηιρεί' δΐιηΐ 1 6 ε ίίίίεά ηάμιεεηί ίο ί 6 ε άίνίδίοη. Τ 6 ε 
άηηιρεί' δΙχιΙΙ ηΐδο 6 ε 03 ρ 361 ε οί 6 είη§ ηχιηιιηΙΙγ εΙοδεχΙ ΐτοηι 83θ6 δχίε οί ί 6 ε άίνίδίοη. Τ 6 ε 
ορεΓ 3 ίίη§ ροδίίίοη δΙχιΙΙ 6 ε Γεηάίΐγ 3008δδί61ε 3 η4 6 ε ηχιάίεά ίη τεά ΙιμΙιΙ-ιείΙεείίημ οοΐοητ. 
Τ 6 ε 4ηοί 6 εί\νεεη ί 6 ε άίνίδίοη ηηά ίΙιε άηιηρετ δΙχιΙΙ 6 ε οί δίεεί ογ οϊ6ογ εεμιίνηίεηΐ ηιηίεπηΙ 
ηηά, ίί ηεεεδδ3Γγ, ίηδηΐηίεά ίο εοηιρίγ \νίί 6 ί 6 ε ΓοςιιίΓοηιοηΙδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ6 3.1. Τ 6 ε άηιηρεΓ 
8636 6 ε ίίΐΐεά οη 3ί 1ε3δί οηε δίάε οί 16ε άίνίδίοη \νίίΗ 3 νίδί61ε ίπάίοπΙΟΓ δίχηνίημ \ν 6 εί 6 εΓ 16ε 
άηηιρεί' ίδ ίη ί 6 ε ορεη ροδίίίοη. 

4.1.2 Ορβηίηξα ίη "Β” αίαχς άίνίαίοηα 

4.1.2.1 ΟοοΓδ ηηά 4οογ ίτηηιεδ ίη "Β" εΐηδδ άίνίδίοηδ ηηά ηιεηηδ οί δεεηηη§ ί6εηι δΐιηΐ 1 
ρΓονίάε 3 ηιείΐιοά οί εΐοδυτε \ν6ίε6 δΙιηΙΙ Ιιηνε τεδίδίβηοε ίο ίηε εςιιίνηίεηί ίο ί6ηί οί ί6ε 
άίνίδίοηδ, ί6ίδ 6είη§ άείεηηίηεά ίη ηοεοΓάηηεε \νίί6 16ε Είτε Τεδί ΡΓοεεάηΓε ('οάε εχεερί ί6ηί 
νεηίίΐηίίοη ορεηίηεδ ηιηγ 6ε ρεπηίίίεά ίη ί6ε 1ο\νεΓ ροΓίίοη οί δηε6 άοοΓδ. ΑΊιειε δηε6 
ορεηίημ ίδ ίη ογ ηηάεΓ η 4οογ ί6ε ίοίηΐ ηεί ;ιγο3 οί ηηγ δηο6 ορεηίη§ ογ ορεηίη§8 δ6η11 ηοί 
εχεεεά 0.05 ηί. ΛΙίεπχιΙίνεΙγ, η ηοη-εοηι6ηδίί61ε 3η 6η1ηηεε άηεί ΐ'ουίεά 6εί\νεεη ί6ε 036ίη 
3ηά ί6ε εοηίάοΓ, 3ηά Ιοεηίεά 6εΙο\ν 16ε δηηίίητγ ηηίί ίδ ρεπηίίίεά \ν6εΓε ί6ε οΐΌδδ-δεεΙίοηηΙ 
3Γ83 οί Ιιε άηεί άοεδ ηοί εχεεεά 0.05 ηί. Α11 νεηίϋηίίοη ορεηίη§δ δ6η11 6ε ίίίίεά \νίΐΗ η §π11 
Γηηάε οί ηοη-εοΓη6ηδ661ε ΓηηΙεπηΙ. ΠοοΓδ δ6η11 6ε ηοη-εοηι6ηδ661ε. 

4.1.2.2 €η6ίη άοοΓδ ίη "Β" εΐηδδ άίνίδίοηδ δΐιηΐΐ 6ε οί η δοΙΓ-οΊοδίη» ίγρε. Ηο1ά-63θ6 Ιιοοίδ 
3Γε ηοί ρεπηίίίεά. 

4.1. 2.3 Τ6ε Γοςυίΐ'ειηεηίδ ίοτ "Β" εΐηδδ ίηίε§πίγ οί ί6ε οιιίεΐ' 6οιιηάηπεδ οί α δΐιίρ δΐιηΐΐ ηοί 
ηρρίγ ίο §ΐ3δδ ρητίίίίοηδ, \νίηάο\ν8 ηηά δίάεδεηάίεδ. δίητίΙηιΊγ, ί6ε τεειηήεπιεηίδ ίοΓ "Β" 
εΐηδδ 6ιίε§τίίγ δίιηΐΐ ηοί ηρρίγ ίο εχίεποΓ άοοτδ 6ι δΐιρεΓδΰ·υείυΓ6δ ηηά άεείάιουδεδ. Εογ 
δ6ίρδ εηΓΓνίηη ηοί ηιοΓε ίΐιηη 36 ρηδδεηηεΓδ. ίΙιε Αάηήηίδίταίίοη ηιηγ ρεηηϊί ίΙιε υδε οί 
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εοηΛιΐδίΜε ιηηίεπηίδ ίη άοοτδ δεραπιΟηγ είώίηδ ίτοιη ΐ6ε ίηίϋνκίυαΐ ίηίεηοΓ δηηίίίΐΓγ 
δρ306δ 811θ1ΐ 38 δ6θλνεΓδ. 

4.1.2.4 Ιη δΗίρδ ςηιτγίπβ ηοί ηιοιε ίΙΐ3η 36 ρ3δδεη§εΓδ, ννΙιεΓε 3η 3ίΐίθηΐ3ΐίε 8ρπη1<ΙεΓ 
δγδΐεηι εοιηρίνίηγ \νϊΐΗ ίΟο ρΓονίδίοηδ οί ΐΗο Ρίτε ΒαΓεΙν Βγδΐεηΐδ Οούε ίδ Γιΐΐεεί: 

.1 ορεηίη§8 ϊη άεεΡδ ηοί Γοιτηίημ δίερδ ίη ηιαίη νεΠίεπΙ ζοηοδ πογ ΙιοαηΟίηγ 
Ροπζοηίηΐ ζοηεδ §Ιΐ3ΐ1 6ε εΐοδεε! ΓείΐδοηίώΙγ ίί§6ί αικί δυείι Τεείίδ δΗίΐΙΙ ηιεεΐ 
16ε "Β" είπδδ ίηίε§πΙγ Γεςιπι*εηιοηΙδ ίη δο ΙΙιγ 38 ίδ Γε3δοη361ε 3η0 ρΓ3είίε361ε 
ίη [Ιιε ορίηίοη οί ί6ε ΑοΙηιίηίδίηίίοη; 3ηά 

.2 ορεηίηρ ίη εοπίΤοΓ 6η1Μιε3<1δ οί "Β" εΐαδδ πωίεηαΐδ δ1ΐ3ΐ) 6ε ρΐΌίεείεΟ ίη 
ίΐεεοΓίΙίΐηεε \\ ίίΗ 16ε ρΓονίδίοηδ οί ρηπιμπιρίι 2.2.2. 

4.1.3 ΗΊιηΙομ'κ αηά 8ΐάβ$ναίί1β$ 

4.1.3.1 \¥ίη(1θΛν8 3η<1 δίίίεδοαίΐΐεδ ίη ΡηΙΜιεαάδ ννιΐΐιιη 3εεοηιιηο(ΐ3ίίοη ηηεΐ δεηαεε δραεεδ 
3η6 εοηίΓοΙ δΐαΐίοηδ οΙΗογ Ιΐιηη ί6οδε ίο \ν6ίε6 16ε ρΓονίδίοηδ οί ραΓ3§Γαρ6 4.1.1.6 ίΐηίΐ οί 
ρ3Γα§Γ3ρ6 4.1.2.3 ;αρρ1γ, δΐιηΐΐ 6ε κο εοηδίηιείε(1 38 ίο ρΓεδεΓνε ί6ε ίηίεεί'ίΐγ ΓεςιιίΓεηιεηΙδ οί 
ί6ε Ιγρε οί 6α1ίΗθ3(1δ ίη \ν6ίε6 ί6εγ 3Γε ήίίεά, ί6ίδ 6είη§ 4εΙεπηίηεί1 ίη 3εεοπΐ3ηεε \νίί6 ί6ε 
Ρίτε Τεδΐ ΡΓοεεάατεδ (Γοάε. 

4.1.3.2 Νοί\νίΙ:6δί;ιηίΙίηγ ίΙιε ΐ'εριιίΐ'ειηεηΐδ οί ΙβΡΙεδ 9.1 ίο 9.4, \νίηάο\νδ αηεΐ δίΤεδευΐίΙεδ ίη 
6ιαΙ]<1ιε3(1δ δερ3Γ3ίίη§ ηεεοπυηοΤηίίοη ίΐηιΙ δεινίεε δρηεεδ αηά εοηίΓοΙ δΐίΐΐίοπδ Γιοηι \νε3ί6θΓ 
δ63ΐ1 6ε εοηδίηιείεά \νίί6 ίπιιηεδ οί δίεεί ογ οΐ6εΓ δΐιίίαΡΙε ιηαίεπίΐΐ. Τ6ε §1αδδ δ63ΐ1 6ε 
Γεί3Ϊηε(16γ 3 ηιεί3ΐ εΐηζίηε 6ε3<1 ογ 3η§1ε. 

4.1.3.3 \νίη(1ο\Λδ ί3είη§ 1ίίε-δ3νίη§ 3ρρ1ί3ηεεδ, οηιίχιΤηΙίοη 3ΐκ1 3δδεηι61γ δί3ίίοηδ, εχίεηΐ3ΐ 
8Ϊ31Γ8 ηικΙ ορεη (Ιεείίδ ιΐδεχΐ ίοΓ ε803ρε Γοιιΐεδ, 3η<1 \νίηάο\νδ δίΐη3ίε(1 6εΙο\ν Ιίίεπιίΐ ηγκ! εδε3ρε 
δΐίίΐε εηι63Γΐ<3ΐ(οη 3Γε3δ δΡηΙΙ 63νε ίϊτε ίηίεεπίγ 38 ΓεςαίηχΙ ίη 1361ε 9.1. \νΐχτο 3ΐιίοηΐ3ίίε 
6εχΙίε3ΐεχ1 §ρηηίΐεΐ' 6ε3(1δ 3Γε ριονίεΐεεί ίοΓ \νίηίΙο\νδ, "Α-0" \νϊηο1ο\νδ ηογ 6ε βεεερίεά 38 
εςαίνηίεηΐ. Το 6ε εοηδί(1εΓε(1 ιιηεΐοΐ' ί6ίδ ρ3Τ3§Γ3ρ6, ί6ε δρπηίΐετ 6ε3(ΐ8 ιηιΐδΐ είίΗεΓ 6ε: 

.1 (1ε(1ίε3ΐε(1 6θ3(1δ 1οε3ίε(1 36ονε ί6ε \νίικ1ο\νδ, αηιΐ Ϊη8ί3ΐ1ε<1 ίη εηΤίϋΐίοη ίο (Ηε 

εοηνεηίιοηαΐ εει1ίη§ δρπηΜεΓδ; ογ 

.2 εοηνεηίίοηαΐ εείϋη§ δρπηΡΙεΓ 6θ3(ΐ8 χπηηγεί! δυείι ίΐιπί ί6ε \νίικΙο\ν ίδ 
ρΓοίεεΐεά 6γ 3η ανοιηεε 3ρρ1ίε3ίίοη Γ3ΐε οί 3ί 1ε3δί 5 //ηι 2 ηικΙ 16ε αίΐίΐπίοηαΐ 
\νπκ!ο\ν 3Γε3 ίδ ίπεΙηΤεά ίη ί6ε εαίευίαίιοη οί ί6ε 3Γεα οί εονεπιαε. 

ΑΊιΐίΙοννδ Ιοεαίεά ίη ί6ε δΡίρ’δ δίιΐε 6εΙο\ν ΐΐιε 1ίίε6θ3ί επι63ΐΊ<3ίιοη ατεα δΙηιΙΙ 63νε ίΪΓε 
ίηΐερίίγ 3ΐ 1ε3δί ιχμιπΙ ίο "Α-0" εΐ3δδ. 

4.2 ϋυοι-.', ίηβΐΓβ-Γβ8αΐϊη§ άϊνΜοη& ίη ααι-§ο χΐιίρχ 

4.2.1 Τ6ε ίιτε ι·εδίδί3ηεε οί ίΐοοί'δ δΙΐ3ΐ1 6ε εςιιϊνηίεηΐ ίο ί63ί οί ί6ε άίνίδίοη ίη \ν6ίε6 Ι6εγ &τε 
Ριίίεά, ί6ίδ 6είη§ ίΐείεπηίηεοί ίη 3εεοκΐ3ηεε ννίΐΗ 16ε Γίτε Τεδί ΡΓοεοοΙιίΓΟδ Οοίΐε. Ι)οοΓδ 3ΐκ1 
Οοογ Ιίηηιεδ ίη "Α" εΐηδδ Οίνίδίοηδ δΐιαίΐ 6ε εοηδίηιείείΐ οί δίεεί. ϋοοΓδ ίη "Β" εΐ3δδ άίνίδίοηδ 
δ63ΐ1 6ε ηοη-εοηι6υδίί61ε. ΏοοΓδ Τιίίεά ίη ΟοηηάβΓγ 6η11<1ιε3άδ οί ηοοΤίηειγ δρ3εεδ οί 
εηίεαοΓγ Α δΙιηΙΙ 6ε τε3δοη361γ §38ίί§6ί 3ΐκ1 δε1ί-ε1οδίη§. Ιη δΗίρδ εοηδΐτυεΐεΤ ηεεοιχίίημ ίο 
ηιείΐιοιί ΙΟ, 16ε Α(1τηίηίδίΐ'3ίίοη πιηγ ρεπηιί 16ε ηδε οί εοΓη6ηδίί61ε Γη3ίεη3ΐδ ίη εΙοοΓδ 
δερ3Γ3ίίη§ ε36ίηδ ίτοητ ίη<1ίνί<1τη&1 ίηΐεποΓ 83ηίΐ3Γγ 3εεοηιηιο(ΐ3ΐίοη δηε6 3δ δ6ο\νεΓδ. 
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4.2.2 Γ)οογ8 τεςυΒεΒ Ιο Βε 8ε1ί-ε1οδίη§ δΒηΙΙ ηοί Βε 1Ιίίε4 \νίίΒ ΒοΙά-ΒαεΒ ΒοοΕδ. Ηο\νενεΓ, 
ΒοΜ-ΒηεΕ 3Π3η§8Γηεηΐ8 ΠίΙε4 \νίΐΗ ιεηιοίε τεΐεηδε 4ενίεε8 οί ίΒε ίηίΐ-δηίε ΐγρε ηογ Βε 
αΐίΐίζοιί. 

4.2.3 Ιη εοιτί4θΓ ΒιιΙΕΒεηΒδ νεηίίΐηίίοη ορεηίη§8 ηιηγ Βε ρειτηϊίΙε4 ϊη ηη4 αικίεΐ' ΐΒε 4οοτδ οί 
εηΒίηδ 3η4 ρυΒΙίε 8ρ3εε8. νεηίίΐηΐίοη ορεηίη§δ 3Γ8 ηΐδο ρεππίίΐεΒ ϊη "Β" εΐ388 4οογ8 1ε34ίη§ 
ίο Ιηνηίοήεδ, οίίιεεδ, ρηηίπεδ, ΙοεΕετδ ηη4 δίοτε τοοηΐδ. Εχεερί 38 ρεηηίΙίε4 Βε1ο\ν, (Βε 
ορεηίη§δ 8 Β 3 ΙΙ Βε ρτονί4ε4 οηΐγ ίη ίΒε 1ο\νεΓ Β3ΐί οί 3 4οογ. ΥΥΤιετε δηεΒ 3η ορεηίη§ ίδ ίη ογ 
αικΙεΓ 3 (Ιοογ ΙΒε ίοίηΐ ηεΐ 3Γ83 οί ηηγ δηεΒ ορεηϊη§ ογ ορεηίη§δ 8Β311 ηοί εχεεεά 0.05 ηί. 
Αΐίεπιηίίνεΐγ, 3 ηοη-εοηιΒηδίίΒΙε ηή Β3ΐ3ηεε 4ηεί Γοηίε4 ΒεΒνεεη ίΒε εβΒίη ηπ4 ίΒε οογγΜογ, 
3ΐκ1 1οε3ίε(1 Βοΐονν ίΒε δηηίίητγ ιιηίί Ϊ8 ρεπηίίίε4 ινΒετε ίΒε 0Γθ88-8εείίοη3ΐ ηγο 3 οί ίΒε 4ιιεί 
άοο8 ηοί εχεεε4 0.05 ηι 2 . νεηίίΐ3ίίοη ορεηίη§δ, εχεερί ίΒοδε υη4ετ ίΒε 4οογ, 8 Β 3 Ο Βε Πίΐεϋ 
ννίίΐι 3 §τί11ε ηΐ3(1ε οί ηοη-εοηιΒιΐδίίΒΙε Γηηΐεήηΐ. 

4.2.4 \ν3ίειίί§Βί 4οοτδ ηεε4 ηοί Βε ίη8ΐιΒιΙθ(1. 

5 ΡΓοίεείΐοη οί ορεηΐη§8 ίη ιηηεΒΐηεΓγ δρηεεδ ΒοιιικΙηηεδ 

5.1 ΑρρΙίοαίίοη 

5.1.1 ΤΒε ρΓονϊδίοη οί ίΒίδ ρηιηίηηρΒ δΒηΙΙ ηρρίγ ίο ιηίΐεΐιίηειγ δρηεεδ οί εηίε§θΓγ Α 
ηη4, ννΐιετε ίΒε Α<1πώιίδίΓ3ίίοη εοηδίιΙεΓδ ίί άεδήηΒΙε, ίο οίΒετ ιηαεΒίηεΓγ δρηεεδ. 

5.2 Ρηοίβαίίοη ο/ορβηίηξα ίη ηιαοΐιίηβην αραεβ ύοιιηάαηβχ 

5.2.1 ΤΒε ηηηιΒεΓ οί 8Εγ1ί§Βί3, 4οογ8, νεηίϊΐ3ίθΓ8, ορεηίη§8 ίη ίηηηεΐδ ίο ρεηηίί εχΒ3ηδί 
νεηίίΐηίίοη ηη4 οίΒεΓ ορεηίη§δ ίο ηιηεΗίηειγ δρηεεδ κΒ&ΙΙ Βε τε4αεε4 ίο 3 ηιίηίηιηιη εοηδίδίεηί 
\νίίΒ ΙΒε ηεεάδ οί νεηίίΐ3ίϊοη ηη4 ίΒε ρΓορεΓ ηη4 83ίε \νοΓΐ<ϊη§ οί ίΒε δΒίρ. 

5.2.2 δΕγ1ί§Βί3 8 Β 3 ΙΙ Βε οί δίεεί ηη4 δΒηΙΙ ηοί εοηίηίη §1388 ρ3ηε1δ. 

5.2.3 Με3η8 οί εοηίΓοΙ βΒηΙΙ Βε ρΓονϊ4ε4 ίοΓ ε1οδίη§ ρο\νεΓ-ορεΓ3ίε4 4οοτδ ογ ηεΐιιηΐίηγ 
Γε1ε3δ8 ιηεεΙηιηίδΓηδ οη 4οοτδ οίΒεί' ίΒ3η ροννεΐ'-ορειηίεΒ ιναίειίίαίιί 4οογ8. ΤΒε εοηΒΌΐ δΒ3ΐ1 
Βε 1οε3ΐε(1 οηίδί4ε ίΒε δρ3εε εοηεειτιε4, ννίκτο ίΒεγ νν ΐ 11 ηοί Βε εηί οίί ίη ίΒε ενεηί οί ίηε ίη 
ίΒε δρηεε ίΐ δεΓνεδ. 

5.2.4 Ιη ρ38δεη§8Γ δΒίρδ, ίΒε Γηε3ηδ οί εοηίτοί ιεςιι ηε4 ίη ρηΓ3§ΓηρΒ 5.2.3 8 Β 3 ΙΙ Βε δίίυηίεβ 3ΐ 
οηε εοηίτοί ροδίίίοη ογ §ιουρε4 ίη 38 ίε\ν ροδίίίοηδ 38 ροδδίΒΙε ίο ΙΒε 83ΐΪ8ί3θίίοη οί ίΒε 
Αεί ιη ϊ η ί 8ί ταί ί οη. δυεΒ ροδίίίοηδ δΒηΙΙ Βηνε 83ίε ηεεεδδ Βοηι ίΒε ορεη 4εε1ί. 

5.2.5 Ιη ρ38δεη§8Γ δΒίρδ, 4οοτδ, οΐΒετ ίΒ3η ρο\νεΓ-ορεΓ3ίε4 \ν3ίεΓΐί§Βί 4οογ8 δΒβΠ Βε δο 
3ΓΓ3η§ε<1 ίΒηί ροδίίίνε εΐοδητε ίδ 388ητε(1 ίη 038ε οί ίηε ίη ΙΒε δρηεε Βγ ρο\νεΓ-ορεΓ3ίε4 ε1οδίη§ 
3ΓΓ3η§ειηεηίδ ογ Βγ ίΒε ρτονίδίοη οί δε1ί-ε1οδίη§ 4οοτδ εηρηΒΙε οί εΐοδίηε 3§ηίηδί 3η 
ίηεΐίηηίίοη οί 3.5° ορροδίη§ εΐοδητε, 3η4 Βηνίη§ η ίηίΐ-δηίε ΗοΙεΙ-Βηεΐχ ηπ'ηη§εηιεηΐ, ρτονί4ε4 
\νίίΒ 3 τειηοίεΐγ ορετ3ίε4 τεΐεηδε 4ενίεε. Ι)οοΐδ ίοτ ειηει§εηεν εδεηρε ίηιηΐίδ ηεε4 ηοί Βε 
1ϊίΐε4 \νίίΒ 3 ίηίΐ-δηίε ΒοΜ-ΒηεΕ ίαείΐίίγ ηη4 3 ΐ'εηιοίεΐγ ορεΓ3ίε4 ιχίοηδο 4ενίεε. 

5.2.6 \νίη4ο\νδ δΒηΙΙ ηοί Βε βίΐε4 ίη ιηηεΐηηειγ δρηεε ΒοηηΒηπεδ. I Ιοννενεΐ', ΐΒίδ 4οεδ ηοί 
ρτεε1η4ε ίΒε ηδε οί §1ηδ8 ίη εοηίτοί τοοηΐδ ννίιΒίη ΙΒε ηιηεΒίηετγ δρηεεδ. 
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6 ΡΓοίεοίΐοη οί οηγ§ο δρηοβ 6οιιηίΐ3η6δ 

6.1 Ιη ρ38δεη§ει· δΐιίρδ οπιτγίπ” ηιοΓε Ιΐΐίΐη 36 ρ388εη§εΓδ, Ιΐιε ΠοιιηΟηΓγ 6ιι114ΐ034δ ηη4 

4εε1<8 οί δρεείβΐ εηίε§θΓγ 3η4 γο-γο δρ3εε8 8ΐΐ3ΐ1 6ε ίηδαΐ3ίε4 Ιο "Α-60" εΐ388 δΐΗΐκίικΙ. 

Ηο\νενεΓ, ννΙιεΓε 3 ε3ίε§0Γγ (5), (9) 3ηά (10) 8ρ3εε, 38 4είιηε4 ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 2.2.3, ϊδ οη οηε 
δκίο οί ΐΚ© (Ηνίδίοη ΐΙιο δΐ3η43Γ4 ΓΠ3γ 6ε κχ!ιιεε4 ίο "Α-0". \νΐκ'Γο ίΐιεί οίΐ ί3ηΙ<8 3Γε 6εΙο\ν 3 
δρεείηΐ ε3ίε§θΓγ 8ρ3εε, ίΐιε ίηίε^πίγ οί ΐΗε (1εε1< 6εΙ\νεεη δΐιείι 8ρ3εε8 ηΐ3γ 6ε Γε4ηεε4 ίο 
"Α-0" δΐ3Π(ΐ3Γ(1. 

6.2 Ιη ρ388εη§6Γ δΗίρδ εηηγίηβ ηοί ηιοΓε ί6ηη 36 ρ3δδεη§8Γ8, ί6ε 6ουηά3τγ 6οΙΙ<6ε3(1δ 

οί δρεείαΐ 03ίε§θΓγ δρηεεδ §6311 6ε ίηδίιΐηίεά 3δ ΐ'εςιιίΐ'οίΐ ίοΓ εαίε§θΓγ (11) δρηεεδ ϊη 136Ιο 

9.3 3ΐχ1 ΐΐιε Ιιοήζοηίαΐ 6οιπχΐ3ποδ 38 τερυϊτεά ίοΓ ε3ίε§0Γγ (11) 8ρ3εε8 ίη ίει61ο 9.4. 

6.3 Ιη ρ388εη§εΓ δ6ίρ8 ε3Γτγίη§ ηοί ηιοΓε ί63η 36 ρ3δ8εη§8Γ3 ί6ε 6οηη(ΐ3Γγ 6ηΜΐ836δ 3η4 
Οεείδ οί εΐοδεά 3ΐι0 ορεη γο-γο δρ3εεδ 8ΐΐ3ΐ1 63νε 3 Πιε ίηίε§πίγ 38 ΓοςιιίΓοΟ ίοΐ' 03ίε§θΓγ (8) 
δρ3οεδ ίη 1361ε 9.3 3η4 ί6ε 6οπζοηί3ΐ 6οηη43πεδ 38 ΓεςυΐΓε4 ίοΓ εηίε^οΓγ (8) 8ρ3εε8 ίη ίη61ε 
9.4. 

6.4 Ιη ρ388εη§8Γ δΙηρχ ίη4ίε3ίθΓ8 δΙιηΙΙ 6ε ρΓονί4ε4 οη ΐ6ε η3νί§3ίίη§ 6ή4§ε \νΗίε1ι δΙιηΙΙ 
ίη4ίε3ίε \ν6εη 3ηγ Π ιε 4οογ 1ε34ίη§ ίο ογ ίτοπι 16ε δρεείηΐ εηΙεεοΓγ δρηεεδ ίδ ε1οδε4. 

6.5 Ιη ΙηηίεΓδ, ίοΓ ί6ε ρΓοίεείίοη οί ε3Γ§ο ί3ηΙ<8 εηιτγίηο εηι4ε οίΐ 3η4 ρείτοίευητ ρΓθ4ηείδ 
63νίη§ 3 1ΐ386ροίηί ηοί εχεεε4ίη§ 60°(2, ηωίεηηΐδ ΓΟίκΙίΙγ ιαχίοπχΐ ίηείίεεΠνε 6γ 6επί δΗηΙΙ 
ηοί 6ε ιΐδε4 ίοΓ νηΐνεδ. ίιίίίη§8, Ιηηί ορεηίη§ εονεΓδ, ε3Γ§ο νεηί ρίρίη». 3η4 ε3Γ§ο ρίρίη§ 80 38 
ίο ρτενεηΐ ί6ε 8ρΓε34 οί ΠΓε ίο 16ε ε3Γ§ο. 

7 νεηίιΊηίΐοη Νγδίειτίδ 

7.1 Οιιαΐ αηά άαιηρβης 

7.1.1 Vοηίίΐ3ίίοη 4ηεΐδ δΗηΙΙ 6ε οί ηοη-εοηι6υδΐί61ε Γηηΐεήηΐ. I [ο\νενετ, 86 ογΙ 4ηεί8, ηοί 
§εηεΓ3ΐ1γ εχεεε4ίη§ 2 ηι ίη 1εη§ί6 3η4 \νίί6 3 (γοο εΓθδ8-δεείίοη3ΐ 3Γ83* ηοί εχεεε4ίη§ 
0.02 ηι 2 , ηεε4 ηοί 6ε ηοη-εοηι6υ8ίί61ε δη6)εεί ίο ί6ε ίοΙΙον/ίηε εοη4ίίίοηδ: 

. 1 ί6ε 4υείδ 3Γε Γη34ε οί 3 ΓηηίεπηΙ \γ6ίε6 638 1ο\ν ίΐ3Γηε 8ρΐ'ε34 ε63Γ3είεηδΐίε8; 

.2 ΐ6ε 4υείδ 3Γε οηΐγ ηδε4 3ί ΐ6ε εη4 οί ί6ε νεηίίΐ36οη 4ενίεε; 3η4 

.3 ί6ε 4υείδ 3Γε ηοί δίίιΐ3ίε4 Ιεδδ Ιΐηιη 600 Γηηι, Γηε38υΓε4 3ΐοη§ ί6ε 4ηεί, &οηι 3η 
ορεηίη^ ίη 3η "Α" ογ "Β" εΐ388 4ίνίδίοη ίηε1η4ίη§ εοηίίηιιοιίδ "Β" εΐ388 
εεί1ίη§. 

7.1.2 Τ6ε ίο11θλνήι§ 3ΓΓ3η§ειηεηί8 δΐιαίΐ 6ε ίεδίεά ίη αεοοιχίαηοε ννίίΠ ί6ε Ρίτε Τεδί 
ΡΓοεεάιίΓΟδ €οάε: 

. 1 Πιε 43ΐηρεΓ8, ίηε1η4ίη§ ίΐιείτ ΓοΙενηηί ηιεηηδ οί ορειχίιοη: ηη4 


* ΤΗε Ιειτη "ίΓεε εΓΟδδ-δεείίοηαΙ 3Γε&" ιηεδη», ενεη ίη ίΙιε εαβε οί 3 ρΐ'ε-ίηδηΐδίεά 6υεΙ, ί6ε 31'εα ε3ΐευΐ3ίε4 
οη 16ε ββδίδ οί Πιε ίηηεΓ άίβηιεΙεΓ οί Λε άηεί. 
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.2 άιιεί ρεηείταΐϊοηδ ΙΙιιου<4ι "Α" εΐαδδ άίνίδίοηδ. I Ιοννενετ, 16ε ίοδί ίδ ηοί 
Γεςυίτεά \ν1ιεΓε δίεεί δίεενεδ ατε άίτεείΐν ]οίηεά ίο νεηίίΐαίίοη άηείδ 6γ ιτιεηηδ 
οί πνεΐεά ογ δετε\νεά ί!αη§εδ ογ 6γ \νε1άίη§. 

7.2 Αη'αηξβιηβηί ο/άιιαί$ 

7.2.1 Τ6ε νεηίίΐαΐίοη δγδίεηΐδ ίοτ ηιαεΗίηοΓγ δραεεδ οί εαίε^οτγ Α, νεάίείε δραεεδ, γο-γο 
δραεεδ, §α11εγδ, δρεείαΐ εαίε§οτγ δραεεδ αηά εαιηο δραεεδ δΐιαίΐ, ίη §εηετα1, 6ε δεραταίεά ίτοτη 
εαεά οίΗετ αηά &οιη ίΗε νεηίίΐαΐίοη δγδίεηΐδ δετνίη^ οίΗεΐ' δραεεδ. Εχεερί ΐΗαί ί6ε «ηII εν 
νεηίίΐαίίοη δγδίεηΐδ οη εατ§ο δΐιίρδ οί Ιεδδ (Ηαη 4,000 §γο 88 ίοηηα§ε αηά ίη ραδδεηαεΓ δΐιίρδ 
οαιτγίη§ ηοί πιο ιό ίΐιαη 36 ραδδεη§εΓδ, ηεεά ηοί 6ε εοηιρίεΐεΐγ δεραταίεά, 6ιιί ιηαγ 6ε δετνεά 
6γ δεραταίε οΐιιείδ ίτοιη η νεηίίΐαίίοη ηηίί 88Γνίη§ οί6εΓ δραεεδ. Ιη αηγ εαδε, αη αηίοηιαίίε ίίΓε 
άαιηρετ δ6α11 6ε ίΐΐίεά ίη 16ε ραΙΙεν νεηίίΐαίίοη άιιεί ηεαΓ 16ε νεηίίΐαίίοη ηηίί. ϋυείδ ρτονίάεά 
ίοΓ 16ε νεηίίΐαίίοη οί ιηαείηηειγ δραεεδ οί εαίε§οτγ Α, §α11εγδ, νε6ίε1ε δραεεδ, γο-γο δραεεδ οτ 
δρεείαΐ εαίε§οτγ δραεεδ δ6α11 ηοί ραδδ ί6τοη§6 ηεεοτηηιοάαΐίοη δραεεδ, δεΓνίεε δραεεδ ογ 
εοηίΓοΙ δίαίίοηδ ηηίεδδ ί6εγ εοηιρίγ \νίί6 ί6ε εοηάίίίοηδ δρεείίιεά ίη ρατα§ταρ6δ 7.2.1.1.1 ίο 
7.2.1.1.4 ογ 7.2.1.2.1 αηά 7.2.1.2.2 6ε1ο\ν: 

.1.1 ί6ε άυείδ αΓε εοηδΐτηεΐεά οί δίεεί 6ανίη§ α Ιΐιΐείηεδδ οί αί Ιεαδί 3 πιπι αηά 5 
Γηιη ίοΓ άηείδ ί6ε ννίάΐΗδ ογ άίαηιείετδ οί \ν6ίε6 αΐ'ε ηρ ίο αηά ίηε1ηάίη§ 300 
ητηι αηά 760 ιηηι αηά ονετ τεδρεείίνεΐγ αηά, ίη ί6ε εαδε οί δηε6 άυείδ, ί6ε 
ννίάίΐΐδ ογ (ϋαιηεΐεΓδ οί νάιίεΐι ατε 6εΐ\νεεη 300 ηττη αηά 760 Γηηι 6ανίη§ α 
ΐΗίείηεδδ ο6ίαίηεά6γ ίηίετροΐαίίοη; 

. 1.2 ί6ε άηείδ ατε δηίία61γ δηρροιίεά αηά δίίίίεηεά; 

.1.3 ί6ε άηείδ αΓε ίιίίεά \νί(6 αηίοηιαίίε ίηε άαηιρετδ εΐοδε ίο 16ε 6οηηάαπεδ 
ρεηείταίεά; αηά 

.1.4 ί6ε άηείδ αΓε ίηδυΐαίεά ίο "Α-60" εΐαδδ δίαηάατά ίτοηι 16ε ηιαεάίηεΓγ δραεεδ, 
§α11εγδ, νε6ίε1ε δραεεδ, γο-γο δραεεδ ογ δρεείαΐ εαίε«θΓγ δραεεδ ίο α ροίηί αί 
Ιεαδί 5 Γη 6εγοηά εαε6 ίίτε άαηιρεΓ; 

ΟΓ 

.2.1 ΐ6ε άηείδ ατε εοηδΐτηεΐεά οί δΐεεί ίη αεεοΓάαηεε \νίΐ6 ραΐ'α^πιρΗδ 7.2.1.1.1 αηά 
7.2.1.1.2; αηά 

.2.2 ΐΗε άηείδ ατε ίηδηίαίεά ίο "Α-60" εΐαδδ δίαηάατά ί6τοη§6οηί ί6ε 
αεεοτηιηοάαίίοη δραεεδ, δετνίεε δραεεδ ογ εοηίτοί δίαίίοηδ; 

εχεερί ί6αΐ ρεηείταίίοηδ οί ιηαίη ζοηε άίνίδίοηδ δΐιαίΐ αίβο εοιηρίγ \νίίΗ ΐΗε Γεε[ηίτεηιεηί8 
οί ραταηταρίι 4.1.1.8. 

7.2.2 ϋηείδ ρτονίάεά ίοτ νεηίίΐαίίοη ίο αεεοτηιηοάαίίοη δραεεδ, δετνίεε δραεεδ οτ εοηίτοί 
δίαίίοηδ δ6α11 ηοί ραδδ ΐ6τοη§6 Γηαο6ίηετγ δραεεδ οί εαΐε§οτγ Α, §α11εγδ, νείιίείε δραεεδ, γο-γο 
δραεεδ οτ δρεείαΐ εαίε§οτγ δραεεδ ηηίεδδ ί6εγ εοτηρίγ ν, ίΐΐτ ί6ε εοηάίίίοηδ δρεείίιεά ίη 
ρατα§ταρ6δ 7.2.2.1.1 ίο 7.2.2.1.3 οτ 7.2.2.2.1 αηά 7.2.2.2.2 6ε1ο\ν: 

.1.1 ί6ε άηείδ λν6ετε ί6εγ ραδδ ί6τοη§6 α ηιαε6ίηετγ δραεε οί εαίε§οτγ Α, §α11εγ, 
νεάίείε δραεε, το-το δραεε οτ δρεείαΐ εαίε§οτγ δραεε ατε εοηδΐτηεΐεά οί δίεεί ίη 
αεεοτάαηεε ννίΐ6 ρατα§ταρ6δ 7.2.1.1.1 αηά 7.2.1.1.2; 

. 1.2 αηίοτηαίίε ίίΐ'ε άαιπρετδ ατε βΐΐεά εΐοδε ίο ί6ε 6οηηάατίεδ ρεηείταίεά; αηά 
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.1.3 ίΐι© ίηίε§ηΐγ οί ίΗε ηηιείηηεΐ'ν δρ3οε, §3ΐ1εγ, νείιίείε δρ3οε, γο-γο δρ3εε ογ 
κροοίειΐ εαίεαοιγ δρ3οε 6οηηά3ΐίεδ ίδ ιηηίηΙειίηο<:1 3ί ίΗε ρεηεΐιηίίοηδ; 


.2.1 ϊΙί© άηείδ χνΐιεί'ε ΐΐιεν ρηδδ ίΐιιουαίι 3 ιηηεΗίηεΓν δρηεε οί ε3ίε§θΓγ Α, §3ΐ1εγ, 
νοΗίοΙο 8ρ30β, ΓΟ-ΓΟ 8ρ306 ΟΓ δρεείηΐ 03Ϊ6§ΟΓγ 8ρ306 3Γ6 εΟηδίΠίείεά οί δίεεί ίη 

ηεεοιάηηεε \νίίΗ ραΓ3§Γ3ρΗδ 7.2.1.1.1 3ΐκ1 7.2.1.1.2; 3ΐκ1 

.2.2 ίΗε άηείδ 3Γ6 ίηδηΙαίεά ίο "Α-60" δίαηάαιτί \νί(1ιίη ίΐιε ιηαεΙιίηεΓγ δρηεε, §3ΐ1εγ, 
νείιίείε κραεε, γο-γο δραεε ογ δρεείαΐ εαίεεοΓν 8ρ3οε; 


εχεερί ί1ΐ3ί ρεηείτηίίοηδ οί ηιηίη ζοηε άίνίδίοηδ δ1ΐ3ΐ1 3ΐδθ εοττιρίγ ννίΐΗ ΐΐιο Γεφ,ΠΓειηεηίδ οί 
ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐ 4. 1.1.8. 

7.3 ϋβίαίΐς ο{άηείρεηείναϋοηχ 

7.3.1 \νΐΐ6Γ6 3 ΐΉίη ρΐαίεά άηεί ννίΐΗ 3 &εε €Γθ8δ-δεεΙίοπ3ΐ 3Γε3 εεμιαΐ ίο, ογ 1εδ8 ί1ΐ3η, 
0.02 ηι 2 ρ38δε8 ΙΗγοιι^Η "Α" εΐ388 Ηηΐίάιεαάδ ογ άεείίδ, ίΐιε ορεηίη§ δΜΙΙ 6ε Ιίηεά \νϊί1ι 3 δίεεί 
δΐιεεί δίεενε 1ΐ3νϊη§ 3 ΐΗίεΗηεδδ οί 3ί 1ε3δί 3 ηιιη 3Π(1 3 1εη§ίΗ οί 3ί 1ε38ί 200 ηιηι, άίνίάεά 
ρΓείεΓ3ί)1γ ϊηίο 100 ηιηι οη ε3θ1ι δϊ<1ε οί ίΐιε Ηιιΐΐίΐιεαά ογ, ίη ίΐιε ε3δε οί ίΐιε άεείί, ενΗοΙΙγ Ιαίά 
οη ίΐιε 1ο\νεΓ δίάε οί ίΐιε άεείίδ ρίεεεεά. ΆΊτετε νεηίίΐ3ίίοη άηείδ \νίίΗ 3 ίτεε εΓθδδ-8εείίοη3ΐ 
3Γε3 εχεεεάίη§ 0.02 ίη ρ38δ ίΗΐΌΐιαΙι "Α" εΐ3δδ ΗιιΙΙάιεαάδ ογ άεείίδ, ίΗε ορεηίη§ δ1ΐ3ΐ1 6ε Ιίηεά 
\νίΐΗ 3 δίεεί δΐιεεί δίεενε. Ηο\νενεΐ', \νΗεΓ8 δηεΐι άηείδ 3Γε οί δίεεί εοηδίηιείίοη 3ηά ρ3δδ 
ιΙιγοιι^Η 3 άεείί οτ ΗιιΠίΗεαά, ίΗε άηείδ 3ηά δίεενεδ δ1ΐ3ΐ1 εοηιρίν \νίίΗ ίΐιε ίο11οινίη§: 


.1 ΤΙιε δίεενεδ δΗαΙΙ Ιιανε 3 Ιΐιίείηεδδ οί αί Ιεαδί 3 ιηιη 3ηά α 1εη§ί1ι οί 3ί Ιεείδί 
900 ηιηι. \νήεη ραδδίη§ ΐΗτουίτΙι 6ηΜιεαάδ, ίΗίδ ΙεηίξΙίι δΗαΙΙ 6ε άίνίάεά 
ριείειχώΐγ ίηίο 450 ιηιη οη εαεΙι δίάε οί ίΐιο 6η11ίΗεαά. ΤΗεδε άηείδ, ογ 
δίεενεδ 1ίηίη§ δηεΐι άηείδ, δΗαΙΙ 6ε ρΓονίάεά ννίίΗ βτε ίηδίιΐηΐίοη. Τ6ε 

ίηδυΐαίίοη δΗαΙΙ 6ανε αί Ιεαδί ίΐιε δαιηε ίιτε ίηΐεηπίγ αδ ί6ε 6ηΜιεαά ογ άεεΙ< 
ίΗτοη§Η ννΗίεΗ 16ε άηεί ραδδεδ; αηά 

.2 Οιιείδ ννίΐΗ 3 ίτεε εΓθ88-8εείίοη3ΐ 3Γεα εχεεεάίη§ 0.075 ηΓ δΗαΙΙ 6ε ίιίίεά ννίίΐι 
βτε ά3ΐηρ8Γδ ίη 3άάίίίοη ίο ΐ6ε Γοειυίΐ'ειηεηΐδ οί ραΓα§ΓαρΗ 7.3.1.1. Τ6ε ίίΐ'ε 
άαηιρεΓ δ6α11 ορεΓαίε 3ηίοηΐ3ίίθ3ΐ1γ, 6ηί δΗαΙΙ αΐδο 6ε εαρ361ε οί 6είη§ εΐοδεά 
πΐ3ηη3ΐ1γ Ιίοιη 6οί6 δίάεδ οί ί6ε 6υ11άιε3ά ογ άεείί. Τ6ε ά3ηιρεΓ δΗαΙΙ 6ε 
ρΓονίάεά \νίίΗ αη ίηάίθ3ίθΓ \νΗίεΗ δ6ο\νδ \ν6εί6εΓ 16ε ά3ηιρεΓ ίδ ορεη ογ 
εΐοδεά. ΙΊιε ά3ηιρεΓδ 3Γε ηοί ΐ'εί|υιιεά, 6ο\νενεΓ, ν/Ηειε άηείδ ρ3δδ ίΙίΓουεΙι 
δρηεεδ δηιτοηηάεά 6γ "Α" εΐ388 άίνίδίοηδ, \νίΐ6οηί δεηάηβ ί6οδε δραεεδ, 

ρεονίάεά ί6οδε άηείδ Ηανε ί6ε δ3ΐηε ίίιε ίηίε§πίγ 3δ ί6ε άίνίδίοηδ ννΗίεΙι ίΗεγ 
ρίεΓοε. Ρίτε άαιηρεΓδ δΗαΙΙ 6ε εαδίΐγ 3οεεδδί61ε. \ΥΗετε ίΗεγ 3Γε ρΐαεεά 6ε6ίηά 

εεί1ίη§δ ογ 1ίηίη§δ, ί6εδε εεί1ίη§δ ογ 1ίηίη§δ δΗαΙΙ 6ε ρΓονίάεά \νίί6 3η 

ίηδρεείίοη άοοί' οη \ν6ίε6 α ρΐ3ίε Γεροηίιΐ” ί6ε ίάεηββεβίίοη ηηηι6εΓ οί ί6ε 
βΐΌ ά3ΐηρ8Γ ίδ ρΓονίάεά. Τ6ε ίίηε άαηιρεΓ ίάεηββε3ίίοη ηιπηΗεΐ' δ63ΐ1 3ΐδο 6ε 
ρΐ3οεά οη 3ηγ τειηοίε εοηΐτοΐδ ΓεηηΗεά. 

7.3.2 νεηίίΐ3ίίοη άηείδ \νίί6 3 ίίεε εΓΟδδ-δεείίοηβΙ 3Γεα εχεεεάίη§ 0.02 ηί ραδδίη§ ίΗτοη§Η 
"Β" εΐ388 6ηΜιε3άδ 86311 6ε Ιίηεά \νίίΗ δίεεί δΗεεί δίεενεδ οί 900 ηιηι ίη ΙεηεΐΗ άίνίάεά 
ρΓείεΓ361γ ίηίο 450 ιηιη οη ε3θ6 δίάε οί ί6ε 6η11άιε3άδ ηηίεδδ ί6ε άηεί ίδ οί δίεεί ίοΓ ί6ίδ 
1εη§ίΗ. 
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7.4 νβηϋΐαήοη ςγίίίεηΐδ/ονρα85βη§βν $1ήρ8 εαπγίηξ ηιονβ ΐΐιαη 36ραί>χβη§βη χ 

7.4.1 ΊΊιο νεηίίΐ3ΐίοη δγδΐετη οί 3 ρ3δδεη<>ετ δΐιίρ ε3ΐτγίη§ τηοτε ί63η 36 ρ3888η§ετδ δΜΙΙ 6ε 
ίη εοιηρ1ί3ηεε \νίί1ι ΐΗε ίο11ο\νίη§ ηεΙΟίίίοηηΙ Γεςυίΐ'εΓπεηΙδ. 

7.4.2 Ιη §εηετ3ΐ, ίΙιε νεηίίΐβίίοη ί3Π8 δΜΙΙ 6ε 80 άίδροδεά ΐΗ3ί ίΙιε Ουείδ τε3ε6ίη§ ΐΐαε ν3τίουδ 
8ρ3εε8 τεηΐ3ίη ννίΐΗίη Ιΐιε ηΐ3ίη νει4ίε3ΐ ζοηε. 

7.4.3 \¥6ετε νεη(ίΐ3ΐίοη δγδΐεηΐδ ρεηε1τ3ίε 4εεΙ<8, ρτεεβηΐίοηδ κΗίΐΙI 6ε ί3ΐ<εη, ίη 3<Μΐίοη ίο 
ΐ6οδε γοΙεΙιπ” ίο ί6ε Γηε ίηΙε§πίγ οί ί6ε 4εε1< τοςυίτείΐ 6γ ρ3Τ3£Τ3ρ6δ 3.1 3ηά 4.1.1.5, ίο 
γο(1ιιοο 16ε ΙίίεΙίΙηκχΙ οί δΐηοίο ηηΟ 6οί §3888 ρ3δδίη§ ίτοτη οηε Ί\\'οειι-4εεί δρηεε ίο ηηοΐίκτ 
ΐ6τοιι§6 ί6ε δγδίοηι. Ιη 3(Μίίίοη ίο ίηδοίηΐίοη ΐΌςιιίΐΌΐηοηΐδ εοηίηίηεά ίη ρ3Τ3§τ3ρ6 7.4, νοτίίεηΐ 
άηεΐδ δ1ΐ3ΐ1, ίί ηεεεδ83ΐγ, 6ε ίηδηΐ3ίε(138 τεεμιίτεά 6γ ί6ε 3ρρτορτί3ίε ί361εδ 9.1 3 η 4 9.2. 

7.4.4 Εχεερί ίη 03τ§ο δρ3εεδ, νεηίίΜίοη 4υείδ δίχιΐI 6ε εοηδίπιείεά οί ί6ε ίο11ο\νίη§ 
ηΐ3ίεπ3ΐ8: 

.1 (Ιηείδ ηοί 1ε88 Ιίχιη 0.075 ηΤ ίη ίτεε ετοδδ-δεείίοηβΐ ηιόη ;ιη4 311 υοτΟοηΙ 4ηείδ 
δετνίη§ ηιοτε ί6ηη 3 δίη§1ε 'ίννεεη-εΐεεί δρ3εε 863 ΙΙ 6ε εοηδίτηεΐεά οί δίεεί οτ 
οίΐιετ 8Χ|ΐιίν3ΐεηί τη3ΐεη3ΐ; 

.2 (Ιηείδ Ιεδδ 163η 0.075 ηι 2 ίη ίτεε ετοδδ-δεείίοηηΐ 3Γ83 οί6ετ ί6ηη 16ε νετίίεηΐ 
άηείδ τείεττεά ίο ίη ρ3Τ3§τ3ρ6 7.4.4.1, δΗηΙΙ 6ε εοηδίτηείεά οί ηοη-εοηι6ηδίί61ε 
ηιηίεπηίδ. λ¥6ετε δηε6 4ηείδ ρεηείτηίε "Α" οτ "Β" εΐηδδ άίνίδίοη 4ιιε τε§3τ4 
863116ε §ίνεη ίο εηδηήη§ ί6ε ίιτε ίηίε§τίίγ οί 16ε άίνίδίοη; 3ηΟ 

.3 δ6οτί 1εη<ζίΗ οί 4ιιεΙ, ηοί ίη ηεηεταί εχεεεΟίηγ 0.02ηι 2 ίη ίτεε ετοδδ-δεείίοηηΐ 
3Τ83 ηοτ 2 ηι ίη 1εη§ί6, ηεε4 ηοί 6ε ηοη-εοηι6ηδΙί61ε ρτονίάεά 0ΐ3ΐ 311 οί ί6ε 
ίοΙ1ο\νϊη§ εοηάίίίοηδ 3τε ηιεί: 

.3.1 ί6ε 4ιιεΙ ίδ εοηδίτηείεά οί 3 ηιηίετΜ λν6ίο6 638 Ιονν ίΐ3ηιε δρτεηά 

ο63Τ3είεπδίίεδ; 

.3.2 ί6ε 4υεΐ ίδ υδεά οηΐγ 3ΐ ί6ε ίεηηίη3ΐ εηε! οί ί6ε νεηίίΐ3ίίοη δγδίεητ; ηγχΙ 

.3.3 ί6ε (Ιιιεί ίδ ηοί 1οε3ίεε1 εΐοδετ ί63η όΟΟτηιη τηε3δητε4 3ΐοη§ ίίδ 1εη§ΐ6 ίο 3 

ρεηείτ3ίίοη οί 3η "Α" οτ "Β" εΐ3δ8 άίνίδίοη, ίηε1η4ίη§ εοηίίηηοηδ "Β" 
εΐ3δδ εεί1ίη§8. 

7.4.5 δΐαίηναγ εηεΐοδυτεδ δΐιηΐΐ 6ε νεηίίΐηίεά αηεΙ δοτνοά 6γ αη ηιάερεηάεηί ίηη βηεΐ εΐιιεΐ 
δγδίοηι \ν6ίε6 §6311 ηοί δοτνο αηγ οί6ετ δραεοδ 4ι ΐΗο νεηΐίΜοη δγδΐοτηδ. 

7.4.6 ΕχΗηιΐδΐ εΐιιείδ §6311 6ε ρτονίάεά ννίΐΗ 63ίε6εδ ίοτ ίηδρεείίοη 3ηε1 ε1ε3ηίη§. Τ6ε 

63ίε6εδ δ63ΐ16ε ΙοεηίεεΙ ηεητ ί6ε Πτε άητηρετδ. 

7.5 ΕχΗαιιαί άιιείχ/νοιη §α11εγ ναη§β5 

7.5.1 ΚβίμιΐΓΰηΐί'ηΐΗ /ογ ραααεηξβν αΗϊρίί εαΓνγΐη§ τηοτε ίΐιαη 36ραχαεηξενα 

Εχ63ηδί άηεΐδ Ιίοηι §3ΐ1εγ Τ3η§0δ δΗηΙΙ τηεεί ί6ε τεςηίτειηεηΐδ οί ρ3ΐ3§τ3ρ6δ 7.2.1.2.1 3ηά 
7.2.1.2.2 3η4 δίταίI 6ε ίΐίίεεί \νίΐ6: 
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. 1 'Λ §Τ6Ε86 Ιΐ'ίΐρ ΓΟίΐάϋγ ΐ'ειηοχηβίε Γογ οΐοίΐηίη^ ηηίεδδ 3η 3 ΐίειτΐ3ΐίνε 3ρρΓονεά 
§Γ63δε τειηοναΐ δγδΐειη ίδ βίίεά; 

.2 3 ίίτε άίΐηιρεί' 1οο3ίεά ίη ίΗε 1ο\νεΓ εηά οΓ ΐΗε άηεί λνβίεΐι ίδ 3ΐιΐοιτΐ3ΐίε3ΐ1γ 

3ηά Γεπιοΐεΐγ ορεΓ3ίεά, 3ηά ίη ηάάίίίοη 3 Γειηοίεΐγ ορεΓ3ίεά ίίτε ά3ΐηρεΓ 
1 οε3ΐεά ίη ΐΗε υρρεΓ εηά οΓ ΐΗε άυεί; 

.3 3 βχεά πιε3ηδ Γογ εχίίη§ηίδβίη§ 3 βΓε ννίΐΗίη ίβε άηεί; 

.4 Γοιηοίε-εοηίΓοΙ 3ΐτ3ηγειηεηΐδ Γογ δΗιιΐίίηε; οίΐ ίβε εχΗηιΐδί ίάηδ 3ηά δΐιρρίγ 
ίάηδ, Γογ ορεΓ3ίίη§ βίε Γηε ά3ΐηρεΓδ Γηεηίίοηεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 7.5.1.2 3ηά Γογ 
ορεπιΐίηε; ίβε Γηε-εχβη£υίδβΐη§ δγδΐειη, ννΗίεΗ δβ3ΐ1 βε ρΐ3οεά ίη 3 ροδίβοη 
εΐοδε ίο βίε εηηαηεο ίο βίε γαΙΙεγ. \νΐιεΓε 3 ιηυ1ίί-βΓ3ηεβ δγδΐειη ίδ 
ίηδί3ΐ1εά, 3 πειηοΐε ηιε3ηδ 1οο3ίεά \νίίβ ίβε 3βονε εοηβοΐδ δβ3ΐ1 βε ρΓονίάεά 
ίο εΐοδε 311 βΓ3ηεβεδ εχΙΐΒΐΐδΙίηρ ΐΗιοιιρΗ ίβε δ3ΐτιε ηΐ3ίη άηεί βεΓοΓε 3η 
εχίίη^ιιίδΐιίηγ ιηεάίυιη ίδ Γε1ε3δεά ίηίο ύιε δγδΐειη; 3ηά 

.5 βηίΙηΡΙγ Ιοεηίεά β3ίε1ιεδ Γογ ίηδρεεβοη 3ηά εΙθ3ΐιίηγ. 

7.5.2 Κβψιυ-βηιβηίχ /ογ εαι~§ο $Ηίρ$ αηά ρα8$βη§βΓ $1ιίρ$ ααη~νίη§ ηοί ηιοτβ ΐΗαη 36 

ρα$$βη§6Γ αΗίρϊ; 

7.5.2.1 ννΐιετε ίΗεγ ρ3δδ (ΗπιυεΙι 3εεοτητηοά3ίίοη 8ρ3εε§ ογ δρβεεδ εοηΐ3ΐηίη§ εοτηβηδίίβίε 

ΓΠ3ίεή3ΐδ, ίβε εχβ3ηδί άηεΐδ &οηι §3ΐ1εγ Γ3η§εδ δΗπΙΙ βε εοηδίηιείεά οΓ "Α" εΐ3δδ άίνίδίοηδ. 

Ε3εβ εχβ3πδί άηεί δβ3ΐ1 βε ΙΪΙΙεά \νίίβ: 

. 1 3 §Γε3δε ΐΓ3ρ Γεβάίΐγ τεηιον3β1ε Γογ ε1ε3ηίη§; 

.2 3 Γηε ά3ηιρεΓ 1οε3ίεά ίη ίβε 1ο\νεΓ εηά οΓ ίβε άηεί; 

.3 3ΓΓ3η§ειηεηίδ, ορειηβίε βοηι \νίίΗίη βίε §3ΐ1εγ, Γογ δβηίάη§ οίΓ βίε εχβ3ηδί 
ίάηδ; 3ηά 

.4 βχεά ηιε3ηδ Γογ 6χίίη§3ίδβίη§ 3 βΓε ννίίΗίη ίβε άηεί. 

Κε^ιιΙηίΐοη 10 
ΡΪΓ6 β§βίΐη§ 

1 Ριηροδε 

ΤΗε ρητροδε οΓ ίΗίδ Γε§ηΐ3ίίοη ίδ ίο δορρκδδ 3ηά δ\νίβ1γ εχίιηειιΐδΗ 3 Γηε ίη ίβε δρηεε οΓ 

οπίάη. Ρογ ίβίδ ρηφοδε, ίβε ίοΐΐοννίη^ ίηηείίοη3ΐ Γεφίήεηιεηίδ δβ3ΐ1 βε ηιεί: 

.1 βχεά Γηε εχίίη§ηίδβίη§ δγδίεηΐδ δβηΐΐ βε ίηδί3ΐ1εά β3νίη§ άηε τε§3Γά ίο ίβε Γηε 
§Γθ\νίβ ροίεηίώΐ οΓ ίβε ρΓοίεείεά δρ3εεδ; αηά 

.2 βΓε εχΙίηευίδΗίηι: 3ρρ1ΐ3ηεεδ δΗίΐΙΙ βε Γε3άί1γ 3ν3ΐΐ3β1ε. 

2 \¥3ίεΓ δΐιρρίγ δνδίεηΐδ 

δΗίρδ δά3ΐ1 βε ρΓονίάεά \νίίΗ ίηε ρητηρδ, ίηε ηηιίηδ, Ηγάταηίδ αηά βοδεδ εοιηρ1γίη§ \νίίΗ ίβε 

3ρρ1ίε3β1ε ΐ'εςιιηειηεηίδ οΓίβίδ ΐ'ε^ιιΗιάοη. 
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2.1 Ρίτβ ηιαϊηη αηά Ηνάπιηίχ 

2 . 1.1 θβηβταί 

Μ&ίεπαΐδ Γε&άίΐγ Γοπύετεύ ίηείίεεύνε Ογ Ιιε&ί δύπΐΐ ηοί 0ε ηδεά ίοτ ίηε ηιαίηδ αηά 0γύΓ3ηΙδ 
ηηίεδδ £κ1εςιι;ιΙε1γ ριοίεείεύ. ΤΙιε ρίρεδ ηικΙ 1ιγ(1ΐ'3ηίδ δΐηύΐ Ηε §ο ρΐ&εεεί Ιΐι;ι1 ίΐιε ΙΪΓε Οοδεδ ιη;ιγ 
ϊιε ε&δϊΐγ εουρίεά ίο ίΐιεηι. ΤΙιε ίΐιτίΐηρειηεηΐ οΓ ρίρεδ ίΐηεΐ 1τγεΐΓϊΐη1δ δΗϊΐΙ 1 0ε δΐιείι η δ ίο ϊΐνοκΐ 
ίΗε ροδδί0ί1ίίγ οί &εεζίη§. δυίίηΟΙε άτ&ίη&§ε ρΓονίδίοηδ δύηϋ 6ε ρΓονίύεύ ίοτ ίϊτε ιηηίη 
ρίρίη§. Ιδοίπίίοη ναΐνεδ δΟηύ ϊ>ε ίηδίαύεύ Ιόγ 311 ορεη ύοεί ΤίΓε ηηιίη 0Γ3ηε0εδ ιΐδεοί Ιογ 
ρυτροδεδ οΐΙιεΓ ύιαη ΤίΓε β§0ΐίη§. Ιη δΗίρδ χνΗετε ύεε1< ε3Γ§ο ιηαγ 6ε εηττίεύ, ίΗε ροδίύοηδ οί 
(Ιιε Ιιγί1ΐ'ίΐη1δ δΙηιΙΙ 0ε δΐιεΟ Ιΐΐίΐί ΐΗεν 3Γε 3ΐνν3γδ Γείκ1ΪΙγ ηεεεδδίΟΙε 3ηά ύιε ρίρεδ δίιαΙΙ Ηε 
3ΐτ3ηρεί1 3δ ίατ 3δ ρΓ3είίε3ΐ)1ε ίο ηνοίύ Ηδί οί ά3ΐη3§ε Τ>γ κυείι ε3Γ§ο. 

2 . 1.2 Κβαάγ αναίΐίώϊΐϊβ ο{\ναίβ)' χιιρρίγ 

Ί Ηε ηπηηηειηεηίδ ίοτ ίΗε ΐΌΗίΙγ 3ν3ίΐ3θί1ίίγ οί \ν3ίετ δυρρ1γ δΗαΙΙ 0ε: 

. 1 ίη ρίΐδδεηεεΓ δΜρδ: 

.1.1 οί 1,000 §τοδδ ίοηη3§ε αηά υρνηπίδ δηεΟ ίΐιαί 3ί 1ε3δί οηε είίεεΐίνε ι'εί οί 
\ν3ΐθΓ ίδ ίιηιηούίηΐεΐν 3ν3ίΐ3ύ1ε ίτοΓη 3ηγ 0γύΓ3ηΐ ίη 3η ίηίεηοΓ 1οε3ΐίοη 3ηε1 
δο 3δ ίο εηδίηε ίΐιε εοηίίηη3ίίοη οί ύιε οηίρυί οί ννηίετ ιογ ίΐιε 3υίοηΐ3ίίε 
δί3Γίίη§ οί οηε Γεςηίτεά ίηε ρυηιρ; 

.1.2 οί Ιεδδ ίίΐ3η 1,000 §Γθδδ ίοηη3§ε Ον 3ηίοηΐ3ίίο δί3ΐί οί 3ί 1ε3δί οηε ήτε 
ροιηρ ογ 0γ τεηιοίε δί3τίίη§ ίτοηι ύιε η3νί§3ίίοη ΟπεΙίτε οί 3ί 1ε3δί οηε ίηε 
ρυηιρ. Ιί ίΐιε ρυιηρ δΐ3Γίδ 3ηίοηΐ3ίίε3ΐ1γ ογ ίί ΐίιο Οούοιη ν3ΐνε ε3ΐηιοί 0ε 
ορεηεεΙ ίίοιη ννΟετε ίΙιε ρυηιρ ίδ Γ8ΐηοίε1γ δί3ΐΤεύ, ίΟε Οούοηι ν3ΐνε δ1ΐ3ΐ1 
ηΚνυνδ Οε 1<ερί ορεη; ηηά 

.1.3 ίί ΙϊΙίεύ ννίίίι ρεηοάίε3ΐ1γ αηηβεηάεύ Γη;ιεΙιίηετγ δρβεεδ ίη 3εεοπΐ3ηεε ννίίΐι 
Γε§ηΐ3ίίοη II-1/54, ύιε ΑΑηίηίδΐΓηίίοη δΐιαίΐ ύεΐεηηίηε ρτονίδίοηδ ίοτ ίϊχεύ 
\Λ3ΐοΐ' ίηε-εχίίη§ηίδ1ιίη§ ΗπηηρειηεηΙ ίοτ δηεΟ δρηεεδ εςαίνηίεηΐ ίο ύιοδε 
Γεςπίτεύ ίοτ ηοιτη3ΐ1γ 3ίίεηύεύ ηΐ3ε0ίηεΓγ δρ3εεδ; 

.2 ίη 03Γ§ο δΗίρδ: 

.2.1 ίο ίΟε δ3ίίδί30ίίοη οί (Ηε ΑύηιίηίδΐΓ3ίίοη; 3ηύ 

.2.2 \νίίΟ 3 ρεηούίθ3ΐ1γ υηαίίεηύεύ ηΐ3θΗίηειγ δρ3οε ογ \\Όεη οη1γ οηε ρείδοη 
ίδ Γοςαίτεύ οη \ν3ίε0. ίΗεΐ'ο δ1ΐ3ΐ1 Οε ίιηηιεύίηίε \ν3ίεΐ' ύε1ίνεΓγ ίτοηι ύιε ίηε 
ηΐ3ίη δγδΐεηι 3ΐ 3 δυίΐηΟΙε ρτεδδητε, είύιεΓ 0γ τειηοΐε δί3τύη§ οί οηε οί ύιε 
Γηηίη ίηε ρητηρδ \νίίύ τειηοίε δίητίίη^ ίτοηι ύιε ηηνί^ιίίη^ Οτίύρε 3ηύ ίϊτε 
εοηίτοί δίηίίοη, ίί 3ηγ, ογ ρειτη3ηεηί ρΓεδδυηζ3ύοη οί ύιε ίηε ΓΠ3ίη δγδΐεηι 
Ογ οηε οί ύιε ιη3ίη ίηε ρητηρδ, εχεερί ύΐ3ί ύιε Αύιηίηίδύηύοη ηΐ3γ νναίνε 
ίύίδ τεςυίτειηεηί ίοτ 03τ§ο δΟίρδ οί Ιεδδ ΐ0;ιη 1,600 §τοδδ ίοηηη§ε ίί ύιε ίηε 
ρηιηρ δί3Γίίη§ 3ΤΓ3η§ειηεηΙ ίη ίΟε ηΐ3θ0ίηεΓγ δρ3οε ίδ ίη 3η ε3δύγ 
3οεεδδί01ε ροδίύοη. 

2.1.3 Βίωηβίβν οββτβ τηαΐηβ 

ΤΟε ύΪ3ηιείεΓ οί 10ε ίηε ηιαίη 3ηύ \ν3ίετ δετνίεε ρίρεδ δθ3ύ 0ε δηίίιείεηΐ ίοτ ίΟε είίεεΐίνε 
ύίδίτίΟηίίοη οί ίΟε ηιηχίτηυτη τεςυίιεύ ύίδεθ3Γ§ε ίίοιη ί\νο ίηε ρυηιρδ ορετ3ίίη§ 
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δίηιηΐίαηεοηδίγ, εχεερί ΐΗειΙ ίη ίΗε εαδε οί εατ£θ δΗίρδ ίΗο άίαπιείεΓ ηεεά οη1γ Ηο δΐάΐϊεϊεηΐ ίοτ 
(Ηε άίδεΙιαπιε οί 140 ιη 3 /Η. 

2.1.4 ΙχοΙαίϊηξ ναΙνε$ αηά ΓβΙϊβ/ναΙνε$ 

2.1.4.1 Ιδο1αίίη§ ναΐνεδ Ιο δεραταίε ίΐιε δεείίοη οί (Ηε ήτε ηιαίη \νί(Ηίη (Ηε ιηαοΐιίηεΐ'ν δραεε 
εοηίαίηίηβ ίΐιε ηιαίη (ΪΓε ριιιηρ ογ ριιιηρδ ίτοιη (Ιιε τεδί οί (Ιιε ίηε ηιαίη δΗαΙΙ Ηε ΠίΙεά ίη ειη 
εεΐδίΐν αεεεδδίΗΙε αηά ΙεηαΗΙε ροδίίίοη ουίδίάο (Ηε ιηαοΗίηοΓν δραεεδ. ΤΗε ίίΓε ηιειϊη δΗαΙΙ Ηε δο 
αιταη^εά (ΙιειΙ \\Ηοη (Ηε ίδοΐαίίηα ναΐνοδ ειιε δΗιιί ειΐΐ (Ηε ΗγάΓ&ηίδ οη (Ηε δΗίρ, εχεερί (Ηοδε ίη 
(Ηε ηιαεΗίηεΓΥ δραεε τείεττεά ίο αΗονε, εαη Ηε δηρρίίεά \νί(Η νναίοτ Ηυ αηοίΗετ ίηε ρυηιρ ογ η η 
οιηοΓ£οηεγ ΙΪΓε ρηπιρ. ΤΗε εηιετ£εηεγ ίηε ρηηιρ, ίίδ δοανναίεΐ' ίηίεί, αηά δηείίοη αηά άοΐίνετν 
ρίρεδ αηά ίδο1αίίη§ ναΐνεδ δΗαΙΙ Ηε Ιοεαίεά ουίδίάε (Ηε ιηαεΗίηεΓγ δραεε. Ιί (Ηίδ αηαη§εηιεηί 
εαηηοί Ηε ηιαάε, (Ηε δεα-εΗεδί ηιαγ Ηε β((ε<1 ίη (Ηε ΓηαεΗίηεΓΥ δραεε ίί (Ηε ναΐνε ίδ τεηιοίε1γ 
εοηίτοΐΐεά Ιίοιη α ροδίίίοη ίη (Ηε δαιηε οοπιραΓίηιεηί αδ (Ηε ειτιεπτεπεν ΙΪΓε ρηπιρ αηά (Ηε 
δηείίοη ρίρε ίδ αδ δΗοΠ αδ ρΓαείίεαΗΙε. δΗοτί 1εη§ΐΗδ οί δηείίοη ογ άίδεΗαπκ; ρίρίη§ ηιαγ 
ρεηεΐΓαίε ίΗε ηιαοΗίηεΓγ δραεε, ρΓονίάεά ίΗογ αΓε εηεΐοδεά ίη α δοΗδίαηίίαΙ δίεεί εαδίηε, ογ αΓε 
ίηδηίαίεά ίο Α-60 εΐαδδ δΐαηάαΓάδ. ΤΗε ρίρεδ δΗαΙΙ Ηανε δοΗδίαηίίαΙ \να11 ΐΗίεΗηεδδ, Ηηί ίη ηο 
εαδε Ιεδδ ίΗαη 11 ππη, αηά δΗαΙΙ Ηε \νε1άεά εχεερί ίοΓ ίΗε Παη^εά εοηηεείίοη ίο ίΗε δεα ίηίεί 
ναΐνε. 

2.1.4.2 Α ναΐνε δΗαΙΙ Ηε Τιίίεά ίο δετνε εαεΗ Ιηε ΗγάΓαηΙ δο ίΗαί αηΥ (ηε Ηοδε ηιαγ Ηε 
τεηιονεά \νΗί1ε ίΗε Τηε ρηηιρδ αΓε ίη ορεΓαίίοη. 

2.1.4.3 Κείίεί ναΐνεδ δΗαΙΙ Ηε ρΓονίάεά ίη εοη]ηηείίοη \νίίΗ ίηε ρηηιρδ ίί ίΗε ρηηιρδ αΓε 
εαραΗΙε οί άενε1ορίη§ α ρΓΟδδΐηε εχεεεάίηη ίΗε άεδί§η ρΓεδδητε οί ίΗε \ναίετ δεΓνίεε ρίρεδ, 
ΗγάΓαηίδ αηά Ηοδεδ. ΤΗεδε ναΐνεδ δΗαΙΙ Ηε δο ρΐαεεά αηά αάι'ηδίεά αδ ίο ρΓενεηί εχεεδδίνε 
ρΓεδδητε ίη αηγ ραιΐ οί ίΗε ίϊτε ηιαίη δγδίειη. 

2.1.4.4 Ιη ΙαηΗετδ, ίδοΐαίίοη ναΐνεδ δΗαΙΙ Ηε βίίεά ίη ίΗε ίηε ηιαίη αί ροορ ίίοηΐ Ηι α 
ρτοίεείεά ροδίίίοη αηά οη ίΗε ίαηΐί άεε1< αί ίηίετναΐδ οί ηοί ιηοτε ίΗαη 40 ίη ίο ρτεδετνε ίΗε 
ίηίεερΐγ οί (Ηε βτε ιηαίη δγδίειη ίη εαδε οί ίηε ογ εχρίοδίοη. 

2.1.5 Νιπηύβτ αηάροχϊίίοη ο/Ιινά>-αηί$ 

2.1.5.1 ΤΗε ηηηιΗεΓ αηά ροδίίίοη οί Ηγάταηίδ δΗαΙΙ Ηε δηεΗ ίΗαί αί Ιεαδί ί\νο |ε(δ οί νναΐετ ηοί 
ειηαηαΐίπ£ ίίοηι ίΗε δαηιο Ηνάΐ'αηί, οηε οί \νΗίεΗ δΗαΙΙ Ηο ίτοηι α δίη^ΐο ΙεηηίΗ οί Ηοδε, ηιαγ 
τεαεΗ αηγ ραιΤ οί ίΗε δΗίρ ηοπηαΐΐγ αεεεδδίΗΙε ίο ίΗε ραδδεηεεί'δ ογ ετενν \νΗάε (Ηε δΗίρ ίδ 
Ηείη§ ηανί§αίεά αηά αηγ ραιΊ οί αηγ εατ§ο δραεε \νΗεη εηιρΐγ, αηγ γο-γο δραεε ογ αηγ νεΗίεΙε 
δραεε ίη \νΗίεΗ Ιαίίετ εαδε ίΗε ί\νο |είδ δΗαΙΙ τεαεΗ αηγ ραΡ οί ίΗε δραεε, εαεΗ ίτοηι α δΐη^Ιε 
1εη§ΐΗ οί Ηοδε. ΡητΐΗεηηοΓε, δηεΗ Ηγάταηίδ δΗαΙΙ Ηε ροδίΐίοηεά ηεατ ΐΗε αεοεδδεδ ίο ίΗε 
ρτοίεείεά δραεεδ. 

2.1.5.2 Ιη αάάίίίοη ίο ίΗε Γεςηηεηιεηίδ ίη ίΗο ρατα^ταρΗ 2.1.5.1, ραδδεη§ 0 Γ δΗίρδ δΗαΙΙ εοηιρίγ 
\νίΐΗ (Ηε ίο11ο\νίη§: 

.1 ίη βίε αεεοηηηοάαίίοη, δετνίεε αηά ιηαεΗίηεΓγ δραεεδ (Ηε ηιιιπίχι* αηά 
ροδίίίοη οί Ηγάταηίδ δΗαΙΙ Ηε δηεΗ ίΗαί ίΗε Γεςιιίΐ'ειηεηίδ οί ρατα^ταρΗ 
2.1.5.1 ηιαγ Ηε εοπιρίίεά ννίίΗ \νΗεη αΐΐ νναΙεΠί^Ηί άοοτδ αηά αΐΐ άοοτδ ίη 
ηιαίη νειίίεαΐ ζοηε ΗυΜιεαάδ ατε εΐοδεά; αηά 

.2 ν/Ηετε αεεεδδ ίδ ρτονίάεά ίο α ιηαεΗίηεΓγ δραεε οί εαίε§οτγ Α αί α1ο\ν Ιενεί 
ίτοηι αη αάμιοεη! δΗαΙΙ ίυηηεΐ, ί\νο Ηγάταηίδ δΗαΙΙ Ηε ρτονίάεά εχίετηαΐ ίο, 




3622 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ηυί ηοίΐΓ ίΗε εηΐΓαηεε ΐο ΐΗειΐ ιηαεΗίηεΐ'γ δρ3εε. \¥Ηογο δηεΐι ηεεεδδ ίδ 
ρΓονίάεά ίτοηι οίΗεΐ' δρηεεδ, ϊη οηε οί ίΗοδε δρ3εεδ ίννο Ηνώηηΐδ δΗηΙΙ 6ε 
ρΓονϊάεά ηε3Γ ίΗε εηΟηπεε Ρ ίΗε ιηαεΗίηει-γ 8ρ3εε οί εαίείτρΓν Α. δηεΐι 
ρΓονίδίοη ηεεά ηοΐ 6ε ηΐ3(1ε ν/Ηεεε ΐΗε ΐιιηηεΐ ογ ηφ'ηεεηί 8ρ3088 3Γ8 ηοΐ 
ρ3Γΐ οί ΐΗε εδε3ρε Γοηίε. 

2.1.6 Ρ)·β55ΐυ~β αί ΗγάταηΙζ 

\ΥίΐΗ ΐΗε ί\νο ρυηιρδ δίηιυΐΐαηεουδίγ άε 1 ίνεπη§ νναίεΐ' ίΗΐ'ουεΗ ίΗε ηοζζίεδ δρεαίίεχΐ ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2 . 3 . 3 , \νί(Η ΐΗε ριι;ιηΗίγ οί νναΐεΐ' 38 δρεείΐϊείΐ ίη ρατα^ταρΗ 2 . 1 . 3 , ίΗπ:ηΐ"Η αηγ 
ίκίμιοεπί ΗγΟί'αηΙδ, ΐΗε ίο 11 ο\νίη§ ηώώηιιηι ρΓεδδητεδ 8Η3ΙΙ Ηε ηιαίηίαίηεχΐ 3 ί 311 Ηγώ'αηίδ: 


. 1 ίοΓ ρ38§εη§εΓ δΗίρδ: 

4,000 §γο 88 ίοηη3§ε 3η(1 ηρ\ν3κΐ8 
1688 &3Π 4,000 §ΓΟδδ ίθηΠ3§6 


0.40 Ν/ηηη 2 
0.30 Ν/ηιηι 2 ; 


.2 ίοΓ 03Γ£Ο δΗίρδ, 

6,000 §Γθ8δ ΐοηηαβε ειηχΐ ιψνναιτίδ 
1ε88 ίΐιαη 6,000 §Γ 088 ίοηηα^ε; 
αηά 


0.27 Ν/ηιηι 2 
0.25 Ν/ηιηι 2 ; 


.3 (Ηε ηΐ3χίηιιιιη ρΐ'εδδΐίΓε 3ΐ αηγ ΙινοίΓειηΐ δΙιειΙ 1 ηοΐ εχεεεΗ ΐ1ΐ3ί 3ί \νΗίεΙι (Ηε 
εΓΓεείίνε εοπίνο! οί 3 (ΪΓ6 Ηο 86 εαη Ηε Οεηιοηδίπιΐοίΐ. 


2.1.7 ΙηΐβηιαϋοηαΙ 8ΐιοι·€ εοηπεεΐίοη 


2.1.7.1 δΗίρδ οί 500 §Γ 088 ίοηηαηε 3Π(1 υρνταιχΙδ 8ΐΐ3ΐ1 Ηε ρΓονίάεά ννίΐΗ 3ί 1ε38ί οηε 
ίηίεηΐ3ίίοη3ΐ δΗοΐ’ε εοηηεείίοη εοηιρ1γίη§ \νί(Η (Ηε Ρίιε δηίείγ δγδίεηΐδ ΟοεΙε. 

2.1.7.2 ΙχιαΠΗεδ δΗαΙΙ Ηε ανηϋαΗΙε εηαΗΙίηε δηεΗ 3 εοηηεείίοη ΐο Ηε ιΐδεΗ οη είίΗεΓ δίχίε οί 
(Ηε δΗίρ. 

2.2 ΡΪΓβ ριιηιρς 

2.2.1 Ριιηψ8 αεεερίεά α$βι~βριιηψ5 


δ3ηί(3τγ, Η 3 ΙΙ 38 Ϊ, Ηί1§ε ογ εεηεπιΙ δεηάεε ρηητρδ ιηαγ Ηε αεεερΐείΐ 38 (ηε ρυτηρδ, ριονκίείΐ ΐΗαί 
(Ηεγ 3Γ6 ηοί ηοηη3ΐ1γ ιΐδοΗ ίοΓ ριιηιρίπ” οίΐ 3Π(1 ΐΗιειΙ ίί (Ηεγ 3Γ6 8ηΗ]εεί ίο οεεαδίοηαΐ ΗιιΙγ ίοΓ 
(Ηε ΗαηδίεΓ ογ ρυπιρίη§ οί οίΐ ίηεΐ, δυίίαΗΙε εΗαη§ε-ον6Γ 3ΓΓ3η§εηιεηΐδ 3Γε ίϊίίεά. 

2.2.2 Νιιηώεν ο/βίΓβριιηιρη 

δΗίρδ δΗ3ΐ1 Ηε ρΓονίχΙεχΙ \νί(Η ίηίΙερεηχΙεη(Ιγ άτίνεη Ηχε ρηηιρδ 38 ίοΐίοχνδ: 


. 1 ίη ρ3δδεη§εΓ δΗίρδ οί: 

4,000 §Γθδ8 ίοηη3§6 3η<1 υρνναηΐδ 
Ιεδδ (Η3η 4,000 §Γθδδ ίοηηα§6 


3ί 1ε3δί (Ηγ66 
3ΐ 1ε3δί ί\νο 


.2 ίη 03Γ§ο δΗίρδ οί: 

1 ,000 §Γθδ8 ίοηη3§6 3η<1 αρ\\'3ΐχ1δ 
1ε88 (Ηαη 1,000 §γο 88 ίοηηα§ε 


3 ί 1 ε 3 δί Ιν/Ο 

αί Ιεαδί ί\νο ρο\νοΓ άπνεη 
ρηηιρδ, οηε οί νλΗιοΗ δΗηΙΙ Ηε 
ίηΟερεηίΙεηΐΙγ (Ιπνεη. 
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2.2.3 Αη-αηξβτηβηί ο/βτε ριηηρα αηάβτε ηιαίηα 

2.2.3.1 ¥\γε ριιηιρα 

ΤΟε ηπηηβεηιεηί οΓ 863 οοηηεοίίοηδ, βτε ρηηιρδ ;ιη1 ίΟείτ δουτοεδ οΓ ρο\νεΓ δύηΐΐ 1)6 38 ίο 

0Π811Γ0 ίύηΐ: 

. 1 ίη ρ3886Π§6Γ δΟίρδ οί 1,000 §Γ088 (01111320 311(1 υρΐΥΕΤΙδ, 1Π (1ΐ6 6ν6Πί οί 3 ίίΐΌ 1Π 
3ηγ οηε οοηιρ3Γίηιεηί 311 (Ιιε Πγο ρηηιρδ \νί11 ηοί Οε ριιί οιιί οί ηοίίοη; 3η1 

.2 ίη ρ388εη§6Γ δΐιίρκ οί 1εδ8 (1ΐ3η 1,000 §τοδ8 ίοηη3§ε 3ΐΐ(1 ίη οητ§ο δΐιίρδ, ίί 3 Πγο 
ίη 3ΐιγ οηε οοηιρηιίπιεηΐ οουΐίΐ ρηί 311 Πιο ρητηρδ οηί οί 3είίοη, (ΙιεΓε δΐιηΐΐ Οε 
3η 3ΐίεπΐ3ίίν6 ηιοηηδ οοηδίδίίηβ οί 3η οηιοπ>οηον ίίΓε ρηιηρ οοηιρ1γίη§ \νίί0 
(Ιιε ρΓονίδίοηδ οί (Ιιε Ρίτε δηίεΐγ δγδΐειηδ Οοίε \νί(1ι ίίδ δουΓοε οί ρο\νεΓ ηηΐ 
863 οοηηεοΐίοη Ιοοηΐοΐ οηίδίΐε (Ιιε δρειοο ννΠοΓΟ (Ιιε ηιηίη ίίΓε ρηηιρδ ογ ίΟείτ 
δΟΙΙΓεεδ οί ρθ\\'6Γ 3Γ6 1003(6(1 

2.2.3.2 ΚεφιίΓεηιειιία /ογ ίΙιε αραεε εοηίαϊηίη§ ίΙιε ειτιεΓ§εηεγβιτεριιιηρ 
2.2.3.2.1 Σοεαίίοη οβύιε αραεε 

ΤΙιε δρηοε οοηΟίηίηο, (Ιιε βτε ρητηρ δύηΙΙ ηοί Οε οοηίί^ηοηδ ίο ύιε ύοιιηΐηπεδ οί 
τηηοίτίηετγ δρηοεδ οί Ο3ίε§οτγ Α ογ ίύοδε δρηοοδ οοηί3Ϊηίη§ ιηηίη ΐίτε ριιηιρδ. \¥Ιιετε ύιίδ 
ίδ ηοί ρηιοΐίείώΐε, ίΐιε εοτητηοη ΟηΙΗιεηά Οείονεεη ΐΐιε ί\νο δρηοεδ δΐιηΐΐ Οε ίηδηΐηίεΐ ίο 3 
δΐηηΐηηΐ οί δίπτοίητηΐ Πιε ρτοίεείίοη οςιιίνηίεηΐ ίο ί1ΐ3ί Γεςυίτεί ίοτ 3 εοηίτοί δΐηίίοη ίη 
τε§ηΐ3ίίοη 9.2.33. 

2.23.2.2 Αεεεαα ίο ίΙιε ειηεΓ§εηενβτε ριιηιρ 

Νο ίΠτεοΙ 300688 δΐιηΐΐ Οε ρεπηϊΐΐεΐ ΟεΚνεεη (Ιιε ηΐίίοΙιίηεΓν 8ρ3οε η η Π ίΐιε δρηοε οοηί3Ϊηίη§ ίΐιε 
ετηετ^εηογ ίίτε ρηιηρ ηηΐ ίίδ δοιιιοο οί ρο\νοι. \νΐιοη (Ηίδ ίδ ίίηρτηοίί03Ιο 1 ο, ΐΐιε ΛΟηηηίδΐπιίίοη 
ηηιγ αοοορί 3η απηη^ειηεηί \νΟετε ίΐιε 300688 ίδ Ογ ιηεηηδ οί 3η ηιγΙοοΟ \νίί1ι ίΐιε οΐοοτ οί ίΟε 
τηηοΟίηετγ δρηοε ύείη§ οί Α-60 οΐ388 δίηηίητί, ηηΐ ίΙιο οϊΙιογ οΙοογ ύείη§ ηί 1ε38ΐ δΐεεί, ύοΐύ 
Γ638οη3Ϊ)1γ §38ίί§1ιί, δοΐί-οΐοδίιΐ” ηηΐ \νίίΟοηί 3ηγ Η ο 11 ΟειοΟ ηττηη^ετηεηίδ. ΑΙίοηιηΠνοΙγ, ίΐιε 
300688 ηΐ3γ Οε ΐ0τοη§0 3 \ν3ΐετίί§01 Ιοοτ Ο3ρ3θ1ε οί Οείη§ οροπιΐεΐ βοτη 3 8ρ3οε τετηοΐε ίιοηι 
ίΟε ιηποΟίηοΓγ 8ρ3οε 3η1 10ε δρηοε οοηί3Ϊηίη§ ίΟε αηοΓ«οηογ ίίτε ρηηιρ 3η1 ιιηΐίίεΐγ ίο Οε οηί 
οίί ίη ίΟε ενεηί οί ίίτε ίη ίΟοδε δρηοεδ. Οι δηού 03868, α δεοοηΐ τηεηηδ οί 300688 ίο ίΟε δρηοε 
οοηίηίηίη» ίΟε εηιοΓ^εηογ ίίτε ρητηρ ηηΐ ίίδ δοητοε οί ρο\νετ δύηΐΐ Οε ρτονίΐεΐ. 

2.23.23 νεηίίΐαίϊοη ο/ίΗε ειηβΓ§εηενβΓβ ρητηρ αραεε 

νεηίίΐηίίοη ηηηη^ειηεηίδ ίο ίΟε δρηοο οοηίηίηίηβ 10ε ίηίερεηίεηί δοητοε οί ροινετ ίοτ ίΟε 
οηιοπτεηογ ίίτε ρητηρ δΙηιΙΙ Οε δΐιοΐι 38 ΐο ρτεοίηΐε, 38 ίητ 38 ρτ3θΐίθ301ε, ίΟε ροδδίύίΐίίγ οί 
δΐηοίε ίτοτη 3 τηηοΟίηετγ δρηοε ίίτε εηίεπη§ οτ Οείη§ 1τ3\νη ίηίο ΐύηί δρηοο. 

2.2.33 ΑάάίύοηαΙριαηρα /ογ εαι·§ο αΐιίρα 

Ιη ηΐΐίύοη, ίη οητ§ο δΟίρδ \νΟετε οίΟετ ρητηρδ, δηού 38 §εηετη1 δετνίοε, 0ί1§ε 3η1 ύηΐΐηδί, είο., 
3τε βΐίεΐ ίη 3 τη3θ0ίηετγ 8ρ3οε, 3ττ3η§ειηεηί8 δύηΙΙ Οε τη3ΐε ίο εηδητε Ιθ3ί 3ΐ 1ε38ΐ οηε οί ίΟεδε 
ρητηρδ, 03νίη§ ίΟε οηρβοίίγ 3η1 ρτεδδητε τεςηίτεί Ογ ρητη^τηρΟδ 2.1.6.2 3η1 2.2.4.2, ίδ 
οηραύΐο οί ριονίΐίηο \ν3ίεΐ' ΐο (Οε βτε τηηίη. 
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2.2.4 €'αρααϋν ο/βΐ'β ριιηψα 

2.2.4.1 ΤοίαΙ αιρααϋν ο/'τβφιίτβάβτβ ριιηιρζ 

ΤΗο ΓεςιιΗοά Γιτε ριίΓηρδ δΗαΙΙ ΐ>ο 03ρα61ε οί άε1ίνεηη§ Γογ &ε-Γι§Μη§ ρυτροδεδ α 
ςιιαηίίΐγ οΓ ννυίεΓ, αί ίΗε ρΐ'εδδυτε δρεεϊΓιεά ϊη ραηι^ιυρΗ 2.1.6, αδ Γο11ο\νδ: 

.1 ρυηιρδ ίη ραδδεη@εΓ δΗίρδ, ίΗε ςυαηίίίγ οΓ ν/αίεΐ' ϊδ ηοί Ιεδδ ίΗαη ί\νο ΐ ΗΠ άδ 
οΓ ίΗε ςυαηίίίγ Γεςυίτεά ίο 6ε άεαίί \νίίΗ 6γ ίΗε 6ί1§ε ριιηιρδ \νΗεη 
οιηρΙογεά Γογ Μ§ε ρυιηρίη£; αηά 

.2 ριιηιρδ ίη εαπτο δΗίρδ, οίΗεΓ ΙΗαη αηγ εητεπτεπεγ ρηηιρ, άιε ςυαηίίίγ οΓ \ναίεΓ 
ίδ ηοί Ιεδδ Ιΐιαη Γοιιγ Ιΐιίπΐδ οΓ ΐΗε ςυαηίίίγ ΓεςιιΗεά ιιηάεΓ Γε^υΐαίίοη II-1/21 ίο 
6ε άεαίί \νίίΗ 6γ εαεΗ οΓ ίΗε ίηάερεηάεηί 6ί1§ε ρυηιρδ ίη 3 ραδδεη§εΓ δΗίρ οΓ 
ίΗε δ3Γηε άίηιεηδίοη \νΗεη εηιρίογεά ίη 6ί1§ε ρητηρίη§, ρΓονίάεά ί6αί ίη ηο 
ε3Γ§ο δΗίρ ηεειΐ ί6ε ίοίπΐ ΓεςιιίΓειΙ εαραείίγ οΓ ίΗε ίΪΓε ριιηιρδ εχεεεά 180 ηι7Η. 

2.2.4.2 ΟαρααίΙν ο/βαϋ/ιβτβ ριιηιρ 

Εαε6 οΓ ί6ε ΓεςιιίΓειΙ ίίιε ρυηιρδ (οί6εΓ ίΗαη 3ηγ ετηεπζεηεγ ρυηιρ ΓεςιιίΓειΙ ίη ραΐ'αιζΓαρΙι 

2.2.3.1.2 Γογ 03γ§ο δΗίρδ) δΗιιΙΙ Ηανε α εαραείίγ ηοί Ιεδδ ί6αη 80% οΓ ί6ε ίοίαΐ ΐ'εΐ|υίιει1 εαραείίγ 
ιϋνίιίειΐ 6γ ίΗε ηιίηίηιυηι ηυηιΗεΓ οΓ ΓεςιιίΓειΙ Γηε ρυηιρδ 6υί ίη αηγ εηδε ηοί Ιεδδ ίΗαη 25 ιτΓ/Η 
αηά εαεΗ δυεΗ ρυηιρ δΗπΙ 1 ίη αηγ ενεηί 6ε 03ρα61ε οΓ άε1ίνεηη§ αί Ιεαδί ίΗε 1\νο ΓεςιιίΓειΙ |είδ 
οΓ \ναίεΓ. ΤΗεδε ίΪΓε ρυηιρδ δΗαΙΙ 6ε εαραΗΙε οΓ δυρρ1γίη§ ίΗε ίΪΓε Γηαίη δγδίεηι υηάεΐ' ίΗε 
ΐ'εςυΗεά εοηιΐίίίοηδ. ΝΥΗειε ΓηοΓε ρυτηρδ ίΗαη ίΗε ΓηίηΪΓηυΓη οΓ ΓεςυΗεά ρυηιρδ 3Γε ίηδίαΐΐεά 
δυεΗ αάάίίίοηαΐ ρυηιρδ δΗαΙΙ Ηανε α εαραείίγ οΓ αί Ιεαδί 25 ηι 3 /Η αηιΐ δΗαΙΙ 6ε εαρα61ε οΓ 
άε1ίνεπη§ αί Ιεαδί ίΗε 1\νο )είδ οΓ\ναίεΓ ΓεςιιίΓειΙ ίη ραΓαιγαρΗ 2.1.5.1. 

2.3 Ρίνβ Ιιοαβα αηά ηοζζίβα 

2.3.1 Οβηβταί χρβοίβοαίϊοηχ 

2.3.1.1 Ι ίτε Ηοδεδ δΗαΙΙ 6ε οΓ ηοη-ρεηδΗα61ε ηιαίεπαΐ αρρΓονει! 6γ ίΗε Λιΐιηίηίδίταΐίοη αηά 
δΗαΙΙ 6ε δυΓίϊείεηί ίη 1εη§ίΗ ίο ρΐΌ|'εεί α (εί οΓ \ναίεΓ ίο αηγ οΓ ίΗε δραεεδ ίη \νΗίεΗ ίΗεγ Γηαγ 6ε 
τεςυΪΓεά Ο 6ε υδεά. ΕαεΗ Ηοδε δΗαΙΙ 6ε ρΓονίάεά \νίίΗ α ηοζζΐε αηά ίΗε ηεεεδδαΓγ εουρΠηυδ. 
Ηοδεδ δρεείΓίεά ίη ίΗίδ εΗαρίεΓ αδ "ΓίΓε Ηοδεδ" δΗαΙΙ, Ιο«εΐ1ιεΓ \νίίΗ αηγ ηεεεδδαΓγ Πυίη«δ αηά 
ίοοίδ, 6ε ΗερΙ τεαάγ Γογ υδε ίη εοηδρίευουδ ροδίίίοηδ ηεαΓ ίΗε ιναΙεΓ δεΓνίεε ΗγάΓαηίδ ογ 
εοηηεείίοηδ. Αάάίίίοηαΐΐγ, ίη ίηίεποΓ Ιοεαίίοηδ ίη ραδδεη§εΓ δΗίρδ εαπγίη» ΓηοΓε ίΗαη 
36 ραδδεηγεί'δ ίΪΓε Ηοδεδ δΗαΙΙ 6ε εοηηεείεά ίο ίΗε Ηγάταηίδ αί αΐΐ ίίηιεδ. Ρήε Ηοδεδ δΗαΙΙ Ηανε 
α ΙεηυίΗ οΓ αί Ιεαδί 10 Γη, 6υί ηοί ΓηοΓε ίΗαη: 

.1 15 ηι ίη ηταεΗίηεΓγ δραεεδ; 

.2 20 Γη ίη οίΗεΓ δραεεδ αηά ορεη άεείΐδ; αηά 

.3 25 ηι Γογ ορεη άεεΗδ οη δΗίρδ ννίΐΗ α ηιαχίηιυηι ΗΓεαάίΗ ίη εχεεδδ οΓ 30 ηι. 

2.3.1.2 ΙΜεδδ οηε Ηοδε αηά ηοζζΐε ίδ ρΓονίάεά Γογ εαεΗ Ηγάταηί ίη ίΗε δΗίρ, ίΗεπ' δΗαΙΙ 6ε 
εοηιρίείε ίηίεΓεΗαη§εα6ί1ίίγ οΓΗοδε εουρ1ίη§δ αηά ηοζζίεδ. 
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2.3.2 Νιιηώβτ αηά άϊατηβίβτ ο/βηβ Ηο$β8 

2.3.2.1 δΐιίρδ δΗαΙΙ 6ε ρΓονίάεά \νίΐΗ ίίτε βοδεδ Ιΐιε ηιιιηΗεΓ αηά άίαηιείεΓ οΓ \νΗίε1ι δβαΐΐ 6ε 
ίο ίΗε δαίίδίαείίοη οίίΗε ΑάιτπηίδίΓαίίοη. 

2.3.2.2 Ιη ραδδεη§6Γ δΐιίρδ, ΐΗεΓε δΗαΙΙ 6ε αΐ Ιεαδί οηε Πτε Η ο 86 Γογ εαεΗ οΓ ΐΗε ΗγάΓαηίδ 
Γεςυίτεά 6γ ραΓα«Γαρ1ι 2.1.5 αηά ΐΗεδε βοδεδ δΐιαίΐ 5ε ηδεά οηΐγ ίοΓ ΐΐιβ ρηΓροδεδ οΓ 
εχίίη§ηίδ1ιίη§ ίίΓεδ ογ ίεδίίη§ ΐΗε ΓΐΓ6-εχΐίη«ιιίδΗίη« αρραΓαΐηδ αί ίίΓε άπΐΐδ αηά δΐίΓνεγδ. 

2.3.2.3 Ιη εαΓ§ο δ6ίρδ: 

.1 οΐ' 1,000 §Γθδδ Ιοηηα«ε αηά υρν/αΓάδ, ΐΗε ηυηιΟεΓ οΓ Πτε Ιιοδεδ ίο 6ε ρΓονίάεά 
δΐιαίΐ 6ε οηε Ιογ εαείι 30 ηι ΙεηίβΗ οΓ ΐΗε δ6ίρ αηά οηε δραΓε 6ιιΙ ίη ηο εαδε Ιεδδ 
ίΐιαη ίϊνε ίη αΐΐ. ΤΗίδ ηυηιΗεΐ' άοεδ ηοί ϊηεΐυάε αηγ Ιιοδεδ ΐ'εςυίΐ'εά ϊη αηγ 
εη§ίηε ογ Ηοί Ιογ γοοπι. ΤΗε ΑάΓηϊηϊδίταίϊοη ηιαγ ίηεΐ'εαδε ίΗε ηιιιηΗεΓ οί Ηοδεδ 
Γεςυίτεά δο αδ ίο εηδίαε ίΐιαί Ηοδεδ ίη δηίίιείεηί ηιιιηΗεΓ αΓε αναϋαΗΙε αηά 
αεεεδδίΗΙε αί αΐΐ ίίηιεδ, Ηανίη§ Γ6«αΓά ίο ίΗε ίγρε οΓ δΗίρ αηά ίΗε ηαίιίΓε οΓ 
ίταάε ίη \νΗίε1ι ίΗε δΐιίρ ίδ ειηρίογεά. δΗίρδ εαιτγίη§ άαη« 6 Γ 0 ΐΐδ «οοάδ ίη 
αεεοΓάαηεε \νϊΐΗ ΐ'ειζυΐαίίοη 19 δΗαΙΙ Ηε ρΓονίάεά \νϊΐΗ 3 Ηοδεδ αηά ηοζζίεδ, ίη 
αάάίίίοη ίο ίΗοδε ΐ'εςυίΐ'εά αΗονε; αηά 

.2 οί Ιεδδ ίΗαη 1,000 §τοδδ ίοηηα§ε, ίΗε ηιιιηΗεΓ οί βτε Ιιοδεδ ίο Ηε ρΓονίάεά 
δΐιαίΐ Οε εαίειύαίεά ίη αεεοΓάαηεε ννίΐΗ ίΙιε ρΓονίδίοηδ οί 

ραΓαφ'αρΙι 2.3.2.3.1. Ηο\νενεΐ', ίΗε ηιιιηΗεΓ οί Ηοδεδ δΗαΙΙ ίη ηο εαδε ί>ε Ιεδδ 
ίΗαη ΐίττεε. 

2.3.3 8ίζβ αηά ΐ\φβ8 ο/ηοζζίβα 

2.3.3.1 Ι ογ Ιΐηε ρηΓροδεδ οί ίΐιίδ εΗαρίερ δίαηάαΓά ηοζζΐε δίζεδ δΗαΙΙ 5ε 12 ηιηι, 16 ιηηι αηά 
19 ηιηι ογ αδ ηεαΓ ΙΙιεΓεΙο αδ ροδδίΗΙε. ΡαΓ«6Γ άίαηιείεΓ ηοζζίεδ ηιαγ 6ε ρεηηίίίεά αί ΙΗε 
άίδεΓείίοη οί ίΗε ΑάηηηίδίΓαίίοη. 

2.3.3.2 Ι ογ αεεοηιηιοάαίίοη αηά δεΓνίεε δραεεδ, α ηοζζΐε δίζε §ΓεαίεΓ ίΐιαη 12 ηιηι ηεεά ηοί 6ε 
ηδεά. 

2.3.3.3 Ρογ ιηαεΗίηειγ δραεεδ αηά εχίεποΓ Ιοεαίίοηδ, ί6ε ηοζζΐε δίζε δ6α11 6ε δηε6 αδ ίο ο6ίαίη 
ί6ε ΓηαχίηιιίΓη άίδείιαπζε ροδδί61ε ίίοιη ί\νο )είδ αί ί6ε ρΓεδδΐιτε ητεηίίοηεά ίη ραΐ'αεί'αρΗ 2.1.6 
ίτοΓη ί6ε δηιαίίεδΐ ρηηιρ, ρΓονίάεά ί6αί α ηοζζΐε δίζε §Γ6αί6Γ ί6αη 19 Γηηι ηεεά ηοί 6ε ηδεά. 

2.3.3.4 Νοζζίεδ δ6α11 6ε οί αη αρρΓονεά άιιαΗριίφΟδε ίγρε (ί.ε., δρΓαγ/)'εί ίγρε) ίηεοφΟΓαίίη» 
α δβιιίοίί. 

3 ΡοΓίαΗΙε ίϊι·ε εχίΐη§ΗΪδ1ιεΓδ 

3.1 Τνρβ αηά άβή§η 


ΡθΓία61ε βίε εχίίη^ιιίδΐιετδ δ6α11 εοηιρίγ \νίίΗ ί6ε Γεε]ΐπΓειηεηί8 οί ίΗε ΡΠ'ε δαίείγ δγδίειηδ 
(Ροάε. 
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3.2 Αη~αη§βηιβηί ο/βχβ βχίϊησηίχΐιβη; 

3.2.1 Λοοοιηηιοάαΐίοη δρηοεδ, δεηίεε δρηεεδ αηά οοηβοΐ δί3ίίοηδ δΗαΙΙ 6ε ρΓονίάεά \νίΐ1ι 
ροΟηβΙε ίΪΓε εχβη§υίδ6εΓδ οί 3ρρΓορπ3ίε ίγρεδ 3 γκ 1 ϊη δυίβείεηί ηυιηβετ ίο ίΐιε δ3ίίδί3είίοη οί’ 
βίε Α<3ιηίηΪ8ίΓ3ίϊοη. δβίρδ οί 1,000 §Γθδδ ίοηη3§ε 3ηά ιιρ\ν3ΐχ1δ δ1ΐ3ΐ1 ε3πγ 3ί 1ε3δί βνε 
ροΓί3ΐ>1ε Βγ 6 εχΐίη«ιιίδΗεΓδ. 

3.2.2 Οηε οί βίε ροΓίαίιΙο βτε εχίίη^αίδΙιεΓδ Ριίεηβεά ίοΓ υδο ίη 3ηγ δρ3εε δΐιηΐΐ 6ο 
δίοννοοί ηο3Γ βίε εηίΓ3ηεε ίο ίβ3ί δρ3εε. 

3.2.3 (ΑγΡοιι άίοχίάε βΓ6 εχΙίη§ιιίδΗεΓδ δβ3ΐ1 ηοί 6ε ρΐηεεά ίη 3εεοηιηιοβ3ίίοη δρηεεδ. Ιη 
οοηβοΐ δίηίίοηδ 3η0 οίβεΓ δρηεεδ εοηί3ΐηίη§ εΐεείπεηΐ ογ εΙεείΓοηίε εςυίριηεηί ογ ηρρίίηηεεδ 
ηεεεδδ3Γγ ίοΓ ίβε δηίείγ οί βίε δβϊρ, βΓε εχίίη§υίδβεΓδ δΗοιιΙΟ 6ε ρΓονίάεά \ν6οδε 
εχίίη§υίδβίη§ ηιεβίη 3Γε ηεϊίβεΓ εΙεείπεηΙΙγ εοηΟιιείίνε ηοΓ ΗηιτηίιιΙ ίο ί6ε εςιπριπεπί 3ηβ 
ηρρίίηηεεδ. 

3.2.4 Ρίτε εχίίηςιπδΙιοΓδ δΗαΙΙ 6ε δίΐιιηΐεοί τεηάγ ίοΓ ιίδε 3ί εηδίΐγ νίδϊ61ε ρΐηεεδ, \ν6ίε1ι 
ε3η 6ε Γε3ε1ιεά ςυίοΡΙγ 3ηβ ε3δί1γ 3ί 3ηγ ίίιηε ίη βίε ενεηί οί 3 βτε, 3ηά ίη δυείι 3 \νηγ βΐ3ί 
ίβείτ δεΓνίοεηΟίΙίίγ ίδ ηοί πηρηίΓεΟ 6γ ί6ε λνεηίΗει, νί6Γ3βοη ογ οίβεΓ εχίεπΐ3ΐ ί3είθΓδ. 
ΡοΡηΟΙε βτε εχίίη§ηίδβεΓδ δβηΐΐ 6ε ρΓονίάεά \νίίΗ άενίεεδ \ν6ίοβ ηκϋεηίε ν/βείΗεΐ' βιεγ 
1ΐ3νε 6εεη ιΐδεά. 

3.3 8ρατβ αΙια/·ρβ.\ 

3.3.1 δρ3Γε ε63Γ§εδ δΙηιΙΙ 6ε ρΓονίάεά ίοΓ 100% οί ί6ε βΓδί 10 εχίίη^υίδΗεΐ'δ 3ηβ 50% οί ί6ε 

Γεηΐ3ίηίη§ βΓε εχίίη^υίδΗεΐ'δ εηρηβίε οί 6είη§ Γεε63Γ§ε0 οη 6θ3ΐχΡ Νοί ιηοΓε ίΐιηη 60 ίοίηΐ 
8ρ3Γε ε63Γ§εδ 3Γε ΓεςηίΓεά. Ιηδίΐ'υείίοηδ ίοΓ τεε63Γ§ίη§ δΙηιΙΙ 6ε εηιτίεβ οη 6θ3ΐχ1. 

3.3.2 Ι οί βτε εχΙίη§υίδ1ΐ6Γ8 ννΗίεΙι εηηηοί 6ε Γεεβ3Γ§εά οπ6ο3γ0, ηχΐχΐίίίοηηΐ ροΓί361ε βΓε 
εχίίη§υίδ6εΓ8 οί ί6ε 83ΐηε ςυηηίίίγ, ίγρε, εηρηείίγ 3ηβ ηυιηβεΓ 38 Οείειτηίηεβ ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρβ 3.3.1 η6ονε δΗίϋΙ 6ε ρΓονίάεά ίη Ηεη οί 8ρ3Γε οίηιιχζεδ. 

4 Ρίχεά Γιι·ε-εχίΐη«ιιΐχΗΐη« χγδίεπιχ 

4.1 Τγρβα οββχβά βκβ ί’χΐίηίξΐιίχΐιίηρ 8ν$ίβηΐ8 

4.1.1 Α βχεά βτε 6χίίη§ηίδβίη§ δγκίειη ΓεςιιίΓεΟ 6γ ρ3Γ3§Γ3ρβ 5 6ε1ο\ν ηιηγ 6ε 3ηγ οί ί6ε 
ίο11ο\νίη§ δγδίειηδ: 

.1 3 βχεά §3δ βΓε-εχίίη§υίδ6ίη§ δγδίεηι εοηιρ1γίη§ \νίί6 βίε ρΓονίδίοηδ οί βίε 

Ρήε δβίείγ δγδίειηδ Γχκΐε; 

.2 3 ίίχεΟ βί§β-εχρ3Πδίοη ίοηηι βΓε-εχβη§ηίδβίη§ δγδίεηι οοηιρ1γίη§ χνίίΐι ίβε 

ρΓονίδίοηδ οί βίε Ρίτο δ3ίείγ δγδίειηδ 0xx:1ο; 3ηά 

.3 3 βχεά ριεδδυΓε \ν3ΐ6Γ-δρΓ3γίη§ βΓ8-εχίίη§ηίδβίη§ δγδίεηι εοηιρ1γίη§ \νίίΗ ίβε 

ρΓονίδίοηδ οί ίβε ΡΡε δηίείγ δγδίεηΐδ ('οΟε. 

4.1.2 \νΗειε 3 βχεΟ βΓε-εχβη§ηίδβίη§ δγδίεηι ηοί ιεχ]υίτεχΐ 6γ ίβίδ εΐΐίΐρίεΐ' ίδ ίηδίηΐΐεά, ίί 
δβ3ΐ1 Γηεεί ί6ε Γεςιιίιχτηεηίδ οί ίβε ιχΊενηηΙ Γε§ηΐ3ίίοηδ οί ί6ίδ ε63ρίεΓ 3ηβ ί6ε ΡΡε δ3ίείγ 
δγδίειηδ (’οίΐε. 
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4.1.3 ΡίΓε-εχάη§υί8βίη§ δγδΐοηΐδ υδίη§ I ΙηΙοη 1211, 1301, ηηά 2402 ηηά ρεΓίΙιιοιοοηΓβοηδ 
δβηΐΐ 6ο ρΓοβίβίίοά. 

4.1.4 Ιη ”οπογη 1, ίβε ΑάηιίηίδίΓηίίοη δΐιαίΐ ηοΐ ρεηηίΐ Ιΐιε ακο οί' δίοηηι 38 3 Πγ ε-εχIϊη<ζιιϊδΗίηίζ 
ηιοάίιιηι ίη βχεά βΓ8-εχΐίη§ηίδβίη§ δγδίεηΐδ. ΆΗογο ίβε ιίδε οί 8ΐ83ηι ίδ ροιτηίίίοά 6γ ίΙιο 
ΑάηιίηίδίΓηίίοη, ϊί δΐι&ΐΐ 6ο ιικοά οηΐγ ϊη Γεδίήοίεά 3Γ838 38 3η ηάάίίίοη Ιο ΐβε Γοςιιβοά 
βΓε-εχΙϊη§υϊδ6ϊη§ δγδίεπι ηηά δΐιηΐΐ εοηιρίγ \νίΐβ ίβε ΓεςυΪΓεηιεηίδ οί' ίβε Γϊτε δηίείγ δγδίεπι 
('οάε. 

4.2 ϋΐοαίηξ αρρίίαηεες /ογ βχεά §α$ βΐΓε-εχύη§ιιίί;1ύη§ χναίειηα 

ΑΉετε 3 ίίχοά §38 βΓε-εχίίη§ηίδβίη§ δγδίεπι ίδ ιΐδεά, ορεηίη§8 γνβίοβ πΐ3γ ηάηιίΐ ηίτ ίο, ογ 
ηΙΙογν §38 ίο εδε3ρε β·οηι, 3 ρΐΌίεοίεά δρηοε δβ3ΐ1 6ε 03ρ361ε οί 6είη§ οΐοδεά β·οηι οηίδίάε ίβε 
ρτοΐεοίοά 8ρ3εε. 

4.3 Ξίοι-αξβ τοοηΐί ο//ΐΓε-εχίίη§ηϊαΜηξ ηιεάίιαη 

λΥβεη ίβε βΓε-εχίίη§ηίδβϊη§ ιηοάίαιη ίδ δίοτεά οηίδίάε 3 ρΓοίεείεά δρηοε, ίί δβηΐΐ 6ε δίοΓεά ίη 3 
γοογπ λνβίεβ ίδ 1οε3ίεά βεβίηά ίβε ίοπνηιά εοΐΐίδίοη βηΐΐάιεηά, 3ηά ίδ ηδεά ίοΓ ηο οίβεΓ 
ρηφοδεδ. Αηγ εηίΓ3ηεε ίο δηεβ 3 δίθΓ3§ε τοοηι δβηΐΐ ρτείετηβΐγ 6ε Γγοπι ίβε ορεη άεεί 3ηά 
δβ3ΐ1 6ε ίηάερεηάεηί οί ΐ6ε ρΓοίεείεά δρ3εε. Ιί ΐ6ε δίθΓ3§ε δρηοε ίδ Ιοοηίεά 6εΙο\ν άεοΐγ ίί 
86311 6ε Ιοοηίεά ηο γποιό Ιΐιηη οηε άεεΙ< ΗεΙονν ί6ε ορεη άοοΙ< ηηά δ6;ιΙ1 6ε άίτεοίΐγ 3εεεδδί61ε 
6γ 3 δίηίπνηγ ογ Ιηάάετ β·οιη ΐ6ε ορεη άεοί. 8ρ3εεδ ννΗίοΙι ητε 1οε3ίεά 6ε1ο\ν άεεΙ< ογ δρηοεδ 
ννβείΌ ηεεεδδ ίΓοπι ίΗο ορεη άεοίο ίδ ηοί ρΓονίάεά, δβ3ΐ1 6ε ίιίίεά γνίίΐι 3 ηιεοβ3ηίθ3ΐ νεηίίΐηίίοη 
δγδίεπι άεδί§ηεά ίο ίηΐοε εχΐιηιΐδί ηίτ ίτοηι ΐ6ε 6οίίοηι οί ΐ6ε δρηοε 3ηά δβηΐΐ 6ε δίζεά ίο ρΓονίάε 
3ΐ 1ε38ΐ 6 ηίτ οβ3η§εδ ρεΓ βοπΓ. Αοοεδδ άοοΓδ δβηΐΐ ορεη οηί\νητάδ, ηηά βηΐΐάιεηάδ ηηά άεοίδ 
ίηο1ηάίη§ άοοΓδ 3ηά οίβεΓ ηιεηηδ οί ο1οδίη§ 3ηγ ορεηίη§ ίβεΓείη, \νβίοβ ίοπη ίβε βοηηάητίεδ 
6εί\νεεη δηοΐι ιοοηΐδ ηηά ηά)ηοεηί εηοΐοδεά δρηοεδ δΐιαίΐ 6ε §3δίί§1ιί. Ροτ 16ε ρητρσδε οί ίΐιε 
ηρρίίοηίίοη οί 1η61εδ 9.1 ίο 9.8, δηοβ δίθΓ3§ε τοοηΐδ δβηΐΐ 6ε ίΓεηίεά 38 βτε οοηίΓοΙ δίηίίοηδ. 

4.4 Ψαίετ ριιιηρχ /ογ οίΗεΐ' βίΓε-εχϋηξίύχΙύηρ, $γ5(ειη$ 

Ρητηρδ, οίβεΓ ίΐιηη ΐβοδε 88Γνίη§ ΐβε βτε τηηίη, τοςιπτοά ίοΓ ΐβε ρΓονίδίοη οί ννηίοτ ίοΓ 
βΓε-εχίίη§ηίδβίη§ δγδίεηΐδ ιχχ|αίιοά 6γ ίβίδ οΐιηρίοτ, Ιΐιεϊι δοηΓοεδ οί ροννοΐ' ηηά ίβείτ οοηίτοΐδ 
δβηΐΐ 6ε ίηδίηΙΙεά οηίδίάε ΐ6ε δρηοε ογ δρηοεδ ρΓοίεείεά 6γ δηοβ δγδΐεηΐδ ηηά δ1ΐ3ΐ I 6ε δο 
3η·ηη§εά ί6ηί η ίπε ίη ίβε δρηοε ογ δρηοεδ ρΓοίεείεά \νί11 ηοί ρηί ηηγ δηοβ δγδίεπι οηί οί ηοίίοη. 

5 ΡΪΓ6 εχίΐη§ΗΪδβίη§ ηιτηη^ειηεηΐδ ίη ιηηοβίηεΓγ δρηοεδ 

5.1 Μαείπηειγ >ψαεε$ εοηίαίηϊη§ οίΐβΐ'εά ύοίΐεηί ογ οίίβιεί ιιηίία 

5.1.1 ΜχεάβΓε-εχίϊη§ιιίχ1ύη§ αγαίειηα 

ΜηοβίηεΓγ δρηοεδ οί οηίε§θΓγ Α οοηίηίηίη§ οίΐ-βτεά βοίΙεΓδ ογ οίΐ βιεί ηηίίδ δΐιηΐΐ 6ε ρΓονίάεά 
γνίίβ ηηγ οηε οί ίβε βχεά βΓ8-εχίίη§ηίδβίη§ δγδίεηΐδ ίη ρηΓ3§Γ3ρβ 4.1. Ιη εηοβ οηδε, ίί ίβε 
εη§ίηε ηηά βοϋεΓ τοοηΐδ 3Γε ηοί εηίίτεΐγ δερηΓηίε, ογ ίί Ιίιεί οίΐ οηη άΓηίη ίτοηι ίβε βοίΐετ τοοηι 
ίηίο ίβε εη§ίηε-Γθοηι, ίβε οοηιβίηεά εη§ίηε ηηά βοίΐετ τοοηΐδ δβηΐΐ 6ε οοηδίάετεά 3δ οηε 
οοηιρητίηιεηί. 

5.1.2 ΑάάίίΐοηαΙβΐΓε-εχίίη§ιιϊα}ύη§ ωταη§ειηεηία 


5.1.2.1 ΤΗοτε δβηΐΐ 6ε ίη εηοβ 6 οΠογ γοοπι ογ ηί ηη εηίτηηοε οηίδίάε οί ίβε 6οί1ετ τοοηι ηί Ιεηδί 
οηε ροτίηβίε ίοηηι 3ρρ1ιοηίθΓ ηηίί οοιηρΙγίη§ \νΐί6 ίβε ρτονίδίοηδ οί ίβε Ρίτε δηίείγ δγδίεηΐδ 
(3οάε. 
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5.1.2.2 ΊΤιεΓθ δΗαΙΙ 6ε αί 1θ3δί ί\νο ροΛώΙε ίθ3ΐη εχίίη§ηίδ6εΓδ ογ εςυίναΐεηί ίη εαείι ήπη§ 
κραεε ίη ε3θ6 6οι1ογ γοογπ 3ηά ίη εαείι δραεε ίη \νΙηεΗ 3 ρ3Γ( οί ίΗε οίΐ ίυεί ίηδίηΐΐβΐίοη ίδ 
δίίθ3ίε(Ι. Τΐιεί’ε δΗαΙΙ 6ε ηοΐ Ιεδδ ΐ1ΐ3η οηε 3ρρΓονεεΙ ίοαηι-ϊγρε εχίίη§ηίδ6εΓ οί 3ΐ Ιεαδί 135 / 
εαραείΐν ογ οο]αίνίΐΐοηΐ ίη εαεΗ 6οιΊογ γοογπ. Τ6εδε εχίίη§ηίδ6εΓδ δΐιηΐΐ 6ε ρΓονίάεύ ννίΐΗ Ιιοδεδ 
οη τεείδ δυίΐηίοΙε ίοΓ Γε3θ6ίη§ αηγ ρ3Γί οί ίΙιε Ιοοί Ιογ γοοπί. Ιη ίΙιε 03δε οί ίΐοηιεδίίε ΙχηΙείδ οί 
Ιεδδ Ιΐΐ3η 175 6 XV 3η ηρρίΌνεά ίοαηι-ίγρε εχΙίηηυίδ6εΓ οί 31 1θ3δΙ 135 / εαραείίγ ίδ ηοΐ 
ΓοςιιίΓΟίΙ. 

5.1.2.3 Ιη οεοΗ ϋπη§ δρηεε ΙΗογο δΗαΙΙ 6ε 3 Γεεερίαείε εοηίαίηίη” 3ί 1ε3δί 0.1 ηι 3 δαηά, 
δ3\νάηδί ίιηρΓε§η3ίε<Ι ννίΐΐι δοάα, ογ οίΗεΓ ειρριονογΐ ώγ ιηειΙΟΓίειΚ α1οη§ ννίΐΗ 3 δηίί361ε δ6ονε1 
ίοΓ δρΓεαάίη^ ί6ε ηιαίεπαΐ. Αη αρρεονεεί ροΓί361ε εχίίη§ηίδ6εΓ ηιαγ 6ε δη6δίίίηίε(1 38 3η 
3ΐΐεηΐ3ΐίνε. 

5.2 Μαείιίηβιγ χραεεχ εοηίαίηίη§ ίηίεηιαΐ εοιηΒιΐϋϋοη ιηαεΙήηει·γ 

5.2.1 ΡίχεάβΓε-εχ(ίη§ιιί$Ιιίη§ $ν$ίεηιχ 

Μαείηιιειγ δραεεδ οί εαίε§ 0 Γγ Α εοηίαίηίη^ ίηΐεηΐ3ΐ εοηι6ηδίίοη ΓηαοΗίηεΓγ δΗαΙΙ 6ε ριονίίΐεϋ 
\νίί6 οηε οί ί6ε ΙϊχεεΙ ΤΐΓε-εχ6η§ηίδ6ίη§ δγδίετηδ ίη ραΓα^ταρΗ 4.1. 

5.2.2 Αάάίίίοηα!βΓβ-εχίίη§ιιΡΗίη§ αΓΓαηρ,ειηεηία 

5.2.2.1 Τ6εΓε 8ΐΐ3ΐ1 6ε 3ί 1ε3δί οηε ροΓί361ε ίθ3ΐη αρρϋεαίοΓ ηηίί εοιηρίνίη^ γνίί6 ί6ε 
ρΓονίδίοηδ οί ί6ε Γίτε δαίείγ δγδίεηΐδ (’οείε. 

5.2.2.2 Τ6εΓε δΗαΙΙ 6ε ίη ε3ε6 δυε6 δραεε αρρΓονεά ίθ3ηι-ίγρε ΙΪΓε εχΙΐηγιιϊδΗεΓδ, ε3θ6 οί 3ί 
1ε3δί 45 / ε3ρ3είίγ ογ εςιιίναΐεηΐ, δηίίιείεηΐ ίη ηηηι6εΓ ίο εη361ε ίοηηι ογ ίίδ εςιιίναΐεηί ίο 6ε 

ίΐ ί Γεείεεί οη ίο 3ηγ ρητί οί ί6ε ίίιεί αικΙ 1η6πεαίίη£ οίΐ ρΓΟδδηΓΟ δγδίεπίδ, §εηπη§ 3Πί1 ο16ογ II γο 
63Ζ3Γ(1δ. Ιη 3<Μΐίοη, ίΗεΐ'ε δ1ΐ3ΐ1 6ε ρΐ'ονίεΐεεί 3 δηίίιείεηΐ ηητη6εΓ οί ροΓΐ361ε ίοητη 
εχίίη§υίδ6εΓδ ογ εςυΐνηίεηί \ν6ίε6 δΗαΙΙ 6ε δο Ιοεηίεεί ί63ί ηο ροίηί ίη ί6ε δρ3οε ίδ ηιοΓε Ιΐιηη 
10 Γη ^να11άη§ εΐίδίαηεε ΐτοΓη αη εχίίη§ηίδ6εΓ αηεΙ ίΐιαί ί6εΓ0 3Γ8 3ΐ 1ε3δί ί\νο δηε6 εχίίηαυίδΙιεΓδ 
ίη εηε6 δηε6 δρ3εε. Ιογ δπΐ3ΐ1εΓ δραεεδ οί εαπεο δ6ίρδ 16ε ΛεΙηιιηΐδΙχηΐίοη ιηαγ εοηδκίεε 
τεΐ3χίη§ ί6ίδ ΓεειηίΓεηιεηΙ. 

5.3 ΜαεΙιίηεΓν χραεε$ εοηίαίηίη§ χΐεαιη ίιΐΓΐ?ίηε5 ογ εηεΐο^εά $1εαιη εη§ίηε$ 

5.3.1 ΡίχεάβΐΓε-εχ(ίη§ιιίχίιίη§ χγχίειηχ 

Ιη δραεεδ εοηΐαίηίηη δίεαιη ίιιώίηεδ ογ εηεΐοδεά δίεαιη εηηίηεδ υδεεί ίοΓ ηΐ3ίιι ρΓορηΙδίοη 
ογ οΐΙιεΓ ρυιροδεδ 6ανίη§ ίη ίΙιε αί^Γε^αΙε η ίοΐαΐ οηίρηί οί ηοΐ Ιεδδ ΐΗαη 375 1<\ν, οηε οί 
ίΗε βτε-εχΐίη§ηίδ1ιίη§ δγδίεηΐδ δρεείίιεά ίη ρ3τα§Γ3ρ1ι 4.1 δΗαΙΙ 6ε ρΐΌνίεΙεεΙ ίί δηεΐι δραεεδ 
3Γε ρεποοίίεειΐIν υηαίΐεηεΐεεί. 

5.3.2 ΑάάίίίοηαΙ βΓε-εχΐίη§ιιίχΗίη§ αΓΓαη§ειηεηί8 

5.3.2.1 Τ6εΓ8 δ1ΐ3ΐ1 6ε αρρΓονεά ίοαιη ίηε εχΐίη§ηίδ6εΓ8 ε3ε6 οί αΐ 1ε3δΐ 45 / ε3ρ3είίγ ογ 
εςυϊναΐεηί δηίίιείεηΐ ίη ηηηι6εΓ ίο εηα61ε ίοηηι ογ ίίδ εςιιίναΐεηΐ ίο 6ε ΟίτεεΙεΟ οη ίο ηηγ ραιΐ 
οί ί6ε ρΓεδδΐιΐ'ε Ιιι6πο3ίίοη δγδΐεηι, οη ίο ηηγ ραπ οί ί6ε 03δίη§8 εηε1οδίη§ ρΓεδδητε ΙηΗπεαΐεά 
ραΡδ οί ί6ε 1ηΓ6ίηεδ, εη§ίηεδ ογ αδδοείαίεοί §ε3πη§, αη<1 ηηγ οί6εΓ ΙΪΓε Ηαζαηΐδ. Ηο\νενεΓ, 
δηε6 εχίίη§ηίδ6εΓδ δΗειΙ I ηοί 6ε ιοε] ιπϊε<1 ίί ρτοΐεοίίοη, 3ί 1ε3δί εςηίναΐεηί ίο ίΗαί ιεε| η ί Γεεί 6γ 
Ι6ίδ δΐι6ρ3Γ3«Γ3ρ6. ίδ ρΓονίίΙεά ίη δηε6 δραεεδ 6γ 3 ΠχεΟ ίΐΓε-εχίίη§ηίδ6ίη§ δγδίεηι Γιίΐεεί ίη 
εοηιρίίαηεε \νίίΗ ρατα^ταρΗ 4.1. 
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5.3.2.2 ΤΙιοιο δΗαΙΙ 6ε α δΐιίΐείεηί ηαηι6θΓ οί ροιία61ε ίοαηι εχίίη£ΐιίδ6εΐ'δ ογ οςιιίνίΐΐοηΐ ννΐιίεΐι 
δ6α11 6ε δο ΙοεαίεεΙ ΙΙίηΙ ηο ροίηί ίη Ιΐιε δραεε ίδ ηιοκ ΙΡαη 10 ηι \να11ίίη§ άίδίαηεε Ιίοιη ηπ 
εχίϊηειπδΐιεί' αικΙ ί6αί ΐΡεκ αΐ'ε αΐ Ιεαδί ΐ\νο δΐιείι εχίίηριιίδΐιεί'δ ίη εαεΗ δυείι δραεε, εχεερί ί6αί 
δυείι βχίίη§ηίδ1ΐ6Γδ δ6α11 ηοί 6ε Γεςιηιεά ίη αάάίίίοη ίο αην ραη/κίείΐ ίη εοιηρΙίαηεε \νίί6 
ραΓ3§Γαρ6 5.1.2.2. 

5.4 ΟίΙιβτ ΜααΜηβ/γ χραοεα 

\Υ6εΓε, ίη ί6ε ορίηίοη οί ΐ6ε Αάηιίηίδίταίίοη, 3 ϊϊγ© Ραζακί εχίδίδ ίη αηγ ΕηαοΡίηεΓγ δραεε ίοΓ 
\ν6ίεΡ ηο δρεείίϊε ρΓονίδίοηδ ίοΓ ίΐΓε-εχΙίη§ιιίδ6ίη£ αρρίίαηεεδ 3Γε ρι*εδεπ6εί1 ίη ραΓ3§ΓαρΡδ 
5.1, 5.2 ίΐηίΐ 5.3, ΐΡεκ ώιαίΐ 6ε ρΐ'ονίίΐεχΐ ίη, ογ αίίμιεεηΐ ίο, ίΙΐΗΐ δραεε δηεΐι α ηαηιΡεί' οί 
αρρίΌνεΡ ροΠαΡΙε ίίΓε εχΐίη»ιιίδΗεΐ'δ ογ οίΙιεΓ ηιεαηδ οί ίίΓε εχίίηείίοη 3δ ίΐιε ΑΡηιίηίδίΓαΙίοη 
ιηαγ Οεεπι δΐιίίϊείεηί. 

5.5 ΑάάίϋοηαΙ Γβφφ'βηιβηίδ/ ογ ρα8Μη$*βΐ' $Ηϊρ8 

Ιη ρίΐδδεηρεΓ δΐιίρδ εαπ-γίη§ ηιοΓε ΙΡαη 36 ραδδεη§εΓδ, ε3ε1ι ιηαεΗιηειγ δραεε οί εαίεροΐΎ Α 
δΙιαΙΙ 6ε ρΓονίάεά \νίίΐι αΐ Ιεαδί ΐ\νο δΐιίΐα61ε ίναίβτ ίο§ αρρΡεαΐοΓδ.* 

5.6 Ρίχβά ΙοαιΙ αρρΚεαήοη βνβ-βφΐίηρ; $γ$ίβπι$ 

5.6.1 Ρίΐΐ'ίΐ«ΐ'3ρ1ι 5.6 δΡαΙΙ ίίρρίγ ίο ραδδεη§εΓ δΐιίρδ οί 500 §Γθδδ ίοηηα§ε αηιί αΡονε αηά 
εατ§ο δΜρδ οί 2000 §Γθδδ ΐοηπαγε αικί α6ονο. 

5.6.2 Μηε6ίηει*γ δραεε» οί εαίε^οΓγ Α α6ονε 500 ίη 3 ίη νοίιιηιε §6α11, ίη ίκίεΐίΐίοη ίο ίΗε 
ΙίχεΟ ίΐΓε-εχίίη§ηίδ1ιίη§ δγδίεηι ιε^αΐιείΐ ίη ραπιειαρΡ 5.1.1, 6ε ρτοΐεείεά 6γ 3η αρριονεεί ίγρε 
οί ΠχεεΙ νναΙεΓ-ΡαδΟί! ογ εςιιϊναΐεηί 1οε3ΐ 3ρρ1ίε3ίίοη ίΐΓε-ίι§6ίίη§ δγδίεηι, Ραδεά οη ί6ε 
ειικίεΐιηεδ ΟενεΙορείΙ 6γ ΐ6ε Οπεαηίζαίίοη. ** Ιη ΐ6ε εαδε οί ρεηοΟίεαΙΙγ υπαΙΙεικΙεΟ 
ηιαεΚίηεΓγ δραεεδ, ί6ε ίηε ίι§6ίίη§ δγδίεηι δΗαΙΙ 6 η νε 6οί6 3ηΐοηΐ3ίίε αηά ηιαηηαΐ Γείεαδε 
03ρ36ί1ίίίεδ. Ιη ί6ε εαδε οί εοηίίηυουδίγ ιηαηηείΙ ηΐ3ε6ίηεΓγ δραεεδ, ί6ε 6Γε-β§66η§ δγδίεηι ίδ 
οηΐγ ΓεςυΪΓεά ίο Ράνε α ηιαηηαΐ Γείεαδε εαρ36ί1ίίγ. 

5.6.3 Ρίχεά ΙοεαΙ αρρίίεαίίοη βτε-β§66η§ δγδίεηΐδ 3Γε ίο ρΓοίεεί ηγοηχ δΐιείι αδ ίΡε 
(οΙΙοννίηρ ννίίβοηί βίε ηεεεδδίίγ οί εη^ίηε δΡιικΙονεη, ρεΓδοηηεΙ εναειιαίίοη, ογ δεαίίηρ οί 
ί6ε δραεεδ: 

.1 ί6ε Ρτε Ραζακί ροιίίοηδ οί ίηίετηαΙ εοιηΡυδίίοη πιαεΡίηαγ ιΐδειΐ ίοΓ ί6ε 

δΗίρ’δ ηιαίη ρΓοριιΙδίοη &ηό ροννεΐ' §εηεΓαίίοη; 

.2 6οί1εΓ ίτοηίδ; 

.3 ί6ε βτε Ραζακί ροιίίοηδ οί ίηείηεηιίοΐ'δ; αηε! 

.4 ραιϊίιεΓδ ίοΓ βεαίεά ίίιεί οίΐ. 


* Α χναΐβΐ' ίο§ αρρΠοαΙΟΓ πιί§Ηΐ εοηδίδί οί α ηιείαΐ Ρ-δΗαρεά ρίρε, 16 ε 1 οη§ 1 ίηι 6 Ηείη§ αΗοηί 2 ηι ίη 1 εη§ίΗ 
εαραΡΙε οί Ηείηβ βΐίεά Ιο ά ίΪΓε 6 οδε 3 ηά ίΗε δΗοΓί ΗηιΗ Ηείηβ αΗοπί 250 ηιιη ίη ΙεηβΙΗ Ηίίειΐ χνίίΗ α 
6 χε 4 νν&ίεΓ ίο§ ηοζζΐε ογ εαραΗΙε οί Ηείη§ β 1 ίε 6 \νίίΗ ά \ναΐεΓ δρΓαγ ηοζζίε. 

** Κ.είει· ίο ίΐιε Οηίίΐεΐίηεδ ίοΐ' ίΗε αρρΓον3ΐ οί ίιχεΟ χναίει-Ηαδεά Ιοεαΐ αρρίίεαΐίοη ίήε-Γι§Ηΐίη§ δγδίεηΐδ ίοΓ 
ιτδε ίη εαίε^οΓχ Α ιηαεΙιίηεΓγ δραεεδ (ΜδΟ/€ίΓε.913). 
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5.6.4 Αεΐίνηίίοη οί ηηγ Ιοοαΐ ηρρίίεηίΐοη δγδίειη δβηΐΐ §ίνε 3 νίδυηΐ 3ηά άίδβηοί 3ΐιάί61ε 
αίαπη ΐη (Ηε ρτοΐεοίεά δρβοε 3ηά ;ιΐ οοηάηιιοιίδΐγ ηΐίΐηηεά δΐηίίοηδ. Τ6ε 3ΐ3ηη δΙχιΙΙ 

ίηάίοηίε ίΐιε δρεεϊβε δγδίειη 3εάν3ίεά. Ήιε δγδίειη 3ΐ3πη τεςιητειηεηίδ άεδεη6εά \νίί6ίη 
ΐ6ίδ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 3τε ίη ηάάίίίοη ίο, 3ΐχ1 ηοί 3 δΐι6δΐίίιιΐε ίοτ, ίΐιε άείεείίοη 3ηά βτε 3ΐ3ητι 
δγδίειη τεςιιίτεά ε1δε\ν6ετε ίη ΐΗίδ είχιρίετ. 

6 ΓΪΓε-εχ(ίη§υίδ1ιΐη§ 3ΐΎ3η§ειηεηί8 ίη εοπίτοί «ίηίίοηδ, 3εεοιηιηοά3ΐ1οη πηά δετνίοε 
ΝρηεοΝ 

6.1 8ρήηΜβΓ αναίβηια ίη ρααχβηξβν αίιίρα 

6.1.1 Ρ3δδεη§εΓ δΐιίρδ οηττγίηβ ηιοΓε ΙΗηπ 36 ρ388εη§ετδ δίωΐΐ 6ε εςυίρρεά \νίί6 3η 

3ΐιίοηΐ3ίίε δρτίηΐίΐετ, ίΐτε άείεείίοη 3πά ίΐτε ηΡιππ δγδίεηι οί 3η αρρτονεά ΐγρε εοιηρίγίηη \νίί6 
16ε τεςιιίτοηιεηΐδ οί Ι6ε Ρίτε δηίείγ δγδίεηΐδ 6'οάε ϊη 311 εοηίτοί δίηίίοηδ, 3εεοηιιηοά3ΐίοη 3ηά 
δεΓνίεε δρίΐεεδ, ίηεΐυάίηε εοπϊάοτδ 3ηά δίηίπνβγδ. ΛΙίετηηίίνεΙγ, εοηίτοί 8ί3ίίοη8, \ν6ετε \να!ετ 
ηιηγ εηηδε 43ηΐ3§ε Ιο οδδοηΐϊοΐ οςυίριηεηΐ, ηιηγ 6ε Πΐΐοεί \νίί6 3η ηρρτονεά Πχεά 
ίΐιε-εχίιηειιίδΐιιηε δγδίεηι οί 3ηοί6ετ ίγρε. δρ3εε8 Ηίΐνίη^ Ιίίίΐε οτ ηο βτε τίδΐε δηε6 3δ νοίάδ, 
ριι61ίε ΐοίΐεΐδ, ε;ιι6οη άίοχίάε τοοηΐδ ;ιηά δίτηίΐβτ δρηοεδ ηεεά ηοί 6ε ίΐΐίεά \νίί6 ;ιη ηιιΙοηΐΗΐίε 
δρι ΐηΐχίεΐ' δγδίεηι. 

6.1.2 Ιη ρ3δδεη§ετ δ6ίρδ 03ττγίη§ ηοί τηοτε ιΙίηπ 36 ρ3δδεη§ετδ, \ν6εη α ίΐχεά δτηοΡε 

άείεείίοη ηηά ίΙΐΌ ηίηττη δγδΐετη οοτηρ1γίη§ \νίίΗ 16ε ρτονίδίοηδ οί ί6ε Ρίτε δηίεΐγ δγδίειηδ 

€οάε 18 ρτονίάεά οηΐγ ίη οοηίάοτδ, δίηίτννηγδ ηηά εδοηρε τοηίεδ λνίΐΡίη ηοοοηιηιοάηίίοη 

δρηοεδ, 3η ηηίοτηηίίο δρι ϊηΡΙει δγδίεηι δΡηΙΙ 6ε ίηδίειίΐεά ίη ηεεοτάηηεε \νίί6 Γεεαίίΐΐίοη 7.5.3.2. 

6.2 8ρηηΜβη αναίβιη^ [οτ εαη§ο αΗίρα 

Ιη 03τ§ο δ6ίρδ ίη \ν1ηο6 τηεί6οά 116 δρεοίβεά ίη ΓεευΙειίίοη 9.2.3.1.1.2 ίδ ηάορίεά, 3η 
3ηίοηΐ3ίίε δρπηΡΙετ, βτε άείεείίοη 3ηά βτε 3ΐ3τηι δγδίεηι δΐηάΐ 6ε βίίεά ίη ηοοοΓάηηεε \νίί6 ί6ε 
τεειυίτεηιεηίδ ίη τε§ιιΐ3ίίοη 7.5.5.2. 

6.3 8ραεε$ εοηίαίηίη§βαιηηκιΜε ΙίψιίεΙ 

6.3.1 Ραίηί ΙοοΡετδ δΙηιΙΙ 6ε ρτοΐεοίεά 6γ: 

.1 3 03τ6οη άίοχίάε δγδίεηι, άεδί§ηεά ίο οίνε 3 τηίηίτηητη νοίιιτηε οί ίτεε §3δ 

εςιιειΐ ίο 40% οί ί6ε §τοδδ νοίηηιε οί ί6ε ρτοΐεοίεά δρηοε; 

.2 3 άτγ ρο\νάετ δγδίεηι, άεδίβηεά ίοτ 3ί Ιεείδΐ 0.5 ρο\νάετ/τη 3 ; 

.3 3 \ν3ίετ δρτ3γίη§ οτ δρτίηΜετ δγδίειη, άοδίεηεά ίοτ 5 //ιη 2 τηίη. λΥηίετ δρηιγίη» 

δγδίεπίδ ηΐ3γ 6ε εοηηεοίεά ίο ί6ε ίΐτε ιηηίη οί ί6ε δ6ίρ; οτ 

.4 3 δγδίεηι ρτονίάίη§ εε[ηίν3ΐεηί ρτοίεοβοη, 3δ άείεηηίηεά 6γ ί6ε 

Αάι ηίηίδ <τ3ίίοη· 

Ιη 3ηγ 03δε, ί6ε δγδίεηι δ1ΐ3ΐ16ε ορετηβίε ΙΙόπι οηίδίάε ί6ε ρτοίεείεά δρ3οε. 

6.3.2 Ρΐ3τηηΐ361ε 1ίε[ηίά Ιοοίετδ δΐιαίΐ 6ε ρτοΐεοίεά 6γ 3η ηρρτορτώίε βτε-εχβη§υίδ6ίη§ 
3ΤΓ3η§εηιεηί ηρρτονεά 6γ ί6ε Αάηιίηίδίτηίίοη. 

6.3.3 Ροτ ΙοοΡετδ οί 3 άεοΡ ητεη οί Ιεδδ ί6ηη 4 ηι 2 , \ν6ίο6 άο ηοί οίνε ηοοεδδ ίο 
3οεοηηηοά3ΐίοη δρ3οεδ, 3 οητ6οη άίοχίάε ροι1;ι6Ιε βτε εχίίη§υίδ6ετ δίζεά ίο ρτονίάε 3 
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ιτπηπηιΐΓΏ νοίυηιε οί 1 'ιόο §38 εςιιηΐ ίο 40% οί ίΗο §τοδδ νοίιιηιο οί ίΗε δρπιχ ιηαγ Ηε αεεερίεΗ 
ϊη Ιίειι οί 3 Πχο(1 δγδίεηι. Α 4ίδε1ΐ3Γ§ε ροΓί 8 ΐΐ3ΐ1 ίο 3ΓΓ3η§ε4 ίη ΙΗε Ιοείετ ίο 3ΐ1ο\ν ίΗε 
4ίδεΗ3Γ§ε οί ίΗε εχίίη§υίδΗεΓ \νϊί1ιοιιί 1ΐ3νίη§ ίο εηίεΓ ίηίο ίΗε ρΓθίεείε4 κρηοε. ΤΗε ΓεςυίΓείΙ 
ροιίηΗΙε ίίΓε εχΐίη§ιιίδΗεΓ κίιβίΐ Ηε δίο\νε4 3 <1)3εεηΙ ίο ίΐιε ροΓί. Αΐίεηιηίίνεΐγ, 3 ροΓί ογ Ιιοκε 
εοηηεείίοη ιηηγ Ηε ρτονκΙεΟ ίο ΗιείΙίίαΙε ίΐιε ιίδε οί Πτε ηΐ3ΐη νντιΙεΓ. 

6.4 Ώεερ-/αί αοοΗη§ εψιίρηιβηί 

Ι)εερ-Ι'3ί εοοΕίη§ εςυίρηιεηί η!ι311 6 ε Πίίεοί ννΐΐΗ ίΗε ίο11ο\νίη§: 

. 1 3η 3υΙοηΐ3ίίε ογ ηΐ3ηυ3ΐ εχίίη§υίδΗίη§ δγδίεηι ίεδίεά ίο 3η ίηίεΓΠ3ίίοπ3ΐ 

8ΐ3ΐκΐ3Γ(1 3εοερΐ3Η1ε ίο ίΗε θΓ§3ηίζ3ΐίοη;* 

.2 3 ρΠΓΠ3Γγ 3ηά 1^3θΙ< Ιφ ίΙΐΟΠΠΟδΐ3ί \\ίίΗ 3Π 313ΠΠ ίΟ 318ΓΪ ίΗε ΟρΟΙΧΙίΟΓ ίη ίΗε 

ενεηί οί ίηϋπΓε οί είίΗεΓ ίΗεηηοδΐ3ΐ; 

.3 3π·3η§ειη8ηΐ8 ίοΓ 3ΐιίοηΐ3ΐίε3ΐ1γ δΗηΐΗη§ οίί ίΗε εΙεείπεηΙ ρο\νεΓ ιιροη 

3είϊν3ίίοη οί ίΗε εχίίη§ιιίδΗίη§ δγδίεηι; 

.4 3η 3ΐ3Γηι ίοΓ ίη(ϋε3ίίη§ ορεΓ3ίϊοη οί ίΗε εχίϊη§ηίδΗίη§ δγδίεηι ίη ίΗε §3ΐ1εγ 
ννΗεΐ'ε ίΗε εςηίρηιεηί ίδ ίηδίηΐΐεά; 3η4 

.5 εοηίΓοΙδ ίοΓ ηΐ3ηη3ΐ ορεΓ3ίίοη οί ΙΗε εχίίη§ηίδΗίη§ δγδίεηι \νΗίεΗ 3Γ8 ε1ε3Γΐγ 
ΗώεΙΙείΙ ίοτ ιχχκΐγ ηδε Ηγ ίΗε ετε\ν. 

7 Ρΐτβ-εχίΐη§ιιΐ8ΐιΐη§ 3ΓΓ3η§ειηεηίδ ΐη 03 γ§ο δρηεβδ 

7.1 Ρϊχβά §α$βι··ε-εχίίη§ιιί8ΐιίη§ ςγχίεηιχ /ογ ξβηεναΐ εατ§ο 

7.1.1 Εχεερί 3δ ριονί4ε4 ίοΓ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 7.2, ίΗε ε3Γ§ο δρηεεδ οί ρ3δδεη§εΓ δΗίρδ οί 
1,000 §τοδδ ίοηη3§ε ηη4 ηρ\ν3Γ(1δ δΗηΙΙ Ηε ρΓοίεείεά Ηγ 3 Πχε4 03γΗοπ 4ίοχί4ε ογ ίηεΓί §38 
βΓ8-εχίίη§ηίδΗίη§ δγδίεηι εοηιρΙνίη§ χνίΐΗ ΙΗε ρΓονίδίοηδ οί ίΗε Η ιό δηίείγ δγδίειηδ ΟχΙε ογ 
Ηγ 3 ίιχεά Ηί§Η εχρ3ηδίοη ίθ3ηι ίΐΓε-εχίίη§ηίδΗίη§ δγδίεηι \νΗίεΗ §ίνεδ εςαίνηίεηΐ ρΓοίεείίοη. 

7.1.2 λΥΗεΓε ίί ίδ δΗο\νη ίο ίΗε 83ίίδί3είίοη οί ίΗε ΑΟηιίηίδίΓηΐίοη ίΗηΙ α ρ3δδεη§εΓ δΗίρ ίδ 
εη§3§ε4 οη νογ3§εδ οί δΐιεΗ δΗοιΤ Ηυπιίίοη ίίχιί ίί \νοιιΙ4 Ηε ηητε3δοη3Η1ε ίο 3ρρ1γ ίΗε 
ΓεςιπΓειηεηΙδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗ 7.1.1 3ΐι4 ηΐδο ίη δΗίρδ οί Ιεδδ ΐΗηη 1,000 §Γθδδ ίοηη3§ε, ίΗε 
3ΓΓ3η§εηΐ8ηίδ ίη ε3Γ§ο δρηεεδ χΙιαΙΙ Ηε ίο ίΗε δηίίδίηεΗοη οί ίΗε Λ4ιηίηίχΐΓ3ίίοη, ρΓονί4ε4 ίίΐ3ί 
ΙΗε δΗίρ ίδ ίιίίεά ννίΐΗ δίεεί ΗηΙεΗ εονεΓδ η η 4 είίεείίνε ηιεηηδ οί ε1οδίη§ 311 νεηίϋηίοΓδ αη4 
οίΗεΓ ορεηίη§δ 1ε3(ϋη§ ίο ίΗε 03Γ§ο δρβεεδ. 

7.1.3 Εχεερί ίοΓ γο-γο 3 η4 νεΗίεΙε δρ3εεδ, 03Γ§ο δρ3εεδ οη 03Γ§ο δΗίρδ οί 2,000 §τοδδ 
Ιοηη3§ε ηπ4 ιιρννηιχΙδ δΗηΙΙ Ηε ρΓθΐεεΐε4 Ηγ 3 ίΓχε4 03ΓΗοη 4τοχί4ε ογ ί ιίογΓ §38 
βΓ8-εχίίη§υίδΗίη§ δγδίεηι εοηιρ1γίη§ \νίΐΗ ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ίΗε ΡΕε δηίείγ δγδΐεηΐδ €ο4ε, ογ 
Ηγ 3 βΓε-εχβη§ιιίδΗίη§ δγδίεηι ννΗίεΗ §ίνεδ εςαίνηίεηί ρΓοίεεβοη. 

7.1.4 ΤΗε Α4ηιίηίδΐΓ3ίίοη ιηηγ εχεηιρί βοηι ίΗε ΓεςηΪΓεηιεηίδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗδ 7.1.3 3η4 7.2, 
ε3Γ§ο δρηεεδ οί 3ηγ ε3Γ§ο δΗίρ ίί εοηδΙηιείε4, 3η4 δοΐεΐγ ίηίεη4ε4 ίορ ίΗε ε3ΐτί3§ε οί ογο, 
εοηΐ, §Γ3ΐη, ηηδε3δοηε4 ίίηιΗεΓ, ηοη-οοηιΗπδΗΗΙε ε3Γ§οεδ ογ ε3Γ§οεδ \νΗίεΗ, ίη ΙΗε ορίηίοη οί 


* ΡείεΓ ίο ίΗε ΓεοοηιηιεηΗϋίίοη;; Ηγ ίΗε Ιηΐεηΐίΐίίοηαΐ θΓ§3ηίζ3ΐίοη Ηογ δίηηΗίηΉίζηίίοη, ίη ρατΙίοοΙηΓ, 
Ριώ1ίθ3ίίοη ΙδΟ 15371:2000 οη Ρν-β-εχϋη&ιύ&Ιύηξ ανχίβηκ (ον ρνοΐεεϋοη ο( ρ,αΙΙβν άβερβαί εοοΙίίη£ 
εηιιίριηεηί. 
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βίο ΑάτηίηίδΙτ&ΐίοη, εοηδΗίυΐε 3 Ιο\ν ίΐΓβ ήδΐί.* διιο Η οχοιηρΐίοηδ ηωγ Ηο "ΐχιηίοά οηΐγ ίί ίΗο 
δΗίρ 18 ΓιΙίοά \νίίΗ δίεεί Ιηιΐοΐι εονετκ 3ηά εΠοειίνε ηιεαηδ οί’ ε1οδίη§ νεηίίΐ3ίθΓδ πηεΐ οίΗεΓ 
ορεηίη§8 1εα<3ίη§ ίο ίΐιε οηπζο δρηοοδ. \ν'Ηεη κιιοΗ εχεηιρίϊοηδ ητε γΓαηΙεά, ΐΐιβ ΑάηΗηίδβηΐίοη 
8ΐΐ3ΐ1 ϊδδΐιε 3η Εχεηιρίίοη (οιΐίίίοχιΐο. ίιτεδρεείϊνε οί’ ίΗο (ΐ3ΐε οΓ εοηδίηιείίοη οί’ ίΐιε δΐιίρ 
εοηεεπιεά, ίη ηοοοηίαηοο \νίίΗ Γορυΐαΐίοη Ι/12(3)(νί), 3ηά δίΐ3ΐ1 εηδητε ΟιαΙ βίο Ιίδί οί 03Γ§οεδ 
ίΐιε δΐιίρ ϊδ ρεηηίί1ε<1 ίο ε3ΐτγ ίδ 3ίί3θΗοά ίο ίΐιε Εχεηιρίίοη ( ετίίΠεηΙε. 

7.2 Ρίχβά §α$βΓβ-βχϋη§ιιί$Ιιίη§ χγδίβηιχ /ογ άαη§βΓθΐΐ5 §οοάί> 

Α δΗίρ εη§3§εά ίη ίΗο 03ηΐ3§ε οί ά3η«οτοιΐδ §οοάδ ίη 3ηγ ε3Γ§ο δρ3εεδ δΗηΙΙ ίο ριχινίάοά \νίίΗ 
3 βχεά 03γΗοπ άιοχίάο ογ ίηειί §3δ ίίΓΟ-οχίίηουΐδΗίηο δγδίεπι οοιηρίγίηο \νίί!ι ίίιε ρονίδίοηδ οί 
ΐΐιο ίίιο δ3ίείγ δγδίεηΐδ ίοάο ογ \νίίΗ 3 ίΐΓ8-8χΐίη§υίδ1ηη§ δγδΐειη ννΗίοΗ, ίη ίίιε ορίηίοη οί ίΗο 
ΑάηιίηίδΐΓ3ίίοη, §ίνεδ εςαίνηίεηΐ ρΓοίεείίοη ίοΓ ίίιε οειπζοοδ οειπιοά. 

8 θ3Γ§ο ίαηΕ ρΓοίεείίοη 

8.1 Ρίχβά άββΐϊ / 'οαηι χγχίβηιχ 

8.1.1 Εογ ΐΗηίεΓδ οί 20,000 ίοηηεδ (ΙεοιοΙννεί <οΗί 3Π(1 ηρ\ν3Γάδ, 3 ίιχεά άοοΗ &3ηι δγδίεηι δΜΙΙ 

Ηε ρΓονίάεά ίη ηεεοΓάαηεε \νίίΗ ίίιε ΓερηίΓεπιεηΙδ οί ίΗο Εήε δηίοΐγ δγδίεπίδ ('οοίο, εχεερί 
ί1ΐ3ΐ, ίη Ιίεη οί ίίιε ηίονε, ίίιε Α(1ηιίηίδίΓ3ίίοη, 3ίίθΓ Ηηνίηιι §ίνεη εοηδίάεΜίοη ίο ίΗο δΐιίρ’δ 
3ΓΓ3η§εηιεηί 3ηά οςυΐρπιοηί, πηιν ηοοορί οίΙιεΓ ίιχεά ίηδί3ΐΐ3ίίοηδ ίί ΐΐιεγ υίίοιά ρΓοίεείίοη 
εςυίνίΐΐοηί ίο ίΗο ;ώονο, ίη ηοοοιχΙηποο \νίΐΗ ιο^υΠιίίοη Ε5. ΙΗε ΓοςυίΐΌΓποηΐδ ίοτ ιιΐίοπιηίίνο 
Ηχοά ίηδΡιΙΗιίίοηδ δΗαΙΙ εοηιρίγ \νίίΗ ίΗο ΐ'εςυπ'οηιεηίδ ίη ρυπιοιχιρΗ 8.1.2. 

8.1.2 Ιη 3θοοιχΐ3ποο \νίίΗ ρπιχιοΐΉρΗ 8.1.1, ιυΗοιό ίΗο Λάιηίηίδΐιχιίίοη 3θοορίδ 3η οςιιίνηΐοηί 
ίίχοχΐ ίηδίίΐΙΕιίίοη ίη Ιίεη οί ίΗο βχεά άοοΗ ίθ3ΐη δγδίεηι, βίε ίηδΐ3ΐΐ3βοη δΗηΙΙ: 

.1 Ηο οειρηΗΙο οί εχβη§υίδΗίη§ δρίΐΐ Π ιό δ 3ηά 3ΐδο ρΓεεΙηάε ί§ηίίίοη οί δρίΐΐεά οίΐ 
ηοί γεί ίοηίΐοά; 3ηά 

.2 Η ο οειρηΗΙο οί οοηιΗειίίη” ίηεδ ίη πιρίιίΓοά ΙηηΗδ. 

8.1.3 ΤηηΙίεΓδ οί Ιεδδ ίΗηη 20,000 ίοηηεδ άουάχνοί^Ηί δΗ3ΐ1 ίο ρΓονίάεά \νίΐΗ 3 άοεΙ< ίθ3ΐη 
δγδίεηι οοηιρΙγίη§ ννίΐΗι βίε Γεςιιίτειηοπίδ οί βίε Είτε δαίείγ δγδίεηΐδ Ο'οάε. 

9 ΡΓοίεείίοη οί ε»Γ§ο ρηηιρ τοοηΐδ ΐη ίηηΕεΓδ 

9.1 Ρίχβάβ}·β-€χίίη§ιιίχΙύηξ αγαίβτηα 

ΙχιοΗ ε3Γ§ο ριιηιρ-Γοοηι δΙχιΙΙ Ηο ρΓονίάεά χνίίΐι οηε οί ΙΗε ίοΙΙον/ιηο ίιχεά ίΐΓε-εχίίη§ηίδ1ηη§ 
δγδίεηΐδ ορεΓ3ίεά βοηι 3 Γ83άί1γ 3εεεδδίΗ1ε ροδίίίοη οηίδίάε ίΗε ρηηιρ-Γοοηι. ϋ3Γ§ο 
ρηηιρ-Γοοηΐδ δΗ3ΐ1 Ηε ρΓονίάεά \νίίΗ 3 δγδίεηι δηίί3Η1ε ίοΓ ηΐ3εβίηειγ δρ3εεδ οί εηίε^οιγ Α. 

9.1.1 Α 03ΐΉοη άίοχίάε δγδίεηι εοηιρ1γίη§ \νΐΐΗ ίΗε ρΓονίδίοηδ ίΗε Ι ίιε δηίείγ δγδίεηΐδ €οάε 
3ηά \νίίΗ ίΗε ίοΙΙο\νίη§: 

.1 βίε αίπιτηδ §ίνήι§ ηηάίΗΙε \ν3πιίη§ οί βίε πείεείδε οί βτε-εχίίη§ιβδ1τίη§ 
ιηεάίιιηι δΗπΙΙ Ηε δηίε ίοτ υδε ίη 3 ΠειιηιηβΗΙε 03Γ§ο νειροιίΓΛιΐΓ ιηίχίυΓε; 3ηά 


* ΚείεΓ ίο βίε (ίοάε οί δαίε ΡΓΒεΐίεε ίοΐ' δοΙίά ΒιιΙΗ €3Γ§οεδ - ΕιηεΓ§εηεγ δεΗεάοΙε Β14, εηίιγ ίοι· εο3ΐ 
3ηά ίο ίΗε Είδί οί δοΐίά ΗαΙΗ εαΓ§οεδ ννΗίεΗ 3Γε ηοη-εοηιΗιΐδΐίΗΙε ογ εοηκΐίίαίε 3 Ιονν βτε πδΕ ογ ίοΓ 
ινΗίείι α ίιχεά §35 ίΐΓ8-εχίίη§ιιίδ1ιίη§ δγδίεηι ίδ ίηείίεείίνε (ΜδΕ/Οίι·ε.671). 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3633 


.2 α ηοίίεε δΡηΙΙ 1)6 εχΠίΡίίεϋ 3ί ΐΗο εοηΐτοΐδ 8ΐ3ίίη§ ΐΐΐίΐΐ Οιιε ίο ίΡε ε1εεΐΐΌδί3ίίο 
ί§ηίίίοη 1ΐ3Ζ3Γά, ίΐιο δγδίεη) ίδ ίο 1)6 ηδεά οηΐγ Γογ Πγο εχίίη§ηί8Ρίη§ ειηοΐ ηοί Γογ 
ϊη6Γίίη§ |)11Γ|)0868. 

9.1.2 Α Πίαβ-εχρίΐηδίοη ίοειιτι δγδΐειη εοηιρίγίπ" λνίίΡ ίΗε ρΓονίδίοηδ οΓ ίΗε Ρίτε δειΓείγ 
δγδίειηδ 6'οοΙε, ρΓονίΟεά ΐΗειΐ ίΗε Γοαιη εοηεεηΐπιίε δυρρίγ ίδ δίπίπΡΙε Γογ εχίίη^ιιίδίτϊη^ 
ίϊτεδ ίηνο1νϊη§ ίΐιε εατ^οεδ οαιτίεοΐ. 

9.1.3 Α ίϊχείΐ ριεδδοΐ'ε ννηίει-δριηγίηξ δγδίεηι εοπιρίνίη» \νίίΡ ίΐιε ρΐΌνίδϊοηδ οί'ίΡε Ρίτε 
δίΐΐεΐν δγδίειηδ Οοάε. 

9.2 ζ)ιιαηύίγ ο/βνβ-βχίϊη§ιιί$Ιήη§ τηβάϊιιηι 

\νΐΐ6ΐ'ε ίΐιβ εχίίη§ηίδΡίη§ ΓηεοΙίιιη) υδεά ίη ΐΐιβ ε3Γ§ο ρυιηρ-ΓοοΓη δγδίεηι ίδ 3ΐδο ιΐδβεΙ ίη 
δγδίοηΐδ δοΐ'νίηε οίΡεΓ 8ρ3068, ίΐιε ςιΐ3ηΐίΙγ οί ιηεΟίιιιη ρΓονίάεά ογ ίίδ (ΙεΙίνεΓγ Γ3ίε ηεε<1 ηοί 1)6 
ιηοΓβ ίΐιηη ίΐιβ ηιηχίηιηιη ΓοριπίΌοΙ ίοΐ' ίΐιβ Ριιγεβί εοηιρ3Γΐηΐ6ηΐ. 

10 Ι ϊγο-ΙΊ^ΙιΙογ’ 8 ουίίΐίδ 

10.1 Τγρβχ ο/βΓβ-βφιίβΓ’α οιιίβίχ 

ΡίΓ6-11§1ιΐ6Γ’8 ουίίΐίδ χΙιαΙΙ εοηιρίγ \νΐΐΗ ίΡε Ρήε δαίεΐγ δγδίεηΐδ ΓοΟε. 

10.2 Νιιτηύβτ ο/βτβ-ββΗίβΓ’χ οιιίβίχ 

10.2.1 δΐιΐρδ δΙηιΙΙ 03ΐτν 3ί 1ε3δί ί\νο ΓΐΓ6-Γι§Ρί6Γ’δ οηίΡίΙδ. 

10.2.2 Ιη 3ά<ϋίίοη, ίη ρ388εη§6Γ δΡίρδ ΐΗετε 81)311 Ρε ρΓονίάεά: 

. 1 Γογ ενβΓγ 80 ηι, ογ ρ3Γί ΙΡογοοΓ, οΓ ίΡε 3£§Γ6£3ίε οΓ ίΡε Ιεη^ίΡδ οΓ 311 ρ388εη§6Γ 

δρηοβδ ιιηίΐ δεΓνίοε δρ366δ οη ίΐιε <ΙοοΙ< ννΗίοΤι οηιτίεδ δαεΡ 8ρ3668 οτ, ίΓ ίΙιβΓε 18 
ηΐ 0 Γ 6 IΗ3η οηε δΐιοΐι ΟεεΡ, οη ΐΗο ΟεοΡ ννΡίοΡ 1)38 (Ιιε ΐ3Γ§68ί 3§§Γ6£3ίε οΓ 8ΐιο1ι 
Ιεη^ίΗδ, ί\νο ίηε-ίί^ΡίεΓ'δ οιιΐίϊΐδ ειηοΐ, ίη 3<1<ϋίίοη, ΐ\νο δβίδ οΓ ρεΓδοη3ΐ 
εςιιίριηεηΐ, 63θΗ 86ί εοηιρπ8ίη§ ίΡε ίίειηδ δΐίριιΗΐοΟ ίη ίΐτο ΡίΓε δβΓείγ 
δγδίειηδ (ΙοίΙε. Ιη ρ3δδεη§6Γ δΡίρδ ε3ΐτγίη§ πιοΓβ ίΐιηη 36 ρ3δδεη§6Γδ, ί\νο 
3(1άίίίοη3ΐ ΓίΓΟ-ΓιεΙιΙΟΓ’δ ουίίϊΐδ δΐιηΐΐ Ρε ρΓονίάεΟ Γογ 63εΡ ηΐ3ίη νεΓίίθ3ΐ ζοηε. 
Ηο\νενεΐ', Γογ δίαΐηναγ εηεΙοδηΓεδ \νΡίεΡ εοηδίίίηίε ίη0ίνί(1η3ΐ ηΐ3ίη νειίίεηΙ 
ζοηεδ 3η<1 Γογ ίΡε ηΐ3ίη νοπίεβΐ ζοηοδ ίη ίΡε Γογ6 ογ 3(1 εηΟ οΓ 3 δΡίρ \νΡίεΡ (Ιο 
ηοί εοηί3ΐη δρβεεδ οΓ ε3ίε§οηεδ (6), (7), (8) ογ (12) ίΐείΐηεί! ίη Γε§ηΐ3ΐίοη 
9.2.2.3, ηο 3<Τ<1ίΐίοη3ΐ Γπό-Π ί^Ηίει '8 οηίΓιίδ 3Γ6 Γεηηήεά; 3ηά 

.2 δΡίρ8 οίΐπγίηο; ηιοΓε ίΡ3η 36 ρ3δ8εη§6Γδ, Γογ οηοΠ ρηΐΓ οΓ ΡΓ63ΐΡίη§ 3ρρ3Γ3ίηδ 
ΐΡεΓε δΡβΠ Ρε ρΐΌνκΙεΟ οηε ννηίεΓ Γο§ 3ρρ1ίε3ίθΓ \νΡίεΡ δΙιηΙΙ Ρε δίοΓεϋ 
30)3061)1 ίο δηεΡ 3ρρ3Γ3ΐΤ1δ. 

10.2.3 Τη 3<1(ϋΙίοη, ίη ΙηηΡεί'δ. ί\νο ίϊι·ε-ίϊ<>ΡΐθΓ , δ οηίίίΐδ δΗειΙI Ρε ρΐ'ονίοΐεοΐ. 

10.2.4 ΤΡε ΑώηίηίδίΓηίίοη η)3γ Γεςυίτε ΗοΙοΙίίίοηαΙ δείδ οΓ ρεΓδοηαΙ οςιιίρη)εηί αηΟ 
ΡιεειίΡίηο 3ρρ3Γ3ίηδ, Ρ3νίη§ Οηε ιε^ειιοΙ ίο ίΗε δίζε αηά ίγρε οΓ ίΡε δΡίρ. 

10.2.5 Τ\νο 8ρ3Γε οΙ)3Γ«εδ δΐιειίΐ Ρε ρτονίΟεά Γογ 63εΡ ΓεςαίιεΟ ΗιοειίΗίηπ 3ρρ3Γ3ίοδ. ΡηδδοηεεΓ 
δΡίρδ ε3Γτγίη§ ηοί ηιοΓε ΐΡ3η 36 ρ388εη§6Γ8 3ηοί ε3Γ§ο Ρίρδ ίΡ3ί 3Γ6 εςιιίρρεοί ννίίΗ δηίί3Ρ1γ 
1οο3ίε0 ηΐ63η8 Γογ Γηΐΐγ ΓεεΡ3Γ§ίη§ ίΡε 3ΐΓ εγΙίηάεΓδ ίτεε Γγοπ) εοηί3ηιίη3ίίοη, ηεεά 03Γτγ οηΐγ 
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οηο 8ρ&Γ6 ο1ιαι·§ε ίοΓ οχοΐι ΓοςιπιοιΙ 3ρρ3Γ3ίη8. Ιη ρ3δδεη§εΓ δβίρδ ΟΗΐτγίη» πιο ιό ΙΗηπ 
36 ρίΐ88οηροΓ8, ;ιΙ Ιεαδί ί\νο δρ3Γε εβηφεδ ίοΓ εαοΙι βΐΌχίΙιίηρ ίίρρχιχιΐυδ δΙίίΐΙΙ 6ε ρΓονίάεά. 

10.3 ΞίοΓα^ε ο/βΓβ-β^ίιίβΓ’χ οηΐβΐχ 

10.3.1 ΤΗε Πιό-Πο61ογ’χ οηίίΐίδ ογ δείδ οί’ ρεΓδοηαΙ εςυίρπιεηί δΗαΙΙ 6ε 1<ερ1 ΐΌίΐιΙν 1 'ογ υδε ίη 
ίΐη 83δί1γ 3εεεδδί61ε 1οε3ίίοη ΐΗπί ίδ ρεηη3η8ηί1γ 3ΐκ1 είεβήγ ηωήίεά 3ΐκ1, νήκτο πιο ιό ιΗηπ 
οηε Πΐ'ε-ίιοΐιίετ'δ ουίΠί ογ ιηοΓε Ιΐΐ3η οηε δεί οΓ ρεΓδοη3ΐ οςιιίριηοηΐ ίδ 03Γπεά, ΐΗεγ δ1ΐ3ΐ1 6ε 
δΐοΓεά ίη ννίίΐεΐγ δερΗίχιίεά ροδίήοηδ. 

10.3.2 Ιη ρ 3 δδεη§εΓ δ6ίρδ, αΐ Ιεαδί ί\νο βΓε-β^βίεήδ οιιίίΐίδ αηή, ίη ίΐείάίίίοη, οηε δει οί 
ρετδοηηΙ εςιηριηεηί δήαΐΐ 6ε ηνηί ΚώΙε 3ΐ 3ηγ οηε ροδίίίοη. Αΐ Ιεηδΐ ί\νο ίίΓε-ίίίβιίεήδ 
ουίβίδ δΗηΙ 1 6ε δίΟΓεή ίη επεΗ ιηοίη νεηίεηΙ ζοηε. 

Κε§ιιΐ3ίίοη 11 

6ΐπιο(ιΐΓ3ΐ ϊηίο«πίν 


1 ΡχίΓροκε 

Τ6ε ριπροδε οί’ Ι6ίδ Γε§ηΐ3ίίοη ίδ Ιο ηΐ3ίηί3ίη δίηιεΙηΓ3ΐ ίηίεβήίγ οί’ 16ε 6ίρ ρΐΌνοηΙίηο ρ3ΐ1Ϊ3ΐ 
ογ \ν6ο1ε εο1ΐ3ρδε οΙ’ ί6ε δ6ίρ δΐηιοΙιιΐΌδ Οηε ίο δίτεη§ί6 άείεποΓ3ίίοη 6γ 6ε3ί. Ρογ ί6ίδ 
ρηΓροδε, ηΐ3ίεπ3ΐδ ιΐδειί ίη ί6ε δ6ίρδ’ δίηιείηΓε δ1ΐ3ΐ1 εηδηΓε Ιΐΐ3ΐ ί6ε 8ΐηιοΐιΐΓ3ΐ ίηίεβήίγ ίδ ηοί 
<1ε§Γ3(ΐ8ά Οηε ίο βΓε. 

2 ΜΗίεήηΙ οί Ηιιΐΐ, δΐιρεΓδίΓυείΗΓεδ, «ίπιείιίΓΗΐ 6υ11ίβε3ά8, άεείίδ ηηίΐ άεείεΐιοιίδεδ 

Τ6ε 6η11, δηρεΓδίηιεβίΓεδ, δΐηιοίιιπιΐ 6υΙΚΙιε3θΙδ, άεε1<8 3ηά άεεΚΗοιίδεδ δ63ΐ1 6ε οοηδίιχιοίεοΙ οί 
δίεεί ογ οίβεΓ οςιιίνΗΐοηΙ ηΐ3ίεή3ΐ. Γογ βίε ρηΓροδε οί 3ρρ1γίη§ ί6ε οΐείΐηϊίϊοη οί δίεεί ογ οίβεΓ 
εςυίνηίεηί ηΐ3ίεή3ΐ 3δ οίνε η ίη τε^υΐαβοη 3.43 ΐ6ε "3ρρ1ίεα6ΐ8 ίίιε εχροδητε" δ63ΐ1 6ε 
3εεοιχ1ίη<τ ίο ί6ε ίηίε^πίγ 3ηά ίηδηΐ3βοη δΡιηοΓιιχΙδ οίνε η ίη ΐ361εδ 9.1 ίο 9.4. Ρογ εχ3ΐηρ1ε, 
\\ίιεΐ'ε άίνίδίοηδ δηε6 3δ άεείχδ ογ δίάεδ ίΐηά εηάδ οί άεείήιοιίδεδ 3Γ8 ρειτηίΐίεά ίο 63νε "Β-0" 
βτε ίηίεοπίγ. 16ε ";ιρρΙίο;ι6Ιο Π ιό εχροδίηε" δΡηΙΙ 6ε ΗιιΙί 3η 6οηΓ. 

3 8ίπιοίιιιτ οί ηβιηΊΪηίιιιη ηΙΙον 

ΡΓηΙεδδ οί6ετ\νίδε δρεείΐϊεχΐ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 2, ίη εηδεδ \ν6εΓε 3ηγ ρ;ιι1 οί ί6ε δΙιχιεΊιπΌ ίδ οί 
3ΐαηιίηίαηι ηΐΐογ, ί6ε ίο11ο\νίη§ δΐιβίΐ 3ρρ1γ: 

.1 16ε ίηδηΐηίίοη οί 3ΐηηιίηίηηι 3ΐ1ογ εοηιροηεηίδ οί "Α" ογ "Β" εΐ3δδ άίνίδίοηδ, 

εχεερί δίηιείιίΓε \ν6ίε6, ίη ίΗε ορίηίοη οί 16ε ΑοΙηιίηίδίΓαΙίοη, ίδ 
ηοη-1θ3ΐ!-6θ3πηρ, δΐιηΐΐ 6ε δηεβ ί63ί ί6ε ίεηιρεΓ3ίηΓε οί ί6ε δίηιεϊοΓ3ΐ εοΓε 
οΐοεδ ηοί ήδε ητοτε ΐ63η 200°(3 36ονε 16ε 3Γη6ίεηί ίεηιρεΓ3ίηΓ8 3ΐ 3ηγ ίίηιε 
(ίιιπηρ ί6ε 3ρρ1ίε361ε Ριγο εχροδητε ίο ί6ε δΙηπιΓιη! ίηε ίεδί; απά 

.2 δρεεΜ αΐΐεηίίοη δΐιηΐΐ 6ε §ίνεη ίο ί6ε ίηκιιΐίΐΐίοη οί αΐιιιηίηϊιιιη αΐΐογ 
εοηιροηεηίδ οί εοίηιηηδ, δί3ηο6ίοηδ βικΙ οβιεΓ δίηιείπΓ3ΐ ΓηεηΛεΓδ Γεςιπτεά 
ίο δΐιρροη 1ίίε6θ3ί &ηά Ιίίειχιίΐ δίο\ν3§ε, ΙαπηοΜη^ 3Π(1 ειηΐΌΐήχιΐίοη ίΐΓ03δ, 
οποί "Α" οποί "Β" εΐ3δδ (βνίδίοηδ ίο εηδητε: 

.2.1 βΐ3ί ίοΓ δηεβ ηιεηι6εΓδ 8ηρροήίη§ 1ίίε6θ3ί 3Πί1 1ίίεΓ3β 3Γ03δ 3ΐκ1 "Α" εΐ3δδ 

άίνίδίοηδ, ί6ε ίεηιρεΓ3ΐηΓε ήδε Ιίιηίίηίϊοη δρεείίϊεά ίη ρηιχιοηιρΗ 3.1 δΐιηΐΐ 
3ρρ1γ 3ί ί6ε εηά οί οηε Ηοιιγ; 3πά 
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.2.2 ύΐ3ί ίοΓ δυείι ηιεηιΐχτδ ΐΌί]ΐιπ'0(.1 ίο δίφροι! "Β" εΐ3δδ άίνίδίοηδ, ίΐιε 

Ιειηρειηίυΐ'ε π δε ΙίηηΡιίίοη δρεεϊίϊεϋ ϊη ρ3ΐ'3ίζΐ'3ρΗ 3.1 δΐιαίΐ ίίρρίγ 3ί ίΙιε 
εηά οΓ Ηειΐ Γ &η Ιιοογ. 

4 ΜαοΜπετγ δρηοεδ οί οαίε^οτγ Α 

4.1 Ού;μ77Λ' αηά αα\ίηρ.\ 

ίτογνηδ 3ΐκ1 03δίη«δ οΓ ιηαοΗίηεΓγ δρ&οεδ οΓ 03ίε§οτγ Α δΐιαίΐ 6ε οΓ δίεεί εοηδίηιείίοη 3ΐη1 δΗαΙΙ 
6ε ίιίδυΐίΐίεεί 3δ Γεςιιίπχΐ 6γ ΙίώΙεδ 9.5 3ηά 9.7, 3δ 3ρρΓορπ3ίε. 

4.2 ΡΙοοτ ρΙαίϊη§ 

Ι Ηε ΙΙοογ ρΐ3ίίη« οΓ ηοπη3ΐ ρ3δδ3§ειν3γδ ίη ιτΐ3εΗίηεΓγ δρ3εεδ οΓ ε3ίε«θΓγ Α δΜΠ 6ε ηΐ3(1ε οΓ 
δίεεί. 

5 ΙΥΙηίεπηΙδ οί ονεΓβοηΓά ΓιΙίϊη«δ 

Μηίεώΐδ τε3(1ί1γ τεικΙεΓεύ ίηείίεείίνε 6γ 6ε3ί β1ι&11 ηοί 6ε πδεά 16 γ ονεΓ6θ3κ1 δεηρρετδ, 
δ3ηϊί3Γγ άίδε63Γ§εδ, 3ΐκ1 οί6ετ οιιίΐείδ \ν6ίε6 3τε εΐοδε ίο ί6ε λνβίετίίηε 3ηά \ν6ετε ί6ε ί3ί1ητε οί’ 
ί6ε ηΐ3ίεπ3ΐ ίη ί6ε ενεηί οί βτε \νοιι1(1 §ϊνε ηδε ίο ά3η§εΓ οί βοοάίη§. 

6 ΡΓοίεείίοη οί 03Γ§ο Ιηηΐί δίηιείιίΓε 3«3Ϊιΐδί ρι-εβδυτε ογ ναευυιη ίη ίοηΚοΓδ 

6.1 ΟβηβΓαΙ 

Τ6ε νεηίϊη§ 3ΐτ3η§εηιεηίδ δ63ΐ1 6ε δο άεδϊ§ηε(1 3ηά ορετβίεά 3δ ίο εηδυΐ'ε ί63ί ηείίΗεΐ' ρτεδδητε 
πογ νβεηηιη ίη ε3Γ§ο Ι3ΐι1<δ δΐηιΐΐ εχεεεά άεδί§η ρ3Γ3ηιείεΓδ 3ΐιε1 6ε δηε6 3δ ίο ρτονίϋε ίοπ 

.1 βίε 11ο\ν οί ί6ε δΐηαΐΐ νοίηηιεδ οί νηρουτ, αίτ ογ ίηεΓΙ §3δ Γηίχίατεδ εαηδεά 
6γ ίΐιεπηηΐ ν3ΓΪ3ίίοη8 ίη 3 ε3τ§ο ίαηί ίη βΙΙ 03δεδ ΐΐιωιφίι ρΓθ88ΐΐΓθ/ν3θΐιιιιτι 
νηΐνεδ; 3ηά 

.2 ί6ε ρ3δδα@ε οί 1ητ§ε νοίηηιεδ οί νηροιιρ αίτ ογ ϊηεΓί §3δ ΓηίχίηΓεδ άηηη§ 
03Γ§ο 1θ3(1ίη§ ίΐηοΐ Ιοειίΐεΐδΐϊηο;, ογ άιιτίη§ άίδε63Γ§ίη§. 

6.2 Ορεηϊη§8/οτ αηπιΙΙβο\\> Ιιν ίΗβηηαΙ ναήαίίοηχ 
Ορεηίη§δ ίοΓ ρΓεδδυΓε τε1ε3δε ΐ'εί]ΐπΐ'ε(.1 6γ ρ3Γ3§Γ3ρ6 6.1.1 δ63ΐ1: 

.1 Ιΐίΐνε 3δ §τεηί 3 6εί§6ί 3δ ίδ ρηιείίθ361ε α6ονε ίΐιε εαΓ@ο ίηηί εΐεοί ίο ο6ίηίη 
ηιηχίηιιιηι άίδρεΓδαΙ οί ΰ3Γηηΐ361ε νηροητδ, 6ηί ίη ηο εαδε Ιεδδ ί6ηη 2 Γη 
36ονε ίΐιε 03Γ§ο βιηί 6οεΙ<; 3ΐη:1 

.2 6ε 3ΓΓ3η§ε<1 3ί ί6ε ίιιιΐΗεδί άίδίηηεε ρηιείίοηίΐε 6ηί ηοί Ιεδδ ί1ΐ3η 5 ηι ίτοηι 
ίβε ηεαΓεδί 3Ϊτ ίπΐπίεδ ηηά ορεηίη@δ ίο εηεΐοδεά δραεεδ εοηίηίηίηβ 3 δοητοε 
οί ί§ηίβοη 3ηο1 ίτοηι (ίεεΙ< ηΐ3εΐΊίηεΓγ ειηοΐ εςυίρηιεηΐ \νΗίοΗ ηΐ3γ εοηδίίίηίε 
3η ί§ηίβοη 1ΐ3Ζ3πί Απείιοτ γνίηάΐηδδ 3ηά εΐιηίη Ιοείει* ορεηίη@δ εοηδβίηίε 
3η φηίίίοη 63Ζ3 γ<1 
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6.3 8α/βίν ηιβαίηιτβδ ίη βαη§ο ίαηΡδ 

6.3.1 Ρηβνβηίίνβ ηιβααιιτβα α§αίη$ί Ιίψύά ή$ίη§ ίη ίΐιβ νβηίίη§ αγχίβηι 

Ρτονίδίοηδ δΐιαίΐ 6ε ηιηάε Ιο §ιΐ3Γ(1 3§3ίηδί ΙίςιιίΟ ήδίη§ ϊη ΐΗο νεηίίη§ δγδίεηι ίο 3 Ηεί§1ιί \ν6ίε6 
ννοηΐά εχεεεχΐ 16ε 6εδί§η 6ε3ά οί' εχτρό Ιϊιπ 1<8. ΤΙιίδ δΐι&ΐΐ 6ε Εΐεεοηιρίίδίιεεί 6γ 6ί§6-1ενε1 
αΐ3πιΐ8 ογ ονετίίολν εοηίτοί δγδίεηΐδ ογ οΙΗογ εςιιίνχίεηΐ ηιείΐηδ, ίορεΰιετ \νίί6 ίηόερεηάεηί 
ρχυρίηρ εΐενίεεδ εηά εχτρό Ι;ιηΙ< β11ηι§ ρΓοεεάυτεδ. Ρογ ί6ε ρυιροδεδ οί' ί6ίδ Γερυΐχίίοη, δρίΐΐ 
ναΐνεδ 3Γ8 ηοί εοηδίάεΓεά εςιιίναΐεηΐ ίο ίΐη ονετίΐοεν δγδίειη. 

6.3.2 8ββοηάαη> ηβαηα (ογ ρΓβαίηιτβ/νααιιηη ΓβΙίβ/ 

Α δεεοικίχιγ ιηοΣίηδ οί' ΣίΠοννίηρ 1611 βο\ν Γείίεί’ οί' νηροητ, 36 ογ ίηετί §38 ΓηίχίοΓεδ ίο ρΐ'ενεηΐ 
ονεΓ-ρΓε88ΐΐΓε ογ ιιικΙεΓ-ρΐ'εδδυΐ'ε ίη ί6ε ενεηΐ οί ίίΐίΐϋΐο οί' ί6ε ΣίπΣΐηρεηιεηΐδ ίη ρ3Τ3§Γ3ρβ 6.1.2. 
Α1ίεηΐ3ΐίνε1γ, ρΓΟδδηΓε δεηδΟΓδ ηιηγ 6ε Γιίίεά ίη ε3ε6 Ιχηί ρΓοίεείεά 6γ 16ε 3ΐτ3η§εηιεηΙ 
ΓοςιπίΌίΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 6.1.2, \νίί6 3 ιηοηίΐοηη§ δγδίεηι ίη ΐ6ε δίιίρ’δ 03Γ§0 εοηίτοί τοοηι ογ ί6ε 
ροδίίίοη ίτοηι \ν6ίε6 03Γ§ο ορεηίίοηδ Σίτε ηοηη3ΐ1γ εηηίεά οηί. 8ηε6 ΓηοηίΙοπη§ εςυίριηεηΐ 
δβηΐΐ 3ΐδο ρτονίεΙε 3η 3ΐ3πη Γχείΐιΐν \ν6ίε6 ίδ ΣίεΙιναΙείΙ 6γ άείεείίοη οί ονεΓ-ρτεδδϋΓε ογ 
ηηάεΓ-ρτεδδητε εοητίίΐίοηδ ννίίΗίη 3 Ιχηί. 

6.3.3 Βνραααβα ίη νβηί ιηαίηχ 

ΡΓ888ΠΓε/ν3ευηηι νΣΐΙνεδ ΐ'είμιίιχχΙ 6γ ρ;ιπι§πιρΙι 6.1.1 ηΐΣΐγ 6ε ρτονίάοά \νίΐ6 3 6γρ388 
3ΓΓ3η§εηιεηί \ν6εη ί6εγ 3τε ΙοείΐίείΙ ίη 3 νεηί ηΐ3ίη ογ ηΐ3δί6ε3(3 πδετ. ΑΡετε δηο6 3η 
ΣΐιτΣίηροΓηεηί ίδ ρτονίοΐοοί ίΐκτε δΙκιΙΙ 6ε 8ηίΐ361ε ίη<ϋε3ίθΓ8 ίο δίιο\ν ενίιείΗοΓ ΐ6ε 6γρ388 ίδ ορεη 
ογ εΙοδεεΙ. 

6.3.4 Ρηβ58ΐιΐ'β/ναβιιιιηι-1)ΓεαΙίίη§ άενίεε$ 

Οηε ογ πιοτε ρΓεδδΐΐΓε/ν30ΐιιιπι-βΓε3ΐίίη§ είενίοεδ 86311 6ε ρΓονίοΙεεΙ ίο ρτενεηί ί6ε 03Γ§ο ΐΣΐηίδ 
ίτοτη 6είη§ δα6)εεί ίο: 

.1 α ροδίίίνε ρΓεδδυτε, 6ι οχεοδδ οί ΐΐιε ΐοδΐ ρτεβδυτε οί ί6ε εχτρό ίΗηί, ίί ίΐιε 
ε3τ§ο \νετε ίο 6ε ΙοΣκΙεεΙ 3ί ί6ε τηηχίΓηητη ιχιίεεΙ 03ρ30ΐίγ 3ΐκ1 311 οίΙιεΓ 
ουίΐείδ 3τε Ιεή δΐιηί; 3ηε1 

.2 3 ηε§3ίίνε ρτεδδΠΓε ίη εχεεδδ οί 700 ιηηι \ν3ίετ §3ΐι§ε ίί ε3Γ§ο γνετε ίο 6ε 

άίδε63Γ§εά 3ί ί6ε ηιηχίηιυηι Γχίοίΐ εηρηείίγ οί ίΗε ε3Γ§ο ριπηρδ χηεΐ ίΗε ίηετί 
§38 61ο\νετ8 \νετε ίο ί3ΐ1. 

δυε6 (Ιενίεεδ δ63ΐ1 6ε ιηδίχΙΙεεΙ οη ί6ε ίηεΓί §38 ηΐ3ίη ηηίεδδ ί6εγ ατε ίηδίηΙΙεΟ ίη 16ε νεηίίηρ 
δγδίεηι Γ6φήΓ6(1 6γ Γε§υΐ3ίίοη 4.5.3. 1 ογ οη πκϋνίεΐυχΐ 03Γ§ο ΐΣΐηίδ. Τ6ε Ιοεηίίοη χικΙ 6εδί§η 
οί ί6ε (Ιενίεεδ δΗίΐΙΙ 6ε ίη ηεεοπίχηοε \νίί6 Γε§ηΐ3ίίοη 4.5.3 ςιικΙ ρΣίπιρίΣίρΙι 6. 

6.4 8ίζε ο{νβηί οιιίΙβί$ 

νεηί οηίΐείδ ίοι· ε3Γ§ο 1θ3(ϋη§, εΙίδεΙΐ3Γ§ίη§ χηά Ιϊΐ11εΐδίίη§ ΓεςιπτοΟ 6γ ρ3Γ3§Γ3ρβ 6.1.2 86311 6ε 
(ΙεδίμπεΟ οη ί6ε 63818 οί ί6ε ηΐ3χίπιυπι άεδί§ηεά 1θ3(1ίη§ Γ3ίε ηιυΐίίρΐίεά 6γ 3 ΓςιοΙογ οί 3ί 1ε38ί 
1.25 ίο ΐΣΐίε 3εεοηηί οί §3δ ενοίηίίοη, ίη οιχίετ ίο ρτενεηί ί6ε ρΐ'εδδίπ'ε ίη 3ηγ εχτ§ο ί3ηβ βοηι 
εχεεε(1ίη§ ί6ε άεδί§η ρτεδδυΓε. Τ6ε ηΐ38ίεΓ 86311 6ε ρτονίάεεΙ \νίί6 ίηίοηη3ίίοη Γε§3π1ίη§ ί6ε 
ιη3χίηιιιιη ρεηηίδδί61ε 1θ3(1ίη§ Γ3ίε ίοτ επείι ε3Γ§ο ΐπηί 3ηεΙ ίη 16ε εχίδε οί εοιη6ίηεεΙ νεηΐίη§ 
δγδίεηΐδ, ίοτ ε3είι §τοηρ οί ε3Γ§ο ΐΣΐηίδ. 
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ΡΑΚΤΩ - ΕδΟΑΡΕ 
Κεξυΐαίΐοη 12 

ΝοΙίβεαίΐοη οί ετενταηοΐ ραδδεη§εΓδ 


1 Ρητροδε 

ΤΒε ρΐΙΓρθ86 οΓ ΐΐΐίδ Γ6§η1αίίθη 18 ίΟ ηοΐϋγ 0 Γ 6 \ν 1111(1 ρ&886Π§6Γ8 οΓ 3 Πγ6 ΓοΓ 83 Γε ενιιειιιιΐίοη. 
Γογ ΐΗίδ ριιιροδε, 3 §εηεΓα1 εηιεΓ§εηεγ ιιΐιιπη δγδΐεηι αηά 3 ριιΒΙίε αάάτεδδ δγδίειη δΒαΙΙ 6ε 
ρΓονίάεά. 

2 Οεηεταί εηιει*£εηεγ αΙαπη δγδίειη 

Α §6Π6Γ&1 εηΐ6Γ§εηεγ ιιΐιιπη δγδΐεηι Γεςιπτειΐ Βγ Γε«ιι1;ιΐίοη ΙΙΙ/6.4.2 δΒαΙΙ Βε ιΐδεά Γογ ηοΐϋγίη» 
ειχ'\ν ιιικί ρ&δδεη§εΓδ οΓ 3 ήτε. 

3 ΡυΒΙΐε ηάάΓεδδ δγδίεπίδ ΐη ρηδδεη§εΓ δΒίρδ 

Α ροΒΙίε αάάΓεδδ δγδΐεηι ογ οίΒετ εΓΓεείίνε ηιειιιΐδ οΓ εοηιιηοηίειιΐίοη εοιηρίγίη» \νίίΒ ίΒε 
Γεςυίΐ'εηιεηΐδ οΓ ΐ'ε^ιιΐιιΐίοη II 1/6.5 δΒ&11 Βε αν&ϋαΒΙε ίΗΐ'οιιιζΗοιιΙ ίΒε ιιεεοιηηκχΐίΐΐίοη ιιικί 
δεπάεε δρβεεδ ιιικί εοηίτοί δίαίίοηδ ιιικί ορεη άεεΒδ. 

Κε§υ1αίΐοη 13 

Μεαηδ οί εδεαρε 


1 ΡιίΓροδε 

ΤΒε ριιτροδε οΓ ίΒϊδ ΐ'ε^ιιΐιιίίοη ίδ ίο ρτονίάε ηιεβηδ οΓ εδειιρε δο ί1ΐ3ί ρεΓδοηδ οηΒθ3Γ<1 03η 
83Γε1γ ιιικί δ\νίή1γ εδειιρε ίο ίΒε 1ϊΓεΒθ3ί ιιικί Ιίίεηιίί ειηΒβΓίαίίοη άεείε. Ρογ ίΒϊδ ριίΓροδε, ίΒε 
Γο11ο\νϊη§ ίίιηείϊοη3ΐ πχ]ΐπΓειτιεηίδ 8ΐη3ΐ1 Βε ηιεί: 

. 1 83Γε εδεαρε τοηίεδ δΒ3ΐ1 Βε ρΓονίάεά; 

.2 εδεαρε τοηίεδ δΙιιιΙΙ Βε ηΐ3ίηί3ίηε(1 ίη 3 δΐιίε εοικίίίίοη. είειιΐ' οΓ οΒδίαεΙεδ; ιιικί 

.3 αάάϊίϊοηαΐ αίεΐδ Γογ εδεαρε δΒαΙΙ Βε ρΓονϊάεά 3δ ηεεεδδατγ ίο εηδητε 

αεοοδδίΒΠίΐγ, οίεισ ιηαι1<ίη<γ αηά αάεςυαΐε άεδϊ§η Γογ εηιεΓ§εηεγ δίΐυαίίοηδ. 

2 Οεηεταί ΓεφίΐΓεηιεηΙδ 

2.1 ϋηίεδδ εχρτεδδΐγ ρΓονίάεά οίΒεπνίδε ίη ίΒϊδ Γ6§η1αίίοη, 3ί Ιεαδί ί\νο κκίεΐγ δεραταίεΒ 
ιιικί Γεβάγ ηιειιιΐδ οΓεδεαρε δΙιιιΙΙ Βε ρΓονϊάεά Γγοιπ 311 δρ3εεδ ογ §τοηρ οΓ δρ3εεδ. 

2.2 ΡίΓίδ δΒαΙΙ ηοί Βε εοηδίάετεά αδ Γοηηίη§ οηε οΓ ίΒε ιηεαηδ οΓ εδεαρε αδ ΓεςιπΓείΙ Βγ 
ίΒϊδ Γε§η1αίϊοη. 
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3 Μ 6 &Ι 18 οί εδοαρε (τόπι εοηίτοί δίαίΐοηδ, ηοοοιιιηκχΐιιίϊοη αηά δεΓνίεε δραεβδ 

3.1 ΟβηεηιΙ ηβ^ιιίΓεηιβηίχ 

3.1.1 8ί3ίπ¥3γ8 311(1 ΐ3(1(ΐ6Γδ δ1ΐ3ΐ1 1)6 80 3Π'311ΰ6(Ι 38 Ϊ0 ρΓ0Υί(1ε 163(1 V 11163118 οί 6863ρ6 (Ο ΐ1ΐ6 
1ίί6Ϊ)03ί 311(1 1ίί6Γ3ίΙ 6ηΐ1ΐ3Ι'1(3ΐίθ11 (Ιβοΐί ίτοηΐ |13886η«6Γ 311(1 6Γ6\ν 30001111110(1311011 8Ρ3068 311(1 
ίτΟΐη 8Ρ3068 ίϋ \\1ΐίθΗ ΐ1ΐ6 0 Γ6\ν 13 110111131 1}' 6Γ1ΐρΙθγ6(1, Οΐ1ΐ6Γ ΐΐΐ311 Γη3θ1ώΐ6Γγ 8ρ306δ. 

3.1.2 υηίεδδ εχρτεδδΐν ρΓονί(ΐ6(1 οΐΐιεηνίδε ίη ίΐιίδ Γ6§υ1αίϊοη, α οοπϊοΙογ, ΙοΙιΙιγ, ογ ρητί 
οί - 3 ΟΟηίάΟΓ ίτοπΐ \\ίΐίθ1ΐ ΐ1ΐ6Γ6 ϊδ Οΐΐΐγ ΟΠ6 ΓΟΠίε οί 0δ03ρ0 δ1ΐ3ΐ1 1)6 ρΓθ1ΐί1ΐϊΪ6(3. Οθ3(1-011(1 
οοπίοΐοΐδ υδβ(1 ίη δετνίοε 3Γ63δ άΗιοΙι 3ΐε ηεοεδδατγ ίοτ ΐΐιε ρΓ3εΐίθ3ΐ ιιίϋίίν οί ίΐιε δΐιϊρ, 
δΐιοΐι 3δ ίϊιεί οίΐ δΐηίίοηδ ίίικί 3ΐ1ι\¥3ΐ1δ1ιίρ δηρρίγ οοπϊίΐοΐ'δ, δΜΠ Γιο ρεπηίΐΐειΐ, ρτονίάεά 
δΐιείι (1θ3(1-οιΐ(Ι εοπίοΐοΐδ 3Γ6 3ερ3Γ3ΐε(1 ίτοιη οπήν 3οαοηιηιο(ΐ3ίίοη 3Γ63δ 3ΐι<1 3Γ6 
ίηαοοοδδίΐιΐε ίτοηι ρηδδεηβεί' 3οεοηιηιθ(ΐ3ίίοη 3Γεαδ. ΑΙδο, 3 ρίΐΠ οί 3 οογπΟογ ίΐιαί 1ΐ3δ α 
(Ιερΐΐι ηοΐ εχεεε(ϋη§ ϊΐδ ν/κΐίΐι ίδ εοηδίάετεά 3 τεεεδδ ογ 1οο3ΐ εχΐεηδϊοη αικΙ ϊδ ρεηηίΐίειΐ 

3.1.3 Α11 δΐ3Ϊην3γδ ίη 3εεοηιηιο(ΐ3ίϊοη 3ΐΐ(1 δεΓνϊεε δρ3εεδ 3ΐκ1 εοηΐτοί δΜϊοηδ ΙιιΙΙ Ιιε οί 
δΐεεί ϋηηιε εοηδΐηιείίοη εχοερΐ ννΗοιο ΐΐιο ΑοΙηιίηίδίηιίίοη 83ΐιοΐίοηδ ίΐιε υδε οί οΐΙιεΓ 
εςιιίνιιίεηΐ ιηηΐεηηΐ. 

3.1.4 Ιί 3 Γ3(1ϊθΪ6ΐ6§Γ3ρ1ΐ 3Ϊ3Ϊ1θη 1ΐ38 ΠΟ (1ίΓ60ΐ 300638 ΪΟ Ιΐΐ6 θρ6Π (Ιεοΐί, 1\νθ Π163Π8 οί 6803ρ6 
ίτοιη ογ 300688 ίο, ΐ1ΐ6 8ΐ3ίίοη δΐιβίΐ 1)6 ρΓονί(ΐ6(1, οη6 οί ννΐιίοΐι Π13γ 1)6 3 ροιίΐιοίε ΟΓ \νίικΙο\ν οί 
δΐιΓΠοίεηί δίζε ογ οΙΙίογ ιηε3η8 ίο ίΐιβ 33ίίδί3θίίοη οί ΐΐιβ Α(1ηιίηί8ίΓ3ΐίοη. 

3.1.5 Οοοί'δ ίη 6803ρε ιοιιΐοδ 8ΐΐ3ΐ1, ίη ίίοηεΐ'31. οροη ίη-\¥3γ οί ίΐιβ (Ιίΐ'οοΙίοη οί οκοηρο, 
εχοερΐ Ιΐΐ3ΐ: 

.1 ίϊκΐίνίίΐιηιΐ 03ΐ»ίη (Ιοοί'δ ηιηγ ορβη ίηίο Ιΐΐ6 03ΐ)ίη8 ίη οιτΙοτ ίο 3νοί(Ι ίηίυτγ ίο 
ροΓδοηδ ίη ίΐιε οοπίοΙογ ινίιεη ίΐιε άοοτ 18 ορεηειΐ; ειικί 

.2 (1οογ8 ίη νοΓΐίθ3ΐ αηοπζεηογ 6803ρε ίηιηΐίδ ηιηγ ορεη οηί οί ίΐιε Ιπιηί: ίη οπίετ 
ίο ρεπηίΐ ίΐιβ ίηιηΐί ίο 1)6 ιΐ86(Ι ίιοίΐι Γογ βδ03ρε 3ΐκ1 Γογ 300688. 

3.2 Μεαηίί ο{ε^εαρε ίη ρα55εη§εη ςΐιίρχ 

3.2.1 Ε^εαρεβ'οηι $ραεε$ Βείοη’ ίΗε ύιιίΙεΗεαά άεείί 

3.2.1.1 ΒεΙο\ν ίΐιε 1)υΙΙ<Ιιε3(1 (ΙεοΙ< ί\νο ηιε3Πδ οί εδοηρε, 3ί Ιε3δί οηε οί ννΐιίοΐι δΐιαίΐ ί)ε 
ίηάερεηάεηί οί \ν3ίοΠί«1ιί άοοτδ, δΜΠ 1)6 ρΓονίάεά ίτοιη εηοΐι ινηίειίί^ΐιί οοιηρηΠηιεηί ογ 
δίτηίΙηΓίγ Γ6δίηοίε(1 δρηοε ογ §τοηρ οί δρηοεδ. Εχεερίίοη3ΐ1γ, ίΐιε Α<1ηιίηίδίΓ3ίίοη πΐ3γ 
άίδρεηδε χνίΐΐι οηε οί ίΐιε ιηεηηδ οί εδοηρε Γογ α'ο\ν δρηοεδ ί1ΐ3ί 3ΐε εηίετεά οηΐγ 
οοοηδίοηαΐΐγ, ίί ίΐιε Γεςπίτεά εδοηρε τοηίε ίδ ίηάερεηάεηΐ οί \ν3ΐθΓΐίβ1ιί άοοτδ. 

3.2.1.2 \νΐΐ6Γ6 ίΐιε Α(1ηιίηί8ΐΓ3ΐίοη 1ΐ38 «Γ3πίο(1 (1ί8ρεη83ίίοη ιιικίοτ ίΐιε ρτονίδίοηδ οί 
ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 3.2.1.1, ίΐιίδ δοΐε ηιεβηδ οί 6803ρε δΐιηΐΐ ριονκίο 83ίε 6803ρε. I Ιοννονεΐ', 8ί3ΐην3γ8 
8ΐΐ3ΐ1 ηοί 1)6 1688 ί1ΐ3η 800 ηιηι ίη οΐεατ χνκίίΐι \νίί1ι 1ΐ3η(ΐΓ3ίΐ8 οη 1)οί1ι 8Ϊ(1β8. 

3.2.2 Εαεαρε (τοιη αραεεα εώονε ίΐιε ύηΙΜιεαά άεείτ 

Α1)ονε ίΐιε 1)η11<1ΐ63(1 (1βο1< (Ιιετε μΙκιΙ I 1)6 3ί 1ε38ί ί\νο ηΐ63η8 οί 6803ρε ίτοηι 63θ1ι ηΐ3ίη νβΡίθ3ΐ 
ζοηε ΟΓ 81ΐηίΐ3Γΐγ Γ05ΐΠ0ΐ0(Ι δρ306 ΟΓ §Γθηρ οί 8ρ3068 3ί ΐ638ί Οηε οί ΐνΐΐίοΐΐ 8ΐΐ3ΐ1 αίνε 300688 ίο 
3 8ί3ίπν3γ ίοηηίη§ 3 νεΓίίθ3ΐ 6803ρε. 
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3.2.3 Όίτβαί ίο βίαϊηναν βηεΙοβιΐΓββ 

8ίαιην&γ εηεΐοδυτεδ ίη 3εεοΓηηιοά3ΐίοη 3ηά δετνίεε δρπεοδ δΟπΙΙ Ηιινε οΐίτοοΐ 3εεεδδ &οηι ίΟε 
εοηίάοΓδ 3ηά Οε οί 3 δυίήείεηί 3Γ63 (ο ρτενεηί εοη§εδίίοη, 03νίη§ ίη νίε\ν ΐΐη© ηιπηΟεί' οί 
ροΐ'δοηδ ΙίίεΙγ ίο ηδε ίΟειη ίη 3η εηιεΓηεηεγ. \\ΊίΗί η ίΟε ρεπηιεΙεΓ οί δΐιοΐι δίπίπναγ 
εηεΐοδυτεδ, οηΐγ ρηΟΙίε ίοίΐείδ, Ιοείεετδ οί ηοη-εοιηΟιίδΐίΟΙε ηΐ3ίεπ3ΐ ρΓονίάίη§ δίοτ3§ε ίοΓ ηοη- 
Οηζητάοαδ 83ίείγ οΐ|ΐιίρηιεη( 3ΐκ1 ορεη ίηίοιτηηίίοη εοιιηίοΓδ 3τε ρεττηίίίεά. Οηΐγ ρηΟΙίε 
8ρ3εε8, εοηίάοΓδ, Ιίίΐδ, ριιΟΙίε Ιοίΐείδ, δρεεί3ΐ ε3ΐε§οτγ 8ρ3εε8 3ηά ορεη γο-γο κρηοεκ ίο \ν1ιίε1ι 
3ηγ ρ388εη«εΓ8 ε3Γτίε(1 03η Οανο 3εεε88, οίΟετ εδεβρε 8Γ3ίιννιιγδ ΓεςιπΓεά Ον ρΗπιμπιρΟ 3.2.4.1 
3ηά εχίεπΐ3ΐ 3Γ833 3Γε ρεηηίίίεά ίο 1ΐ3νε <ΤΪΓ©εί 3εεεδδ ίο ίΐιεδε 8ί3ίπν3γ εηεΐοδιηεδ. δηιηΐΐ 
εοιτίάοΓδ ογ "ΙοΟΟίεδ" αδεά ίο δερ3Γ3ίε 3η εηεΐοδεά δίβίηνβγ ίτοηι §3ΐ1εγδ ογ ηιηίη Ιηαηάτίεδ 
ηΐ3γ ίΐ3νε άηεεί 3εεεδδ ίο ίΐιε 3ί3Ϊπν3γ ρτονίάεά Ιίιεγ Ιιηνε 3 ηιίηίηιηηι άεεΟ 3Γ03 οί 4.5 ηι 2 , 3 
\νίάίΟ οί ηο Ιεδδ ίΜη 900 ηιηι 3ΠίΙ εοηί3ΐη 3 ίηε ίιοδε δί3ίίοη. 

3.2.4 ΰείαίΐδ ο / ιηεαη$ ο/β$εαρβ 

3.2.4.1 Αί 1θ3δί οηε οί ίΙιε ηιε3ηδ οί εδεβρε Γεςιιηεά Ογ ρ3Γ3§Γ3ρ0δ 3.2.1.1 3ητΙ 3.2.2 δΙηιΙ 1 
εοηδίδί οί 3 τε3<1ί1γ 3008δδίί>1ε εηεΐοδεά 8ί3ίΓ\ν3γ, ννΟίεΟ δΤιπΠ ριονίάε εοηίίηαοηδ Iίιε δΟεΙίετ 
ΙτοΓη ίίιε Ιενεί οί ίΐδ οΗμίη ίο ίΗε 3ρρτορη3ίε ΙίίεΟοηί 3ηά Ιίίεπιίί ειηθ3ΐ1<3ίίοη άεεΡδ, ογ ίο ίΙιε 
ηρρειτηοδΐ \νε3ΐ0εΓ άεεΙ< ίί 10ε ειηΟαΗίΗΐΊοη άεεΙ< (Ιοοδ ηοί εχίεηά ίο ίΙιε ιη;ιίη νειίίε3ΐ ζοηε 
0είη§ εοηδίάετεά. Ιη ίίιε ΐ3ίΐετ ε3δε, άήεεί 3εεεδδ ίο ίίιε εηιΟαιΊίίΐΐίοη άεε1< Ογ \ν3γ οί εχΐεηΐ3ΐ 
ορεη 8ί3ΪΓ\ν3γδ 3ΐκ1 ρ3883§ε\ν3γδ δθ3ΐ1 0ε ρπινκίειΐ 3ΐκ1 δΟηΙΙ 03νε εηιεπτεηεγ 1ί§0ίίη§ ίη 
3οεοΓ<ΐ3ηοε \νίί0 Γε§ηΐ3ίίοη ΙΠ/11.5 3ηά δΐίρ-ίτεε δητίηεεδ ηηάετίοοί. Βοηηάηπεδ ίίιείη” 
εχίετηηΐ ορεη δίηίπνηγδ 3ηά ρ3883§ε\ν3γδ ίοιτηίη» ρ3ΐί οί 3η εδεηρε τοηίε 3 η4 Οοηηάηπεδ ίη 
δηεΟ 3 ροδίίίοη ίθ3ί ίΟείτ ίηίίητε εΐατΐπίτ 3 ίηε ννοοΙΟ ίηιρεάε εδεβρε ίο ίΟε εηιθ3ά<3ΐίοη θεοί 
δθ3ΐ1 03νε ίηε ίηίε§ήίγ, ίηε1ηάίη§ ίηδηΐ3ίίοη ν3ΐηεδ, ίη βοεοτάηηεε \νίί0 ίηΟΙεδ 9.1 ίο 9.4, 38 
3ρρΓορή3ίε. 

3.2.4.2 Ρτοίεείίοη οί ηεεεδδ ίτοηι ίΟε δί3Ϊπν3γ εηεΐοδητεδ ίο ίΟε 1ίίε0θ3ί 3π0 1ίίεΓ3ίί 
εΓηθ3τ1ί3ίίοη 3Γ838 δΙιειΠ 0ε ρτονίάεά είίΟετ άήεείΐγ ογ ίΙηοιιεΟ ρτοίεείεά ίηίεηιβΐ τοηΐεδ \ν0ίε0 
Οηνε ίηε ιηίεγπίγ 3ηά ίηδηΐ3ίίοη νπΐιιεδ ίοτ δίαίηντιγ εηεΐοδιηεδ 38 άεΐεπηίηεά Ογ ί301ε8 9.1 ίο 
9.4, 3δ 3ρρΓορπ3ίε. 

3.2.4.3 8ί3ΐπν3γδ δετνίησ οηΐγ 3 δραεε 3ηε1 3 Οηίεοηγ ίη ί1ΐ3ί δραεε δΐιαίΐ ηοί Οε εοηδίάετεά 
3§ ίοπηιημ οηε οί ίίιε τεςπίτεά ιηεηηδ οί εδ03ρε. 

3.2.4.4 Ε3ε0 Ιενεί \νί ί 0ίη 3η 3ίτίηηι δΟηΙΙ 03νε ί\νο ηιε3η8 οί εδε3ρε, οηε οί \ν0ίε0 δΟηΙΙ «ίνε 
άίτεεί ηεεεδδ ίο 3η εηεΐοδεά νετίίεηΐ πΐ83ηδ οί εδε3ρε πιεείΐηε 10ε ΓεειηίΓεπιεηΙδ οί 
ρ3Γ3§Γ3ρ0 3.2.4.1. 

3.2.4.5 ΤΙιε λνίάίΐΐδ, ηιιιηΟοΓ 3ηά εοηίίηηίίγ οί οδεηρεδ δΐιηΐΐ 0ε ίη ηεεοτάηηεε \νίίΟ ίΟε 
Γεςυηειτιεηΐδ ίη ίΟε ί ίιε δηίείγ δγδίεηΐδ ί'οάε. 

3.2.5 Ματίίίηξ ο{εχεαρβ Γοιιίβς 

3.2.5.1 Ιη 3άάίίίοη ίο ίΟε εηιειεεηεγ 1ί§0ίίη§ ιεί|υηεά Ογ Γε§ηΐ3ΐίοηδ ΙΙ-1/42 3ηά ΙΙΙ/11.5, ίΟε 
Γηε3ηδ οί εδεηρε, ίηε1ηάίη§ δΟίιχνιινδ 3ηά εχίίδ, δθ3ΐ1 0ε ηηηίεά Ογ 1ί§0ίίη§ ογ 
ρΐιοίοΐιιηιίηοδοεηΐ 8ίπρ ίηάίθ3ίθΓ8 ρΐ3οεά ηοί ιτιογο Ιθ3η 300 πιτη 3θονε ίΟε άεοΕ 3ί 311 ροίηίδ 
οί ίΟε 8δε3ρε ιοιιίε ίηε1ηάίη§ 3η§1εδ 3ηά ίηΐεΓδεείίοηδ. ΤΟε ηηιτίίημ ηηΐδΐ οηηΟΙε ρ3δ8εη§8Γδ 
ίο ίάεηίίίγ ίΟε τοηίεδ οί εδεηρε 3ηά τεηάίΐγ ίάεηίίίγ ίΟε εδ03ρε εχίίδ. Ιί εΐεοίτίο ί11ητηίη3ίίοη ίδ 
ηδεά, ίί δΟβΠ 0ε δηρρίίεά Ογ ίΟε εηιοπτοηογ δοητεε οί ροτνοΐ' 3ηά ίί δΙτιΙΙ 0ε δο 3ΓΓ3η§εά ΐΟηί 
10ε ίηίίητε οί 3ηγ δίη§1ε ΙίεΟί ογ εηί ίη 3 ΙίμΗΐίημ δίπρ \νί!1 ηοί ιεδαΐί ίη 10ε πιβιίιημ Οείηε 
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ίηείίεείίνε. Αάάϊίίοη&Πγ, εδοαρε ΐ'οιιΐε δί§ηδ 3ηά ίΪΓε εςυίριηεηί 1οε3ίϊοη ιηαιΐοηΐξδ δΗίΐΙΙ 6ε οί 
ρ6οίο1υτηίηεδεεηί ιηίΐΐεπίϋ ογ ηΐ3ΐΊ<εχ1 6γ 1ϊ§6ίϊη§. Τ6ε Αώηίηίδίηιίίοη δΐΐίϋΐ εηδυΐ'ε ίΙΐ3ί δυείι 
1ϊ§6ΐίη§ ογ ρ6οίο1ιιηιίηεδοεηί εςυίριηεηί Ιΐίΐδ 6εεη ενδίυαΐεά, ίεδίεά 3ηά 3ρρ1ίεά ίη 3οεοκΐ3ηοε 
\νίΐΗ ίΗε Γίτε 83ΐεΙγ δγδίεηΐδ ί'οάε. 

3.2.5.2 Ιη ρ38δεη§εΓ δΗίρδ 03ΐτγίη§ ηιοΓε ίΙΐ3η 36 ρ38δεη§εΓ8, ίΗε ΓεςυΪΓεηιεηίδ οί ίΗε 

ρ3Γ3§Γ3ρ6 3.2.5.1 δΐηιΐΐ 3ΐδο 3ρρ1γ ίο ίΗε εΐ'ε\ν 3εεοιηιηο<ΐ3ίίοη 3ΐ'ε3δ. 

3.2.6 ΝοηηαΙΙγ Ιοβίιβά άοοτΗ ίΗαί/οηη ρακί ο/'αη ΟΗβαρβ τοιιίβ 

3.2.6.1 (Αώίη 3ηά δί3ίεΓθοηι άοοΓδ κΗηΙΙ ηοί Γεςιπί'ε 6εγδ ίο ιιη1οεΙ< ίΐιεηι ίίοιη ίηδίάε ίΗε 
Γοοητ. ΝείίΙιεί' δΙΐ3ΐΙ ΐΐιετε 6ε 3ηγ άοοΓδ 3ΐοη§ 3ηγ άεδί§η3ίεά εδε3ρε ΐ'οιιίε \ν6ίε6 Γεςοίΐ'ε Ηεγδ 
ίο ηηΙοεΕ ί6εηι \ν6εη ητονϊη§ ίη ί6ε (ίΠ'εείίοη οί εδ03ρε. 

3 . 2.62 Εδ03ρε άοοΓδ β·οηι ρη61ίε δρ3εεδ ί63ί 3Γ6 ηοηιΐ3ΐ1γ ΜεΗεά δ63ΐ1 6ε ίιίίεά \νίί6 3 
Γηε3ηδ οί ςυίεί τε1ε3δε. διιε6 ηιε3Πδ 863 ΙΙ εοηδϊδί οί 3 άοοΓ-ΐ3ίο6ϊη§ ηιεο63ηϊδηι 
ϊηεοΓροΓ3ίϊη§ 3 άενίεε ί63ί τε1ε38εδ ί6ε Ι3ίε6 ιιροη ί6ε 3ρρ1ίε3ίϊοη οί 3 ίοΓοε ίη ί6ε (ίΠ'εείίοη οί 
εδ03ρε 11ο\ν. (,ίιπεΗ τείεβδε ηιεε63ηϊδηΐ8 δ63ΐ1 6ε άεδϊ§ηε<1 3ηά ίηδί3ΐ1εά ίο ί6ε 83ίίδί3είίοη οί 
ί6ε Λ(ΙηιίηίδίΓ3ΐίοη 3Π(Ι, ίη ρ3Γίίεηΐ3Γ: 

. 1 εοηδϊδί οί 63Γ8 ογ ρβηεΐδ, ί6ε 3είη3ίίη§ ροΓίίοη οί \ν6ίε6 εχίεηάδ 3εΓθδδ 3ί 1ε3δί 
οηε 63ΐί οί ί6ε \νίάί6 οί ί6ε (ίοοί' 1ε3ί, 3ί 1ε3δί 760 ηττη 3η4 ηοί ηιοΐ'ε ί63η 
1120 Γηηι 36ονε ί6ε άεοΕ; 

.2 03Π86 ίΗε Ι3ίε6 ίο Γε1ε3δε \νΗεη α ίοκε ηοί εχοεεάίη» 67 Ν ίδ 3ρρ1ίε(1; 3ηά 

.3 ηοί 6ε εςυίρρεά ν/ΗΗ 3ηγ ΙοεΗίη» άενίεε, δεί δετενν ογ οί6εΓ 3ΓΓ3η«ειηεηΙ ί63ί 
ρΓενεηίδ ί6ε τείεβδε οί ί6ε Ι3ίε6 \ν6εη ρΓεδδΐηε ίδ 3ρρ1ίε<1 ίο ί6ε τε1ε3δίη§ 
άενίεε. 

3.3 Μβαη$ ο/β8βαρβ ίη αανρο χίιίρς 

3.3.1 ΟβηβηαΙ 

Αί 311 Ιενεΐδ οί 3οεοΓηΓηο<ΐ3ίίοη ί6εΓε δ63ΐ1 6ε ρΓονίάεά 3ί 1ε3δί ί\νο \νίάε1γ 8ερ3Γ3ίεά ιηεβηδ οί 
εδ03ρε ίτοηι ε3θ6 Γεδίπείεά δρ3εε ογ §Γοηρ οί δρ3εεδ. 

3.3.2 Εχβαρβ /ηοηι αραββα ύβίον,’ ίΐιβ Ιοννβ^ί ορβη άββ1< 

Βε1ο\ν ί6ε 1ο\νεδί ορεη άεοΕ ί6ε ηΐ3ίη ηιεχιηδ οί εδ03ρε δ63ΐ1 6ε 3 δί3ΐπν3γ 3 πγ 1 ί6ε δεεοηά 
εδ03ρε ηΐ3γ 6ε 3 ΙηιηΗ ογ 3 δί3ΐην3γ. 

3.3.3 Εαβαρβ /γοιπ ^ραββα α&ονβ ίΗβ ΙοΜ’βαΐ ορβη άββΐβ 

Α6ονε ί6ε 1ο\νεδί ορεη (ΙεεΗ ί6ε ηιεχιηδ οί εδεβρε δ63ΐ1 6ε 8ί3ΪΓ\ν3γδ ογ άοοΓδ ίο 3η ορεη (ίεεΗ 
ογ 3 εοηι6ίη3ίίοη ί6εΓεοί. 

3.3.4 Ώβαά-βηά βοη-ίάοηα 


Νο (1ε3ά-εηά εοΓτίάοΓδ 63νίη§ 3 1εη«ίΗ οί ηιοΓε ί63η 7 ηι δ63ΐ1 6ε 3οεερίε(1. 
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3.3.5 ΨίάίΗ αηά εοηϋηιηίγ ο/εζεαρε κοιιίβ8 

Τ6ε \νί(1(Η, ηηηι6εΓ 3ηά εοηΐίηαίΐν οΓ εδ03ρε ΓοιιΙεδ δΐιαίΐ 6 ε ίη αοοοκίππεε ννίΐΗ 16ε 
ΓοςυηεηιοηΙδ ϊη ϋιε Ρηε δ&ίείγ δγδίεηΐδ ('οάε. 

3.3.6 Ώϊψεηίΐαΐϊοηβ~οηι Ρνο ηιεαηχ οβεαεαρε 

Εχεερίίοη&ΙΙγ ίΗε ΑάιηϊηϊδίτΕίϊοη ηΐίΐγ άϊδρεηδε \νίίΙι οηε οί (Ιιε ηιεχιΐδ οί' εχεαρε, ίοΓ εΐ'ε\ν 
8ρ3εε8 ΰιαΐ 3Γε εηίεΓεά οηΐγ οεο3δϊοη3ΐ1γ, ίΓ ϋιε Γεςιιηεά εδ03ρε π>υΙε ϊδ ίηάερεηάεηΐ οί' 
\ν3ίεΓίϊ§6ί άοοΓδ. 

3.4 Ειηενξεηεν εαεαρε Ηΐ'εαίΗίηξ άενίεε$* 

3.4.1 Ρηιει·«εηεν εδ03ρε 6Γε3ΐ6ϊη£ άενϊεεδ δίιαίΐ εοηιρίγ \νϊί1ι ίΐιε Ρϊτε δαίείγ δνδίειηδ 
(Γοάε. δρ3Γ6 ειηεη^εηεγ εκεαρε Ρΐ'ειιίΗίη^ άενϊεεδ δ1ΐ3ΐ1 6ε 1<ερί οη6θ3ΐ'ά. 

3.4.2 Α11 δΗίρδ δίΐ3ΐ 1 εβττγ 3ί 1ε3δί Ιννο επιετ^επεγ εδ03ρε 6Γε3ί6ίη§ άενϊεεδ ννίΐΗίη 
3εεοηηηοά3ίϊοη 5ρ3εεδ. 

3.4.3 Ιη ρ3δδεη§εΓ δΐιίρδ, αί Ιεαδί ίννο εηιεΓ§εηεγ εκεαρε 6ΐ'ε3ίΙιίη§ άενϊεεδ δΐιβίΐ 6ε 
03ηίεά ϊη εαε6 ηΐ3Ϊη νετίίεαΐ ζοηε. 

3.4.4 Ιη ρ3δδεη§εΓ δ6ίρδ ε3πγίη§ ηιοτε ί6αη 36 ρ3δδεη§εΓδ, ί\νο ειηεΓ§εηεγ εδ03ρε 
6Γεαΐ6ίη§ άενϊεεδ, ϊη ηάάϊίϊοη ίο ί6οδε Γεςιιηεά ίη ρίΐηιιηίίρΗ 3.4.3 36ονε, δΐΐίΐΐΐ 6ε εαπ’ίεά 
ϊη 63ε6 ηιαϊη νεΡίεπΙ ζοηε. 

3.4.5 Ηοννενεΐ', ραΐ'α^ΐ'αρίΐδ 3.4.3 3ηά 3.4.4 άο ηοί αρρίγ ίο δίηϊηναγ εηεΐοδίιτεδ \ν6ϊε6 
εοηδίίΐυΐε ίηάίνίάιοΙ ηιβϊη νειίίεειΐ ζοηεδ 3ηά Τογ 16ε ιηηίη νεηίεοΙ ζοηεδ ϊη ί6ε ίοΓε ογ ειII 
εηά οί 3 δίτίρ \ν6ϊε1ι άο ηοί εοηΐ3Ϊη δρ3εεδ οί ε3ίε§οηεδ (6), (7), (8) ογ (12) άείϊηεά ϊη 
Γε§ιιΐ3ίϊοη 9.2.2.3. 

4 Μ63ηδ οί 6803ρε ίΓοιη ηΐ3εΜηεΓγ δρπεεδ 

4.1 Μεαηα ο/εαεαρε οη ρααχεη^εΐ' $Ιιίρ$ 

Με3ηδ οί εδοβρε 6οιη ε3ε6 ηΐ3θ6ϊηεΓγ δρ3οε ϊη ρ3δδεη§εΓ δ6ϊρδ δ1ΐ3ΐ1 εοηιρίγ ννίίΐι 16ε 
ίο11ο\νϊη§ ρΓονϊδϊοηδ. 

4.1.1 Εαεαρββ-οηι αραεεα ΗεΙοχν ίΗε ΗηΙΗΗεαά άεεΠ 

\ν6εεε ί6ε δρ3οε ϊδ 6ε1ο\ν ί6ε 6υ11άιε3ά άεεί ί6ε ίννο ηιε3ηδ οί 8δ03ρε δ63ΐ1 εοηδϊδί οί εϊίΗεπ 

.1 ίννο δείδ οί δίεεί ΙαάάεΓδ 3δ \νϊάε1γ δερ3Γ3ίεά 3δ ροδδϊ61ε, 1θ3άϊη§ ίο άοοΓδ ϊη 
16ε ιιρρεί' ρ3Γΐ οί ί6ε δρ3οε δίιηίίιιΊγ δερ3Γ3ΐεά 3ηά ίτοηι ενΗίεΙι 3εεεδδ ϊδ 
ρεονϊάεά ίο 16ε 3ρρΓορπ3ίε 1ϊίε6θ3ί 3ηά 1ϊίεΓ3ίί ειτώίίτΡίΐΐίοη άεείίδ. Οηε οί 
Ι6εδε ΡκΙάοΓδ 86311 6ε 1οο3ίεά ννίΐΐιί η 3 ρΓοΐεείεά εηείοδίηε ί63ΐ δ3ίϊδίΐ88 
Γε^ιιίιΐίοη 9.2.2.3, 03ίε§οιγ (2), ογ Γε§ιιΐ3ΐϊοη 9.2.2.4, 03ίεεοΓγ (4), 3δ 
3ρρΓορπ3ίε, ίτοηι ίίιε 1ο\νετ ρ3τί οί ίΗε δρ3οε ϊί δεΓνεδ ίο 3 δ3ίε ροδϊίίοη 
οηίδϊάε ί6ε δρ3οε. δε1ί-ε1οδϊη§ ίηε άοοΓδ οί ί6ε 83ηιε ίηε ϊηίε§ηίγ δί3ηά3Γάδ 


* Κείεΐ' Ιο Ιίιε Ουίάεΐίηεδ Ιογ Ιίιε ρεί'ίοπηαηοε, Ιοεαΐίοη, ιίδε 3ΐκ1 εακ οί εηιεπ^εηεγ ε§ε3ρε ί>Γ83ΐ1ιίη§ 
άενϊεεδ (ΜδΟ/ΟίΓθ.849). 
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δ6η11 6ε Πΐίεά ίη Ιΐιο εηείοδητε. ΤΗ ο Ιηάάετ βΐιαίΐ 6ε ίίχεά ίη δηείι η ννην ίΐιηί 
6εαΙ 18 ηοί ΙτηηδΓειτεά ίηίο 16ε εηείοδητε ΐ6του§6 ηοη-ίηδηΐηίεά Πχίη» ροίηίδ. 
Τ6ε ρτοίεείεά εηείοδητε δΗηΙΙ Ηηνε τηίηίτηητη ίηίετηηΐ άίτηεηδίοηδ οί 3ί 1ε3δΐ 
800 ππη χ 800 ιηιη, ηηά δ1ΐ3ΐ1 Ιιηνε ειηετ§εηεγ 1ί§6ίίη§ ρτονίδίοηδ; ογ 

.2 οηε δίεεί Ιηάάετ 1εηάίη£ Ιο 3 άουτ ίη 16ε ηρρεΓ ρ3Γί οΓ ί6ε δρηεε ίτοιη ννΗίεΗ 
3εεε88 ίδ ρτονίάεά ίο Οιε εηώηΛηΙίοη άεεΙ< 3η<1 ηάάίίίοηηΙΙγ, ίη ΐ6ε Ιοννετ ρητί 
οί 16ε 8ρ3εε 3Π(1 ίη 3 ροδίίίοη \νε11 δερητηίεά ίτοιη ί6ε Ιηάάετ τείεττεά ίο, 3 
δίεεί (ίοοτ 03ρ361ε οί 6είη§ ορετηίεά ίτοιη οηε Η δίάε ηηά ννΗίεΗ ρτονίάεδ 
3εεε88 ίο 3 83ίε ε803ρε τοιιίε ίτοιη ί6ε ίοννετ ρητί οί ί6ε 8ρ3εε ίο 16ε 
ειη63ΐΊ<3ΐίοη άοεΗ. 

4.1.2 Εζεαρε (γομ ί>ραεε& εώονε ίΐιε ύιιίΙεΗεαά άεείε 

ΝΥΙιοτο Ιίτε δρηεε ίδ 36ονε ί6ε Ηηίίάιεηά άεοΕ, 16 ε ίννο ιηε3ηδ οί εδε3ρε δΐιαίΐ 6ε 38 ννίάείγ 
δερητηίεά 3δ ροδδί61ε ηηά ί6ε άοοτδ 1εηάίη£ ίτοηι δηε6 ιηοηηδ οί εδεηρε δ1ΐ3ΐ1 6ε ίη 3 ροδίίίοη 
ίτοηι \ν6ίε6 3εεεδδ ίδ ρτονίάεά ίο ί6ε ηρρτορτίηίε 1ίίε6θ3ί 3ΐκ1 Πίετηίί οιηΗητΗαίίοη άοείδ. 
λΥΗετε δΐιε6 τηεηηδ οί εδ03ρε τεςηίτε ί6ε ιίδε οΙ' Ιηάάετδ, ί6εδε 86311 6ε οί δίεεί. 

4.1.3 Οίαρεηϊΐαίιοηβΐ'οηι ί\νο ιηεαης οβε^εαρε 

Ιη 3 δ6ίρ οί ίεδδ ί63η 1,000 §τοδδ ίοηηη§ε, ί6ε Αάιηίηίδίτηίίοη τηηγ άίδρεηδε ν, ιΐΗ οηε οί ί6ε 
ηΐ83ηδ οί εδεβρε, Οηε τονητά 6είη§ ρηίά ίο ί6ε ννίάΰι ηηά άίδροδίίίοη οί ί6ε ηρρετ ρητί οί 16ε 
δρηεε. Ιη 3 δ6ίρ οί 1,000 ητοδδ ίοηηη§ε ηηά 36ονε, ί6ε Αάιηίηίδίτηίίοη ηΐ3γ άίδρεηδε \νίί6 οηε 
ηιεηηδ οί εδεηρε ίτοηι 3ηγ δηε6 δρ3εε, ίηεΐιιάίη” η ηοηηηΐΐν ηηηίίεηάεά 3ηχίίί3τγ ηΐ3ε6ίηετγ 
δρ3εε, δο 1οη§ 38 είί6ετ 3 άοοτ οτ 3 δίεεί ί3<Ι<1ετ ρτονίάεδ 3 83ίε εδ03ρε τοηίε ίο ί6ε 
ειοΗητΗηίίοη άοεΗ, άυε τε^ητά Ηοίηρ ρηίά ίο ί6ε η3ίυτε 3ηά Ιοεηίίοη οί ί6ε δρ3εε 3ηά \ν6εί6ετ 
ρετδοηδ 3τε ηοπηηΐΐν ετηρίογεά ίη ί63ί δρηεε. Ιη ί6ε δίεετίη§ §εητ δρηεε, η δεεοηά ηιεηηδ οί 
εδεβρε δάηίΐ 6ε ρτονίάεά ννΗεη ί6ε ετηετ^εηεγ δίεετίη§ ροδίίίοη ίδ Ιοεηίεά ίη ί6ηί δρηεε ηηίεδδ 
ΐ6ετε ίδ άίτεεί ηεεεδδ ίο ΐ6ε ορεη άεείε. 

4.1.4 Ε$εαρεβι~οιη πιαείιϊηεη’ εοηίΓοΙ γοοπι$ 

Τ\νο τηεηηδ οί εδεηρε δ6η11 6ε ρτονίάεά ίτοηι η ηιηεΐιίηετγ εοηίτοί τοοτη Ιοεηίεά \νίί6ίη η 
ηιηεΐιίηετγ δρηεε, 3ί Ιεηδί οηε οί \ν6ίε6 \νί11 ρτονίάε εοηίίηηοηδ ίιτε δ6ε1ίετ ίο η 83ίε ροδίίίοη 
ουίδίάε ΐ6ε τηηεΐτίηετγ δρηεε. 

4.2 Μεαη$ οβεχεαρε οη εατ§ο $Ιπρ$ 

Με3ΐιδ οί εδεηρε ίτοηι 83θ6 τηηεΗίηετγ δρηεε ίη εητ§ο δ6ίρδ δΗηΙΙ εοτηρίγ \νίί6 ί6ε ίο11ο\νίη§ 
ρτονίδίοηδ. 

4.2.1 Εί,εαρεβτοτη ηιαεΜηετν αραεεα οβ εαίβξοτγ Α 

Εχεερί 38 ρτονίάεά ίη ρητη§τηρ6 4.2.2, ί\νο τηεηηδ οί εδεηρε δΐιηΐΐ 6ε ρτονίάεά ίτοτη εηε6 
ηΐ3θ6ίηετγ δρβεε οί εηίε§οτγ Α. Ιη ρητίίευίητ, οηε οί ί6ε ίο11ο\νίη§ ρτονίδίοηδ δΗηΙΙ 6ε 
εοτηρίίεά ννίίΗ: 

. 1 ίννο δείδ οί δίεεί Ιηάάετδ 3δ ννίάείγ δερ3Γ3ίεά 38 ροδδί61ε Ιεηάίηβ ίο άοοτδ ίη 
ίΐιε ηρρετ ρητί οί ύιε δρ3εε δίτηίΐ3τ1γ δερητηίεά αηά ίτοιη ννΙιίεΗ ηεεεδδ ίδ 
ρτονίάεά ίο ί6ε ορεη άεείε. Οηε οί ΐΗεδο ΐ3άάετδ δΐιηΐΐ 6ε Ιοεηίεά χνίΐΐιίη η 
ρτοίεείεά εηεΐοδυτε ί6ηί δηίίδίϊεδ τεειιΐηίίοη 9.2.3.3, εηίε^οτγ (4), ίτοιη ί6ε 
1ο\νετ ρ3τί οί ίΗε δρηεε ϊί δετνεδ ίο η δηίε ροδίίίοη οηίδίάε ί6ε δρηεε. 
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3ε1ί-ε1οδίη§ ίηε (ΙοοΓδ οΓ ί6ε δηιηε Πιε ίηίε^πΐγ δΙίίΓκΙειηΙδ δΗειΙΙ 6ε ΠΐΙεεΙ ϊη 
ίΐιε εηεΐοδίηε. ΤΙιε Ιαείεΐετ δΐηιΐΐ 6ε βχεά ίη δυεΡ η \νειγ ί6ηί Ηεειΐ ίδ ηοί 
Ιπιηχίειτείΐ ίηίο ΐ6ε εηεΐοδίιΐ'ε ΐ6του§1ι ηοη-ίηδυΐηίεεί Πχιηη ροίηίδ. ΤΙιε 
εηεΙοδΠΓε δΡηΙΙ Ιιεινε ιηίηίηιυτη ίπίεπιειΐ άίιηεηδίοηδ οί ηί ΙεείδΙ 800 ίτιπι χ 
800 ηηη, ηηά δ,ΗειΙΙ 6ηνε επιεΐ'«εηεγ 1ί§6ΐίη§ ρτονίδίοηδ; ογ 

.2 οηε δίεεί Ιηίΐίΐεΐ' Ιεηίΐίηη Ιο η Οοογ ϊη ί6ε ιιρροΓ ρηΠ οί Ιβε κρηεε βοιη \ν6ίε6 
ηεεεδδ ίδ ρΓονίεΙεεΙ ίο ί6ε ορεη ίΙοεί ηηά, ηίΙίΙίΐίοηηΙΙγ, ίη ί6ε Ιο\υογ ρηπ οί ΐ6ε 
δρηεε η η 4 ίη η ροδίίίοη λνεΐΐ χερηΓηίοίΙ Ιγοιπ 16ε ΙηεΙάεΓ γοΙογγοΠ ίο, η δίεεί (Ιοογ 
εηρη61ε οί 6είη§ ορεΓηίεά Γγοιτι εηεβ δίάε ηηεΙ \ν6ίε6 ρΓονίάεδ 3εεεδδ ίο 3 δηίε 
εδεηρε τοιιίε ίΓοηι 16ε 1ο\νεΓ ρηιί οί ί6ε δρηεε ίο 16ε ορεη εΐεεί. 

4.2.2 Ώίψβηααίίοηβ~οιη ί\\>ο ηιεαηί, ο/εαεαρε 

Ιη 3 δ6ίρ οί Ιεδδ ίΐιηη 1,000 §Γθδδ ΐοηηη§ε, ΐ6ε Λίΐηιίηίδίπιίίοη ηιηγ (Ιίδρεηδε \νίίΙι οηε οί 16ε 
ηιεηηδ οί εδεηρε Γεςυπεεί υηεΙεΓ ρηΓη^ιηρΙι 4.2.1, 4ιιε ΓεεηΓεΙ 6είη§ ραίεΐ ίο 16ε εΐίιηεηδίοη 3ηΟ 
Οίδροδίίίοη οί ί6ε ηρρεΓ ρηιί οί 16ε δρηεε. Ιη ηάώίίοη, 16ε ηιεηηδ οί εδεηρε Ιίοπι ιηηεΐιίηετγ 
δρηεεδ οί εηίεεοΐ'γ Α ηεεεί ηοί εοηιρίγ \νίίΗ 16ε ΐ'εςυίιειηεηί ίοΓ 3η εηεΐοδεά Γηε δΗεΙίεΐ' Ιί δίεεί 
ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 4.2.1.1. Τη ί6ε δίεεπη§ εεηΐ' δρηεε, 3 δεεοηά ιηεηηδ οί εδεειρο δΗηΙΙ 6ε ριονκίεχΐ 
ννΗεη 16ε εηιεΓ§εηεγ δίεεηη§ ροδίίίοη ίδ Ιοεηίεά ίη 1631 δρηεε ηηίεδδ ίΡεΓε ίδ οϋ τεεί ηεεεδδ ίο 
16ε ορεη θεοί. 

4.2.3 Εαεαρεβ-οτη ηιαείιίηειγ αραεεα οίΐιεν ίΐιαη ίΐιοαε ο/εαίε§οη> Α 

Ργοπι ΓηηεΡίηεΓγ δρηεεδ οΐΗεΓ ίΐιηη ίΐιοδε (ί εηΐε§ 0 Γγ Α, ί\νο εδεηρε ιοιιίεδ δΗηΙΙ 6ε ρΓονίεΙεεΙ 
εχεερί 11ΐ3ΐ 3 δΐηρίε εδεηρε Γουίε ηιηγ 6ε ηεεερίεά ίοΓ δρηεεδ ί63ί 3Γε εηίοΓεά οηΐγ 
οεεβδίοηηΐΐγ, αηεΐ ίοΐ' δρηεεδ \ν!ιειε ΐ6ε ηιηχίηηίΓη ΐτηνεί εΐίδίηηεε ίο ΐ6ε εΐοοί' ίδ 5 Γη ογ Ιεδδ. 

4.3 Εηΐ£Γ§επαγ εαεαρε 1ν~εαίΗίη§ άενίεεα 

4.3.1 Οη ηΐΐ δΡίρδ, \νίΐ6ίη ΐ6ε ηιηοβίηεΓγ δρηεεδ, είηεπτεηεγ εδεηρε 6Γεηί6ίη§ Οενίεοδ δ6η11 
6ε δίίηηίεά τεηάγ ίοΓ ηδε ηί εηδίΐγ νίδί61ε ρΐηεεβ, \ν6ίε6 εηη 6ε Γεηεΐιεεί ςιιίείΐγ ηηά εηδίΐγ 3ί 
ηηγ ίίηιε ίη 16ε ενεηί οί ίηε. Τ6ε Ιοεηΐίοη οί επιετεεπεγ εδοβρε 6Γεηί1ιίη§ Οενίεεδ δ6η11 Ιη1<ε 
ίηίο ηεεοηηί 16ε Ιηγοιιί οί ί6ε ηιηοβίηεΓγ δρηεε ηηά 16ε ηηηι6εΓ οί ρεΓδοηδ ηοπηηΐΐγ άογΙοπ^ 
ίη 16ε δρηεεδ.* 

4.3.2 Τ6ε ηιιηι6εΓ ηηεΙ Ιοεηΐίοη οί ί6εδε άενίεεδ δΗηΙΙ 6ε ΐηεΐΐεηίεεί ίη ί6ε ίηε εοηίΓοΙ ρΐηη 
ΓεςαίτεΠ ίη Γ0§ιι1ηίίοη 15.2.4. 

4.3.3 ΕηιεΓ§8ηογ εδεηρε 6Γεηί6ίη§ Οενίεεδ δ6η11 εοηιρίγ \νίί6 16ε Ρήε δηίείγ δγδίεηΐδ ( ο(1ε. 

5 Μεηηδ οί εδεηρε οη ρ3δδεη§εΓ δ6ίρδ ίΓοηι δρεείηΐ εαίε§0Γγ ηηά ορεη γο-γο δρηεεδ 
ίο \ν!ιΐε1ι ηηγ ρηδδεη§εΓδ εηΓΓίεεΙ εηη Ιιηνε ηεεεδδ 

5.1 Ιη δρεεηιΙ 03ίε§θΓγ ηηεΙ ορεη γο-γο δρηεεδ ίο ννΗίεΗ ηηγ ρ3δδεη§εΓδ εηπίεεΙ εηη 63νε 
ηεεεδδ, ί6ε ηηηιΡεΓ ηηά Ιοεηίίοηδ οί ίΐιε ηιεηηδ οί εδεηρε 6οί6 Ρείογν ηικί η6ονε ί6ε ΡηΙΜιεηά 
4εε1ί δ6η11 6ε ίο ί6ε δηίίδίηείίοη οί ίΡε ΑάηιίηίδίΓηίίοη ηηΠ, ίη ρεηεπιΐ, ί6ε δηίείγ οί ηεεεδδ ίο 
16ε ειηΐΎΐΓίηΐίοη (Ιεεί δ6η11 6ε ηί Ιεηδί εςαίνηίεηί ίο ίΡηί ρΓονίάεά ίοΓ ιιηεΙεΓ 


* Κ,είεΓ ίο ίΐιε Οιιίάεΐίηεδ ίοΓ ίΐιε ρεί'ίοηηίΐηεε, Ιοεηίίοη, ηδε ηηά εαΐ'ε οί εηιεΓ§εηεγ εδεηρε 1)Γ83ίΗίη§ 
άενίεεδ (Μ5€/0ίι·ε.849). 
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ρ3Τ3§τ3ρΗδ 3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.4.1 αικί 3.2.4.2. 8ιιοΗ δρηεεβ δΙηιΙΙ 6ε ρτονΜεά \νίΐΙι 4ε8ί§η3ίε(1 
τνηΙΗχνηγδ Ιο (Ηε ηιεηηδ οΓ εδεηρε ννίίΗ 3 ΗτεηίΙίΗ οΓ 3ΐ 1ε38ί 600 ηιιη. ΤΗε ρητΕίη» 
3ΐτ3η§εηιεηΐ8 1 ’ογ (Ηε νεΗίεΙεδ δΗηΙΙ ηιηίηίηίη ίΗε ννηΙΗνναγκ ε1ε3Γ 3ΐ 311 Ιϊτηεδ. 

5.2 Οηε οΙ' Ιΐιε εδεηρε τοηίεδ ίτοηι ΐΗε ιηηεΐιίηετγ δρ3εεδ \νΗετε ίΗε ετε\ν ίδ ηοπηηΙΙγ 
εηιρΙογεΟ δΗηΙΙ ηυόΠΙ 0ίτεεί 3εεεδδ Ιο 3ηγ δρεείηΐ ε3ίε§οτγ δρ3εε. 

6 Μεβηδ οί εδεαρε Γγοπι γο-γο δρηεεδ 

Αί 1ε3δΙ 1\νο ηιεβηδ οί εδ03ρε δ1ΐ3ΐ1 6ε ριονκίετί ίη γο-γο δρ3εεδ \νΗεΐ'ε (Ηε ετενν 3 γο ηοττηηΐΐγ 
ετηρίογεά. ΤΗε εβεβρε τουΐεδ δΙιαΙΙ ρτονίάε 3 83ίε 6δ03ρε ΐο Ιΐιε I ί ίεΐιοαΐ &ηά ΙϊίβΓΗίΐ 
ειηΙχιιΤΗίίοη (ΙεεΗδ 3ηά δΙηιΙΙ 6ε ΙοεπίετΙ 3( (Ηε ίο ιό 3ηά 3(1 εικίδ οί (Ηε δρ3οε. 

7 ΑίΙιΜοηηΙ ΓΟίΐυΪΓοηιοηίδ ίοΓ γο-γο ρηδδεη^ετ δΐιίρδ 

7.1 ΟεηβΓαΙ 

7.1.1 Εδ03ρε τουΐεδ δ1ΐ3ΐΙ Ηε ρτονίοΐεοί ίτοητ ενεΓγ ηοπηβΐΐγ οεευρίεΤ δρηεε οη (Ηε δΗίρ ίο 3η 
38δεηιΗ1γ δ(3ίίοη. ΤΗεδε εδε3ρε τοηίεδ δ1ΐ3ΐ1 Ηε ηπηη^οίΐ δο 3δ ίο ρτονίάε ίΗε ιηοδί (Ητεεί ΐ'οιιίε 
ροδδίΗΙε ίο ίΗε 3δδεηιΗ1γ δίηίίοη,* 3ΐκΙ δΗ3ΐ1 Ηε τηητίίεά \νίίΗ δγηιΗοΙδ Ηηδεά οη ίΗε γιικίεΐίηεδ 
άενείορεά Ηγ (Ηε Οτ§3ηίζ3ίίοη.** 

7.1.2 ΤΗε εδ03ρε τοηίε ίΓοηι ε3Ηϊηδ ίο δίηίηνηγ εηεΙοδηΓεδ δΗ3ΐ1 Ηε 38 (Ητεεί 38 ροδδίΗΙε, 
\νίίΗ 3 ηιίηίηιηηι ηηηιΗεΓ οί εΗ3η§εδ ίη «Πτεείίοη. 11 δίηιΙΙ ηοί Ηε ηεεεδδητγ ίο εΓΟδδ ίτοηι οηε 
8Ϊ(1ε οί ίΗε δΗίρ ίο ίΗε οίΗετ ίο τεηεΗ 3η εβεηρε τοηίε. II δΗηΙΙ ηοί Ηε ηεεεδδητγ ίο εΙίηιΗ ηιοτε 
Ιΐΐ3η ί\νο άεείίδ υρ ογ Οο\νη ίη οιτίετ ίο τεηεΗ 3η ηδδεηιΗΙγ δίηΐίοη ογ ορεη 0εεΙ< ίτοιη 3ηγ 
ρ3δδεη§8Γ δρ3εε. 

7.1.3 ΗχίετηηΙ τοηίεδ δΗηΙI Ηε ρτονίΗεΗ Ιτοτη ορεη εΙεε1<8, 38 τείεττεΤ ΐο ίη ρ3Τ3§τ3ρΗ 7.1.2, 
ίο ίΗε δητνίνηΐ ετ3ίί εηιΗητΗηίίοη δίηΐίοπδ. 

7.1.4 ·\νΗετε εηεΙοδεΗ δρηεεδ 3<1ϊοίη 3η ορεη άεεΕ, ορεηίη§8 ίτοηι ΙΗε εηεΐοδεά δρηεε ίο ίΗε 
ορεη τΙοεί δΗηΙΙ. ννΗετε ρτηεΐίεηΗΙε, Ηε εηρηΗΙε οί Ηείη§ ιΐδεοί 38 3η ετηετ§εηεγ εχίί. 

7.1.5 Εδεηρε τοηίεδ δΗαΙΙ ηοί Ηε οΗδίτηείεά Ηγ ίητηίίητε ίΐηεΐ οίΐιετ οΗδΐτηείίοηδ. \νίΐΗ ίΗε 
εχεερίίοη οί ίηΗΙεδ αηά εΐιηίτδ \\ΠίοΗ ηιαγ Ηε εΐεατεά ίο ρτονίάε ορεη δρηεε, εηΗίηείδ ίΐηεΐ 
οίΗετ Ηε3νγ ΗιτηίδΗίηβδ ίη ρηΗΗε δραεεδ ίΐιηί α1οη§ εδεηρε τοηίεδ δΐιειΐ I Ηε δεεητεά ίη ρΐαεε 
ίο ρτενεηί δΗίίΗη§ ίί ίΗε δΗίρ τοίΐδ οτ Ιίδίδ. Ρΐοοτ εονεηη§δ δΐιαίΐ ηΐδο Ηε δεεητεά ίη ρΐαεε. 
\νΗεη ίΗε δΗίρ ίδ ηηάεηνηγ, εδεαρε τοηίεδ δΙηιΙΙ Ηε Περί εΐεατ οί οΗδΗηείίοηδ δηεΗ 3δ 
εΐεηηίηη εητίδ, Ηεάάίη§, 1η§§3§ε ηηά Ηοχεδ οί §οοάδ. 

7.2 Ιηχίηιείίοη / ογ αα/β βαεαρε 

7.2.1 Πεείδ δΐιηΐI Ηε δεςιιεηίηιΙΙν ηητηΗετεΤ, δΐ3τΐίη§ \νί(Η "1" 3ί ίΗε ίηηί ΐορ οτ 1ο\νεδί άεείτ. 
ΤΗε ηηηιΗετδ δΗηΙΙ Ηε ρτοτηίηεηίΐγ άίδρίηγεά 3ί δίηίτ ΐ3ηάίη§8 ηηά ΗΗ ΙοΗΗίεδ. ϋεεΕδ ιτιην ηΐδο 
Ηε ηητηεΗ, Ηηί ίΗε τΐεεί ηηητΗετ δΐιηΐΐ ηΚνηνδ Ηε (ΗδρΗιγοτΙ \νίΐΗ (Ηε ηηητε. 


* Κείετ ίο ίΗε ΙηάίοΒίίοη οί ίΗε “βδδειηΗΙγ δΐ3ίίοηδ” ίη ρ3δδεη§ετ δΗίρδ (Μδ€/Οίτε.777) 

** Κείετ ίο ΙΗε δγηιΗοΙδ τεΐαίετί ίο 1ίίε-δ3νίη§ αρρίίαηεεδ 3ηά 3ΐτ3η§€Γηεηίδ 3<1ορΙε(1 Ηγ ίΗε Οτ^αηίζαΙίοη Ηγ 
τεδοΐιιίίοη Α.760(Ί8). 
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7.2.2 δίτηρίε "ηιίηιίε" ρΐαηδ δ5ο\νίη§ ί5ε "γοιι ατε 5ετε" ροδίίίοη αηά εδεαρε τοηίεδ ιηατΡεά 
5γ αιτονεδ, δΗαΙΙ 5ε ρτοηιίηεηίΐγ άΐδρίαγεά οη 15 ε ίηδίάε οί εαε5 εα5ίη άοοτ αηά ίη ρη51ίε 
δραεεδ. Τ5ε ρΐαη δΙιαΙΙ δ5ο\ν Τίτο άίτεεϊίοηδ οί εδεαρε αηά δΗαΙΙ 5ε ρτορετίγ οτίεηΐεά ίη τεΐαΐίοη 
ίο ίίδ ροδίίίοη οη ΐ5ε δ5ίρ. 

7.3 8(Γβη§(Η ο/ ΗαηιΙΐ'αίΕ αηά νοη'ίιΐοπ; 

7.3.1 Ηαηάταϊΐδ ογ οίΐιετ Ηαηάΐιοΐάδ δΐιαίΐ 5ε ρτονίάεά ίη εοιτίάοτδ α1οη§ ί5ε εηίίτε εδεαρε 
Γοιιίε δο ί5αί & ίίπη 1ιαηά5ο1ά ίδ αναί1α51ε αί ενετγ δίερ οί ίΐιε \-ναγ, \ν5εΓε ροδδί51ε, ίο ί5ε 
αδδεπώΐγ δίαίίοηδ αηά εηΛατΕαίΐαη δίαίίοηδ. 8ηε5 ΗαιιάιαιΙδ δΐιαίΐ 5ε ρτονίάεά οη 5οί1ι 
δίάεδ οί 1οη§ίίηάίηα1 εοτηάοτδ τηοτε ί5αη 1.8 ίη ίη \νίάί5 αηά ίταηδνετδε εοιτίάοτδ ιηοτε 
ίΐιαη 1 τη ίη ννίάίΐι. Ρ3ΐίίειιΐ3ΐ· αΐίεηίίοη δ53ΐ1 5ε ραίά ίο ί5ε ηεεά ίο 5ε 351ε ίο εΐΌδδ 
1ο55ίεδ, αίτίητηδ αηά οίΐτετ 1ατ§ε ορεη δραεεδ α1οη§ εδεαρε τοηίεδ. Ηαηάταίΐδ αηά οίΐιεί' 
5αηά5ο1άδ δ5α11 5ε οί δηε5 δίχεη§ί5 αδ ίο ννίίΐΐδίαηά α άίδΐΓί5ιιίεά 5οηζοηία1 Ιοαά οί 
750 Ν/ιη αρρίίεά ίη 15ε άίτεείίοη οί ί5ε εεηίτε οί ίΐιε εοττίάοτ ογ δραεε, αηά α άίδίτίίτυίεά 
νεάίεαΐ Ιοαά οί 750 Ν/ηι αρρίίεά ίη ί5ε άο\νη\νατά άίΓεείίοη. Τ5ε ί\νο Ιοαάδ ηεεά ηοί 5ε 
αρρίίεά δίτηηΐΐαηεοηδίγ. 

7.3.2 Τ5ε 1ο\νεδί 0.5 ηι οί ΟιίΙΙάιεαάδ αηά οί5εΓ ραΓίίίίοηδ ίοητιϊη» νειΐίεαΐ άίνίδίοηδ 
α1οη§ εδεαρε τοηίεδ δ5α11 5ε α51ε ίο δηδίαίη α Ιοαά οί 750 Ν/ιη ίο α11ο\ν ΐΗοιη ίο 5ε αδεά αδ 
\να11άη§ δυτίαεεδ Ιτοηι ί5ε δίάε οί ί5ε εδεαρε τουίε \νίί5 ί5ε δ5ίρ αΐ 1ατ§ε αη§1εδ οί5εε1. 

7.4 Ενααιιαΐΐοη αηαΐνχία* 

Εδεαρε τοηίεδ δ5α11 5ε εναΐηαίεά 5γ αη εναευαίίοη αηαίγδίδ εατίγ ίη ί5ε άεδί^η ρτοεεδδ. Τ5ε 
αηαίγδίδ δ5α11 5ε ηδεά ίο ίάεηίίίγ αηά εΐίτηίηαίε, αδ ίατ αδ ρταείίεα51ε, εοηεεδίιοη \ν5ίε5 τηαγ 
άενεΐορ άητίη§ αη α5αηάοηηιεηί, άυε ίο ηοηηαΐ ηιονεηιεηί οί ραδδεη^ετδ αηά ετε\ν α1οη§ 
εδεαρε τοηίεδ, ίηε1ηάίη§ ί5ε ροδδί5ί1ίΐγ ί5αΐ ετενν τηαγ ηεεά ίο τηονε α1οη§ ΐΗεβε τοηίεδ ίη α 
άίτεείίοη ορροδίίε ί5ε τηονεηιεηί οί ραδδεηρετδ. Ιη αάάίίίοη, ί5ε αηαίγδίδ δ5α11 5ε ηδεά ίο 
άετηοηδίταίε ί5αΐ εδεαρε αιταηεεπιεηίδ ατε δηίάοίεηΐΐγ ί1εχί51ε ίο ρτονίάε ίοτ ί5ε ροδδί5ί1ίίγ 
Ι5αί εετίαίη εδεαρε τοηίεδ, αδδετη51γ δίαίίοηδ, εηι5ατ5αΐίοη δίαίίοηδ οτ δητνίναΐ εταίί ηιαγ ηοί 
5ε αναί)α51ε αδ α τεδηΐί οί α εαδηαΐΐγ. 


ΡΑΚΤΕ - ΟΡΕΚΑΤΤΟΝΑΕ ΚΕΟϋϊΚΕΜΕΝΤ8 
Κε^ιιίαΐΐοη 14 

Ορεταίΐοηαΐ τεαάΐηεδδ αηά ιηαΐηίεηαηεε 


1 Ρητροδβ 

Τ5ε ρητροδε οί ΐΐηίδ τε§η1αίίοη ίδ ίο τηαίηίαίη αηά τηοηίίοτ ί5ε είίεεΐίνεηεδδ οί ί5ε ίιτε δαίείγ 
τηεαδητεδ ί5ε δ5ίρ ίδ ρτονίάεά \νίί5. Ροτ ί5ίδ ρητροδε, Ιΐτε ίο11ο\νίη§ ίηηείίοηαΐ τεφητετηεηΐδ 
δ5α11 5ε τηεΐ: 

.1 ίϊτε ρτοίεείίοη δγδίειηδ αηά ίΐτε-ίίηΐιίίηη δγδίειηδ αηά αρρίίαηεεδ δίταΐΐ 5ε 
τηαίηίαίηεά τεαάγ ίοτ ηδε; αηά 


* ΡείεΓ ίο ΐίιε Ιηίβπιη Οιιίάείίηβδ ίοΓ α δίιηρίίίϊβά βναοιιαίίοη αηαίγδίδ οί γο-γο ραδδεη^ετ δίιίρδ 
(Μ8σακ·.909). 
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.2 ίΐΓε ριοΐεοΐίοη δγδίειηδ ηικ! ίηε-ίΐ£βίίη£ δγδίεηΐδ ειηίΐ ηρρίίπηεεδ δΐι&ΐΐ βε 
ρΓορβΓίγ ΙεδίεΤ αιηΐ ίηδρεείείΐ. 

2 (ίοηεηιΐ Γοΐ|υΐΐΌΐηοιιί>> 

Αί «Π ίίτηεδ ννΐιίΐε Ιΐιε δΗίρ ίδ ίη δεΓνίεε, (Ηε Γεφίίτεηιεηίδ οΓ ρίΐηιρηιρίι 1.1 δβηΐΐ βε εοηιρίίεβ 
ννίΐΗ. Α δβίρ 18 ηοί ίη δεΓνίεε \ν!ιεη: 

.1 ίΐ 18 ίη ίοΓ ΓορπίΓδ ογ Ριγ-ιιρ (είίΗεΓ πΐ ηποΗογ ογ ίη ροΛ) ογ ίη ώγ-ίΙοιΑ; 

.2 ίΐ ίδ ( 1 εεΐ 3 Γε (1 ηοί ίη δεΓνίεε βν ίΐιε ογνηει ογ ίΗο οννηοιΆ ΓερΓεδοηΙίΐΐίνε; 3 ΐκ 1 

.3 ίη ίΐιε 0380 οί ρ 3 δδεη§ 8 Γ δΗίρδ, ΐίκτο 3 Γ 8 ηο ρ 388 εηεοΐ 8 οη βοαπί 

2.1 ΟρβταίϊοηαΙ τααάΐηααχ 

2.1.1 ΤΙιε ίοΙΙο\νΐηε ίηε ρΓοΐεείίοη δγδίεηΐδ δΐιηΐΐ βε 1<ερί ίη §οο4 οκίετ 80 38 ίο εηδυτε ίΙιείΓ 
ΓοςαίΓοιΙ ρεΓίοηηηηοε ίΓ 3 ίηε οεειηδ: 

.1 δίπιείιιπιΙ βΓε ρΓοίεεβοη ίηοίικίίηρ βΓε Γεδίδύη§ βίνίδίοηδ, ;ιιχΙ ρΓοίεεΐίοη οί 
ορεηίη§δ &ηά ρεηεΐιηίίοηδ ίη ίβεδε άίνίδίοηδ; 

.2 ίηε άείεείίοη 3ηά ίηε 3ΐ3ηη δγδίειηδ; 3ΐκ1 

.3 Γηε3ηδ οί εδεηρε δγδίεηΐδ αηά 3ρρ1ί3ηεεδ. 

2.1.2 ΡίΓε-β§βίίη§ δγδίεηΐδ 3ηά 3ρρ1Ϊ3ηεε8 δΐιηΐΐ 6ε Ιεερί ίη §οο4 χνοιΡίη» ογγΙογ ηπγΙ Γεηβίΐν 
Η\3Ϊ1ίΐ1ο1ε ίοΓ ίτηηιεβίηίε ιΐδε. Ροτίειίοίε εχίπιμαίδΙιοΓδ ννΐιίεΐι β3νε Ιιεεη <1ίδεβ3Γ§ε(1 δΐιβίΐ βε 
ίηιηιεβίηίεΐγ τεεβ3Γ§εβ ογ Γερίηοεά \νίΐΗ 3η εςυίνχιίεηΐ ηηίί. 

2.2 Μαϊηίβηαηοβ, ίβχΐίη^ αηά ΐιιαρβαήοηα 

2.2.1 Μηίηίεηηηεε, 1εδίίη§ 3ηά ίηδρεείίοηδ δ1ΐ3ΐ1 Ιιε εηιτίεά ουί βίΐδειΐ οη ίβε ευκίεΐϊηεδ 

(.ΙενεΙορεά βγ ΐΗε θΓ§3ηίζ3ίίοη* 3 γκ 1 ίη 3 ηΰηηετ Ιΐίΐνίηε άυε γ8§3γ 4 ίο εηδίιπηε ίΐιε τεΐίαίοίΐίίγ 
οί ίΐΓε-ίι§βίίη§ δγδίεηΐδ 3η <1 αρρίίαηεεδ. 

2.2.2 ΤΙιε ΓηπίηΙεηεηεε ρΐ3η δΐΐίΐΐΐ Ιιε 1<ερΙ οη ΙιοηγγΙ ίΐιε δΐιίρ 3Πί1 δΐηιΐΐ ίε ηνηίΐηβίε ίοΓ 

ίηδρεεΐίοη \νΡεηονοΓ ΓείμπιχχΙ βγ ίΗο Α εΙ τη ί η ϊ 8ΐ ιειί ϊ ο η . 

2.2.3 Τβε ηΐ3ΐ’ηίεηηηεε ρΐ3η 8β3ΐ1 ίηοίικίε 3ί 1ε38ΐ ίΙιε ίο11ο\νίη§ βΓε ρΓοίεεβοη δγδίεηΐδ 3ΐχ1 
ίΐΓε-β§βίίη§ δγδίεηΐδ &ηά 3ρρ1Ϊ3ηεε8, γνβεΓε ίηδΡιΙΙεχΙ: 

.1 ίηε ηΐ3ίη8, ίηε ριιηιρδ 3ΐη1 βγώηηίδ ίηεΐιΐίΐίημ βοδεδ, ηοζζίεδ 3ΐκ1 ίηίεπΐ3ίίοη3ΐ 
δβοΓε εοηηεείίοηδ; 

.2 ίίχεεί ίηε Τείεείίοη 3ΐκ1 βΓε ηΐηιτη δγδίειηδ; 

.3 βχεβ βι·ε-εχβη§ηίδβίη§ δγδίειηδ &ηά οίΐιεί' βτε εχίίηρυίδΗίημ ηρρίώηεεδ; 


* Κ.είεΓ ίο ίβε Οιιίάεΐίηεδ οη ιηαίηίεηαηεε αηά ίηδρεεΐίοη οί βΓε ρΓοίεεΐίοη δγδίειηδ αηά αρρίίαηεεδ 
(Μδ€/αιχ:.850). 
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.4 ίΐιιΙοηΐΗΐίο δρπηίάετ, Πιε άοίοείίοη αη4 Ηγο ηΙηππ δγδΐεηΐδ; 

.5 νεηίίΐηίίοη δγδίεηΐδ ίηε1η4ίη§ ΤΙγ© αη4 δΐηοΐίε 43ΐηρ8Γδ, Γηηδ αη4 ΙΗοιγ εοηίτοΐδ; 

.6 ειηεΓ§8ηεγ δΐιιιί 4ο\νη οί ϋιεί δυρρίγ; 

.7 &ε 4 οογ8 ίηε1η4ίη§ ίΗείΐ' εοηίτοΐδ; 

.8 §εηεΐ'3ΐ εηιεΓ§εηεγ αΙαπη δγδίεηΐδ; 

.9 εηιεΓ§8ηεγ εδεαρε 1χε3ί1πη§ 4ενίεεδ; 

.10 ροΓίαΜε Πγο οχΙίη^ιιίδΗοΓδ ίηοΐίΐίΐίηιζ δραεε ε1ΐ3Γ§ε8; η η 4 
. 11 Ιηε-ΠγΗίεΓ8 ΟΙΐίΗΐδ. 

2.2.4 Τΐιβ ιηαίηίεηηηεε ρπ>§Γ3ΐηηιε ηιαγ Ιιε εοιηριιΙεΓ-Οαδεά. 

3 Αάάίίίοηηΐ ΓεςιπΓειηεηίδ Γογ ραδ8εη§εΓ «Μρδ 

Ιη έκίεΐιίΐοη ίο 4ιε ίηε ρΐΌίεείΐοη δγδίεηΐδ η η 4 αρρΙίαηεεδ Ιΐδίε4 ίη ραΓ3§Γ3ρβ 2.2.3, δΐιϊρδ 
03Γτγίη§ ηιοΐ'ε ΐΗαη 36 ρ388εη«εΐ'8 8 Ι 13 ΙΙ 4ενεΙορ 3 ηιηίηΐεηαηεε ρΐβη ίοΐ' 1ο\ν-1οο3ίίοη Ιί§Ηίίη§ 
3η4 ριώΐίε 344 γ 688 8γ8ίεηΐ8. 

4 Α44ΐίΐοη3ΐ ΓεςιιΐΓεϊηεηίδ Γογ ίοηΚετδ 

Ιη 344ϊίίοη ίο ίΐιε Πγο ρΓοίεείίοη 8γ8ίεηΐ8 3η4 3ρρ1ί3ηεεδ 1ΐ8ΐε4 ίη ρ3Γ3§ηρβ 2.2.3, ΙηηΗετδ 
δΙηιΙΙ 4ενε1ορ 3 ηΐ3ίηΐεη3ηεε ρΐ3η ίοπ 

. 1 ίηεΓί §38 δγδίεηΐδ; 

.2 4εεΙ< ίοαιη δγδίεηΐδ; 

.3 βτε 83ίεΐγ 3Π'3η§ειηεηί8 ίη εαΐ'§ο ρηηιρ ιό ο Γη 8; 3η4 
.4 ΠηιηιηηΠΙε §38 4είεείθΓδ. 

Κε^ιιίαίΐοη 15 

Ιηδίηιείΐοηδ, οπ1>03γ4 ίΓ3Ϊηΐη§ αηά άΗΙΙδ 

1 ΡιίΓροβε 

ΤΙιε ρυτροδε οί ίΐιίδ Γε§ιι1αίίοη ίδ ίο ηιίίί§3ΐε ίΙιε εοηδεςιιεηεεδ οί ίίΓε Ιογ ηιεαηδ οί ρΓορεΓ 
ίιΐδίταοίίοηδ ίοΓ ΐΐ'£ΐίηίη§ αηά άηΐΐδ οί ρεΓδοηδ οηΐιοίπτί ίη εοιτεοί ρπχεάυΓεδ υηάεΓ 
εηιειρεηεγ εοηάίίίοηδ. ίοι* ίΐιίδ ριηροδε, ΐΗε εΓενν δΗπΙΙ ίπινε ΐΗε ηεεεδδ3Γγ ίηονν1εά§ε ηηά 
δΐάΐΐδ ίο ΙηιηάΙε ίίηε ειηεΓ§εηογ 03δεδ, ίηε1υάίη§ ραδδεη§εΓ 03Γε. 

2 ΟεηεΓαΙ ΓεηιιίΓειηεηίδ 

2.1 Ιη5ίτιιείίοπ8, άιιίίβϋ αηά' οι-ξαηίζαΐίοπ 

2.1.1 Οειν ηιειηΠεί'δ δΗαΙΙ τεεείνε ίηδίπιείίοη οη Ηγο δαίείγ οηΐκιαΐ'4 ίΗε δΗίρ. 
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2.1.2 &ε\ν ηιεηιβεΓδ δΗηΙΙ τεοεϊνε ίηδίηιείίοηδ οη ίΗεΗ 3δδΪ£ηε<1 άηίίεδ. 

2.1.3 Ρ&Γίίεδ ΓεδροηδίΗΙε Γογ βΓε-εχίίη§ηίδΗίη§ δΙχιΙΙ 1)8 οηχιηΐζειί. ΊΗεδε ρητίίεδ δΗηΙΙ Ιχινε 
(Ιιε οίΐραΗίΙίίγ ίο εοιηρίείε ίΐιείΐ' (Ιυίίεδ αΐ αΐΐ ΐίηιεδ \\ΤιίΙε ίΗε δΗίρ ίδ ίη δεΓνίοε. 

2.2 Οηύοαηΐ ίι~αίηίη§ αηά άήΙΪ8 

2.2.1 Οε\ν ηιεηιΙιεΓδ δΗηΙΙ 1)ε Ηηίηεά ίο 6ε ίειητίΐ ϊηγ ννίΐΗ ίΗε 3ΐτ3η§εηιεηίδ οί ίΐιε δΗίρ £ΐδ 
\νε11 3δ ίΗε 1οε3ΐίοη 3η(1 ορεΓ3ίίοη οί' ηηγ βτε-β§ΗΗη§ δγδΐεηΐδ 31x1 3ρρ1ί3ηεεδ ίΗηΐ ΐΗεγ 
ηΐ3γ Ηε 03ΐ1εε1 οροη ίο ιΐδε. 

2.2.2 ΤΓ3πϋη§ ίη ίΗε υδε οί' ίΗε ειηεΐ'«εηεν εδ03ρε ΗΓε3ίΗίη§ Ηενίεεδ δΗ3ΐ1 Ηε εοηδίίΙεί'εΗ 
3δ ρ3τί οί οη Ηθ3Γ(1 ΐιηίηίηγ. 

2.2.3 ΡεΓίοηη3ηεε οί ΟΓονν ιηειηΗεΓδ 3δδί§ηεΗ ίΐΓε-β§Ηίίη§ (Ιιιΐίοδ δΐιειίΐ Ηε ρεήθ(ϋε3ΐ1γ 
ενηΐυηίεά Ηγ οοηάηοίίη£ οηΗοηπ! ΐΓαίηίηη αηιΙ άηΐΐδ ίο ίίΐεηΐίίν 3Γ83δ ίη ηεεΗ οί ίηιρΓονεηιεηί, 
ίο εηδίίΓε εοηιρείεηογ ίη ίΐΓε-β§ΗΗη§ δΐάΐΐδ ίδ ηιηϊηΙηίηεΗ, 3 η Η ίο εηδηΓε ΙΗε ορειηίίοηηΐ 
Γ83(ϋηεδδ οί ίΗε ίΐΓε-β§Ηίίη§ θΓ§3ηίζ3ίίοη. 

2.2.4 ΟηΗοηιτΙ ίτ3ίηίη§ ίη ίΗε ηδε οί ίΗε δΗίρ’δ βτε-εχίίη§ηίδΗίη§ δγδίεηΐδ 3ηά 
3ρρ1Ϊ3ηεεδ δΗ&Π Ηε ρΐηηηοιΐ 3Πί1 οοηάηείεά ίη ίΐεεοπΤιηεο \νίίΗ ρΓονίδίοηδ οί ιε^ηΜοη 
ΙΙΙ/19.4.1. 

2.2.5 ΡΗε ιΐπΐΐδ δΗ3ΐ1 Ηε εοηάηείεά 3ΐχ1 Γεεοΐ'άεά ίη 3οεοι·(ί3ηεε \νίίΗ ίΗε ρΓονίδίοηδ οί 
Γε§ιύ3ίίοηδ ΙΙΙ/19.3 3ΐχ1 ΙΙΙ/19.5. 

2.3 ΤΓαϊηίιΐξ ιηαηιιαίχ 

2.3.1 Α Ιηιίηιηρ ηχιηιχιΙ δΙχιΙΙ Ηε ρΓονίάεά ίη εαεΗ (χενν ηιεδδ γοογπ αηά ΓεοΓεαίίοη Γοοηι ογ 
ίη εαεΗ εΓε\ν εηΗίη. 

2.3.2 ΤΗε ίΓ3ίηίη§ ηιηηιχιΐ δΗηΙΙ Ηε \νηίίεη ίη ίΗε ΓνοΓίίηε ΙηηηιΐΗ^ε οί ίΗε δΗίρ. 

2.3.3 ΤΗε ΐΓ3ΐηίη§ ηιηηηηΐ, ννΐηοΐι ηχιν εοηιρήδε δονοιχΐ νοίιιηιεδ, δΗηΙΙ οοηίηίη ΙΗε 
ίηδίηιείίοηδ 3ηχΙ ίηίοηηαίίοη ΓεηυΗεΗ ίη ρηπιοπιρΗ 2.3.4 ίη εαδίΐγ υηΗεΓδίοοΗ ίεηηδ ηικΙ 
ί11ιΐδΐΓ3ίε(1 ννΗοΓενεΐ' ροδδίΗΙε. Αηγ ρ3Γΐ οί δηεΗ ίηίοηηηΐίοη ηχιν Ηε ρτονΜεά ίη ίΗε ίοιτη οί 
3ΐκ1ίο-νίδυ3ΐ ηίίΐεδ ίη Ιίειι οί ίΗε ηιηηυΕί. 

2.3.4 ΤΗε Ιηυηίηη ηιηηυβί δΙχιΙΙ εχρίηίη ίΗε ΓοΙΙοννίηιζ ίη Ηείηίΐ: 

.1 §εηεΓ3ΐ Πγο δίΐίεΐγ ριηοίίεε 3ΐχ1 ρΓοαιαΙίοηδ Γείπίειΐ ίο ίΗε Τηη^εΓδ οί δηιο1άη§, 
εΐεοίτίοηΐ Ηβζηπίδ, ΙίιιηπχιΗΙε Ιίιμκΐδ ιιικί δπηιΤίΓ οοτηηιοη δΗίρΗοβπΙ Ηβζηπίδ; 

.2 §εηεΓ3ΐ ίηδίηιείίοηδ οη βΓε-ίι§ΗΗη§ ηείίνίίίεδ 3ΐχ1 ίΐΓε-β§Ηίίη§ ριοοεεΙηΓεδ 
ϊηεΐιΐίΐίη” ρΓοεεάητεδ ίοΓ ηοΙίί1ε3ίίοη οί 3 βτε 3ΐχ1 ηδε οί ηχιηιΐίΐΙΙγ ορειηίειΐ 
0311 ροίηίδ; 

.3 ηΐ63ηίη§δ οί ίΗε δΗίρ’δ ηΙηπηδ; 

.4 ορεΓ3ίίοη ιηχΐ ηδε οί ίΐΓε-β§ΗΗη§ δγδίεηΐδ ιιηιί ηρρίίηηεεδ; 

.5 ορεΓ3ίίοη 3ΠίΙ ηδε οί Πιε (ίοοιχ; 
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.6 ορετηβοη 3ΐκ1 ηδε οί ίίτε 3η4 δτηοΐίε ώτηρετδ; 3η4 
.7 6803ρε δγδΐεΠΊδ 3Π(1 3ρρ1ί3Π068. 

2.4 ΙΊΐ'β εοηίτοίρΙαη$* 

2.4.1 Οεη6Γ3ΐ 3π·3η§εηιεηΙ ρΐ3Π8 δΜΙ Ιιο ρετηΐ3ηεηί1γ οχΐιίΐιίίοιΐ Ιογ ΐΐιε γιιίώιηεο οί Ιΐιε 
δΐιίρ’δ οΓΠεετδ, δ6ο\νίη§ εΐεητίγ Ιον εηεΐι (1εεΙ< ΙΙιε εοηΐτοί δίηβοηδ, ΙΙιε νβτίοαδ βτε δεείίοηδ 
εηεΐοδεά 1>γ "Α" εΐ388 άίνίδίοηδ, ίΐιε δεείίοηδ εηε1θ88(1 Ιιν "Β" εΐ388 άίνίδίοηδ Ιο«εΐ1ιεΓ \νίΐ1ι 
ρ3Γΐίειιΐ3Γ8 οί ίΐιβ ίηε άείεείίοη 3ΐκ1 ίίΓε 3ΐ3ΐτη 8γ8ΐεηΐ8, ΐΐιε δρτίηΐίΐετ ίη8ΐ3ΐΐ3ΐϊοη, ΙΙιε 
Ι’ίΓΟ-οχΙίη^ιιίδΙιίηρ 3ρρ1ί3ηεε8, Π163Π8 οί 3εεε88 Ιο (ΙϊίίεΓεηΙ εοηιρ3ΐίιηεηΐ8, (Ιεείδ, είε., 3η(1 ίΐιε 
νεηίίΐ3ίίη§ χγδίεηι ίηε1υ(Ιίη§ ρ3τίίευΐ3Τδ οί ΐΙιε ίηη εοηΐτοί ροδίβοηδ, ΐΗε ροδίίίοη οί (Ι3ηιρετ8 
3η(1 ί(1εηΐίίιε3ΐίοη ηυιτώετδ οί ΐΐιε νεηΐίΐαΐίη» ί3ηδ κετνίη» εαείι δεεΐϊοη. Λΐίετηηΐίνεΐγ, 31 ΐΐιε 
(Ιίδετεΐίοη οί ίΐιε Αώηίηίδίτηΐίοη, ΙΙιε 3ίοτετηεηίίοηε(1 άείβίΐδ ηΐ3γ Ιιε δοΐ ουί ίη 3 ΙτοοίΙεΙ, 3 
εοργ οί ινίιίεΐι δ1ΐ3ΐ1 Ηε δυρρίίείΐ Ιο ε3ε1ι οίβεετ, 3ΠίΙ οηε εοργ 8ΐΐ3ΐ1 3ί 311 ίίηιεδ Ιιε εινηίίιίιΐε οη 
1χ)3ΐχΙ ίη 3η ηεεεδδίΗε ροδίίίοη. Ρΐ3ηδ αηεΙ 6οο1<Ιεΐδ δΐιβίΐ Ιιε 1<ερί ηρ ΐο 43ίε; 3ηγ 3ΐίετ3ίίοηδ 
Ιΐιετείο δΙιηΙΙ Ιιε τοεοιτίοίΐ 38 βοοη 38 ρτ3θίίθ361ε. ϋοδετϊρΐίοη ίη δηεΐι ρΐ3ηδ ητκΐ Ιιοοίΐεΐδ δΐιειίΐ 
Ιιε ίη ΐΙιε Ι3η§υ3§ε οτ Ι3η§υ3§88 τεςιπιοίΙ Ιιν ΐΐιε ΛώηίηίδΐτΗίίοη. Ιί Ιΐιε Ι3η§η3§ε ίδ ηείΐΐιετ 
Εη§1ίδ1ι ηοτ Ρτεηεΐι, 3 ίτηηδίηίίοη ίηΐο οηε οί ίΐιοδε Ι3η§η3§88 δίωΐΐ Ιιε ίηεΐηάεά. 

2.4.2 Α (ΙιιρΙίεηΙο 8εΐ οί βτε εοηΐτοί ρΐηηδ οτ 3 6οοΗεί εοηΐ3ίηϊη§ δπείι ρΐηηδ δΗειΙΙ 6ε 
ρεηηηηεηΐΐγ δίοπχΐ ίη 3 ρτοτηίηεηΐΐγ ηΐ3τΙ<εεΙ ινεαίΗαίίρίιί εηεΐοδοτε ουίδίείε βίε 
(ΙεεΙεΗοιίδε ίοτ ίΐιε 3δδί8Ϊ3ηεε οί δΐιοτε-δίτΐε βτε-β§66η£ ρετδοηηεΐ.** 

3 Αάάΐΐΐοηαΐ τεηιιΐΓειηεηίδ ίοτ ρ3δδεη§ετ δΐιΐρ* 

3.1 ΡίΓβ άήΙΙ$ 

ΐη ηάίϋΐίοη ΐο ΙΙιε τεφίίτετηεηί οί ρειπίγπιρΗ 2.2.3, ίιτε (ΙπΊΙδ δΗηΙΙ 6ε εοτκΐυείετί ίη ηεεοτώιηεε 
\νίΐΗ ίΙιε ρτονίδίοηδ οί τε§υΐ3ίίοη ΙΙΙ/30 Η3νίη§ (Ιιιε τε§3τε1 ΐο ηοίίΐίεαΐίοη οί ρ3δδεη§ετδ 3ΐκ1 
τηονειηεηί οίρ38δεη§ετδ ίο 3δδετη61γ 8ί3ίίοη8 3ΐκ1 εηιΐιττίειίίοη (Ιεείδ. 

3.2 ΡΪΓβ εοηΐνοίρΐαηα 

Ιη δΐιίρδ εηπγίηρ τηοτε Ιΐΐ3η 36 ρ3δδεηρετδ, ρΐ3ηδ 3ΐκ1 Ιιοοίΐεΐδ τεροίτεά Ιιγ ίβίδ τε§ηΐ3ίίοη 
χΙιηΙΙ ρτονίάε ίηίοτηιηΐίοη τερητεΙίη» βτε ρτοίεείίοη, βτε άείεείίοη ηηεΐ βτε εχίίηείίοη 6388(1 οη 
ί6ε §ηί4ε1ίηεδ ίδδυεά 6γ ί6ε Οτ§3ηίζ3ύοη.*** 


* Κείετ Ιο ΐΙιε Οορίιίεαΐ δγηιίοΐδ ίοτ ίιτε εοηΐτοί ρΐαηδ, ατίορίεεί 6χ ίΐιε Οτ§3ηίζ3ίίοη 6χ 
τεδοΐιιΐίοη Α.654( 16). 

** Κείετ Ιο ίΗε ΟιιίίΒηεε οοηεετηίη^ ίΐιε Ιοεηίίοη οί ίίτε εοηΐτοί ρΐ3ηδ ίοτ 388ίδί3ηοε οί δΐιοτεδίίΐε 
βτε-Γι§1ιίίη§ ρετδοηηεΐ (ΜδΟΌτε.451). 

*** Κείετ ΐο ίΗε Οαίάεΐίηεδ οη ΐίε ίηίοτηιαΐίοη ίο 6ε ρτονίάεά \νίΐί ίίτε εοηΐτοί ρΐαηκ αη(1 ίοοίΐεΐδ 
τεςιιίτεά ΐ>γ δΟΡΑδ τε§τιΐ3ίίοη8 11 -2/20 αικί 41-2. αάορίεά 6γ ίΐιε Οτ§3ηίζ3ίίοη 6γ 
τεδοΐυΐίοη Α.756( 18). 
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Κε§ιι1αίΐοη 16 
ΟρεΓ3ίΐοη$ 


1 Ριπ*ρο$ε 

ΤΠε ριηροδε οΡ ίΗϊδ Γ6§υ1αΐίοη ϊδ ίο ρΓονϊάε ίηΡοπηηίίοη ηηϋ ϊηδίηιοΗοηδ Ρογ ρΐ'οροΐ' δΠϊρ ηηΗ 
03Γ§ο 1ΐ3ηά1ίη§ ορεΜΐοηδ ϊη πΜίϊοη ίο Ρηε δηίείγ. Ρογ ίΐιίδ ριπ'ροδο, Πιε Ρο11ο\νϊη§ ίίιηοΗοηηΙ 
ΓεςυΪΓεηιεηίδ δΜΠ 6ε ηιεί: 

. 1 ΡΗε δηΡείγ ορεΓ3ίϊοη3ΐ ΗοοΜείδ δΜΠ Πε ρΓονϊΠεΠ οη Ηοηπΐ; 3ηά 
.2 ΙΜηηηώΙε νηροιη Γείεηδεδ &οηι ε3Γ§ο ίηηΠ νεηίίη§ δΠ3ΐ1 Πε εοηίτοΙΙεΗ. 

2 ΡΪΓ6 33ίεΙγ ορεηιίϊοιηιΐ ΗοοΜείδ 

2.1 ΤΠε ΐ'εςυίΐ'εχΐ ΡΗε δηΡείγ ορεΜίοηκΙ ΠοοΜεί δΠ3ΐ1 εοηίηϊη ίΠε ηεεεδ33Γγ ϊηΡοιτηηίϊοη 
3ηά ϊηδίπιείϊοηδ Ρογ ίΠε δηΡε ορεΓ3ίϊοη οΡ ίΠε δΠϊρ 3ηΠ 03 γ§ο ΜηΗ1ϊη£ ορεΓ3ίϊοηδ ϊη Γεΐ3ίίοη ίο 
ΡΪΓ© δηΡείγ. ΤΠε ΠοοΜεί δΠ3ΐ1 ίηοΠιΗε ίηΡοπη3ίίοη εοηεεπηη« ίΠε ΟΓειν’δ ΓεδροηδίΠΠίίϊεδ Ρογ 
ίΠε «εηεΓ3ΐ Πτε δηΡείγ οΡ ίΠε δΠίρ \\Ηί1ε ΙοηΠίη» 3ΐκί ΗΪ3θΗ3Γ§ϊη§ ε3Γ«ο 3Π(1 \νΠΠε υηάεηνηγ. 
Νεεεδδ3Γγ ίΪΓε δηΡείγ ρΓεε3ΐιίίοηδ Ρογ ΜηΗ1ϊη£ §εηεΓ3ΐ ε3Γ§οεδ δΜΠ Πε εχρΜηεΗ. Ρογ δΠϊρδ 
ε3πγϊη§ Μη§εΓουδ §οοάδ 3ηΠ Π3Γηηΐ3Π1ε ΗιιΙΡ ε3Γ§οεδ, ίΠε ίΪΓε δηΡείγ ορεΓ3ίϊοη3ΐ ΠοοΜεί 
δΜΠ 3ΐδο ρΓονϊάε τεΡεΓεηεε ίο ίΠε ρεΓίίηεηί ίΪΓε-β§Πίίη§ 3γκ1 ειηεΓ§εηεγ ε3Γ§ο ΜικΠίη§ 
ϊηδίπιείϊοηδ εοηίηίηεΗ ϊη ίΠε ίχκΐε οΡ ΜΡε ΡΓ3είϊεε Ρογ δοΗΗ ΒυΙΡ ('ηπιοεδ, ίΠε Ιηίεπΐ3ίϊοη3ΐ 
ΒυΙΡ ί'ΗειηίεκΙ ('οΠε, ίΠε Ιηίεπΐ3ίϊοη3ΐ θ3δ (Ηγγιογ ('οιίε 3Π(1 ίΠε Ιηίεπΐ3ίϊοη3ΐ Μηήίϊηιε 
ϋ3η§εΓ0ΐΐδ ΟοοΠδ ΓοΠε, 3δ κρρΓορπκίε. 

2.2 ΤΠε ίΪΓε κηίείγ ορεΓ3ίϊοη3ΐ ΠοοΜεί δΜΠ Πε ρΓονϊΠεΠ ϊη ε3θΠ 0 Γε\ν ηιεδδ γοογπ ηηΠ 
ΓεοΓε3ίϊοη ΐ'οοιη ογ ϊη ε3θΠ α'ε\ν 03Πϊη. 

2.3 ΤΠε ίΪΓε 33ΡεΙγ ορεΓ3ίϊοη3ΐ ΠοοΜεί δΜΠ Πε \νπίίεη ϊη ίΠε \νοΓΐ<ίη« Ι3η«ιΐ3«ε οΡ ίΠε 
δΠϊρ. 

2.4 ΤΠε ίΪΓε δ3Ρείγ ορεΓ3ίϊοη3ΐ ΠοοΜεί ηΐ3γ Πε εοΓπΠϊηεά \νϊίΗ ίΠε ίΓ3Ϊηϊη§ ΓΠ3ηιΐ3ΐδ 
ηεε)υϊτεεί ϊη Γε§ιιΐ3ίϊοη 15.2.3. 

3 ΑΠΠϊίΐοιηιΙ Γε(]ΐιΪΓειηεηΐ8 Γογ ΙηηΠεΓδ 

3.1 ΟβηβΓαΙ 

ΤΠε ΡΪΓε δ3Ρείγ ορεΓ3ίϊοη3ΐ ΠοοΜεί ΓεΡεπεΠ ίο ϊη ρ3Γ3§Γ3ρΠ 2 δΜΠ ίηείικίε ρΓονίδϊοηδ Ρογ 
ρΓενεηΐίη» ΡίΓε δρΓεηά ίο ίΠε ε3Γ«ο 3Γ03 Ηηε ίο ί§ηϊίϊοη οΡ ΠίΐηιιηκΗΙε νκροιίΓδ 3ΐκ1 ίηείικίε 
ρΐ'οεειίιπ'εδ οΡ 03Γ§ο ίηηΠ §3δ-ρηΓ§ϊη§ 3ηιΙ/οΐ' §3δ-&εεϊη§ ίηΜη§ ϊηίο ηεεουηί ίΠε ρΓονίδϊοηδ ϊη 
ρ3Γ3§Γ3ρΠ 3.2. 

3.2 Ρτοοβάιιτβα/οτ αυ'ρο ΙαηΙίριιτ§ϊη§ αιιά/οΓ §α8-(τββίη§ 

3.2.1 \νΐιεη Πιε δΙΠρ ϊδ ρΓονϊΠεΠ \νϊΗι 3η ϊηεΡ §3δ δγδίεηι, Πιε ε3Γ§ο ΐειη1<δ δΜΠ Ριτδί Πε 
ριΐΓ@εά ϊη ηεοοηΐηηεε \νϊίΠ ίΠε ρΓονίδϊοηδ οΡ Γε^ιιΐηίϊοη 4.5.6 ιιηΠΙ ίΠε οοηοεηίτηΠοη οΡ 
ΠγιΐΓθθ3ΓΠοη νηροιίΓδ ϊη ίΠε 03Γ@ο ίηηΠδ Μδ Πεεη ιεΠυοει! ίο Ιεδδ ίΜη 2% 6γ νοίυτηε. 
ΤΠεΓεηΠεΓ, §3δ-ίτεεϊη§ ιπ3γ ΐειΙ<ε ρίειοε 3ί Πιε ε3Γ§ο ΐειηΜ εΙεεΠ Ιενεΐ. 
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3.2.2 \¥5εη βίε δΐιίρ ίδ ηοΐ ρΓονίΟεβ ννίΐΐι 3η ίηεΠ §38 δγδίεηι, ί5ε ορειηΐίοη δΐιπίΐ 5ε δαε5 
ίΗπί 15ε ίΙαηιηΊίώΙε νΗροιπ' ίδ εΙίδεΠΗίγεεΙ ίηϊΐϊαΐΐγ ΙΙπουαΗ: 

. 1 βίε νεηί ουΐΐεΐδ 38 δρεείβεΟ ίη ΓοειιΙαίίοη 4.53.4; 

.2 οιιίΐεΐδ αί 1ε38ί 2 ιη α5ονε βίε ε3Γ§ο ίαηΐί εΐοεί Ιενεί \νίΐΗ 3 νειΊίεπΙ είΟιιχ 

νείοείίγ οί’ 3ί 1ε3δί 30 ηι/δ ιτΐ3ίηΐ3ίηε0 0ηηη§ Ιΐιο £3δ-ίτεείη§ ορεηίίοη; ογ 

.3 οηίΐείδ 3ί 1ε3δί 2 ιη ίώονε ί5ε 03Γ§ο ΙβιΑ (1εεΙ< Ιενεί \νϊΐΗ 3 νειβθ3ΐ είΐΐυχ 
νείοείίγ οί 3ί 1ε3δί 20 ιη/δ αηεΙ \ν5ίε5 3τε ρΓοίεείεΟ 5γ δΐιίΐ351ε άενίεεδ ίο 
ρΓενεηί βίε ρ3δδ3§ε οί" ίΐ3ΐηε. 

3.2.3 Τ5ε 35ονε ουίΐείδ 85311 5ε 1οε3ίεβ ηοί 1ε88 βΐ3η 10 ιη ηιεΗδίιπχΙ 5οπζοηί3ΐ1γ &οηι βίε 
ηε3Γεδί 3 Ϊγ ίηΐ35εδ 3ηβ ορεηίη§8 ίο εηεΐοδεά <ρ3εεδ εοηΐ3ίηίη” 3 δοηκε οί’ ίμηίΐίοη 3ηά Ιγοπι 
βεείί τπ3ε5ίηεΓγ, ννΗίεΗ ττΐ3γ ίηείικίε 3πο5ογ \νίηβΐ388 3ηβ ε53ΐη ΙοεΙ<ετ ορεηίη§8, 3ΐκ1 
εςιιίρηιοηί \ν5ίε5 ηΐ3γ εοηδίίίυίε 3η ί§ηίίίοη 53Ζ3 γ± 

3.2.4 \ν5εη βίε β3ΐηηΐ351ε ν3ρουΓ εοηεεηίτ3βοη 3ί ί5ε ουίΐεί 538 5εεη Γεάιιεεά ίο 30% 
οί βίε 1ο\νεΓ β3ΐηηΐ351ε Ιίηιίί, §38-β·εε5ι§ ηηγ 5ε εοηβηυεά 3ί ε3τ§ο ί3η1< 0εεΙ< Ιενεί. 


ΡΑΚΤ Γ - ΑΡΤΕΚΝΑΤίνΕ ΩΕ8Ι6Ν ΑΝΩ ΑΚΚΑΝ6ΕΜΕΝΤ8 

Κε«ιιΐ3ίίοιι 17 

ΑΙίεΓηαίΐνε βε«ΐ§η 3ηβ 3ΐΎ3η§ειηεηΙδ 


1 ΡιίΓροδε 

Τ5ε ριιΐ'ροδο οί ίΐιίδ Γε§υΐ3βοη ίδ ίο ρΓονίβε 3 ηιεΐ5ο0ο1ο§γ ί'οΐ' 3ΐΐ8πΐ3ΐίν8 οίεδίεη 3ηβ 
3ΓΓ3η§8ΐηεηΐ8 ίοΓ ίηε 83ίείγ. 

2 ΟεηεΓΗΐ 

2.1 Ρβε δ3ίεΐγ 0εδϊ§η 3ηβ 3ΐτ3η§ειηεηίδ ηΐ3γ εΐενίαίε ίτοηι ί5ε ρΓεδεπρίίνε 

ΓεςιηΓοπιεπίδ δεί οιιί ίη ρ3τίδ Β, (3, ϋ, Ε ογ Ο, ρΓονίάεά βηί ί5ε άεδί§η αηεΐ 3ΐτ3η§εηιεηίδ 
ηιεεί βίε βτε 83ίείγ ο5|εεΐίνεδ 3ηεΙ βίε Γυηείίοηοΐ ΓεςιπΓεηιεηΙδ. 

2.2 \¥5εη Πτε δ3ίείγ άεδί§η ογ 3ΓΓ3η§εηιεηίδ βενΐ3ίε ίτοιη 15ε ρΓεδεπρίίνε ΓείμπΓεηιεηΙδ 
οί ίΗίδ ε53ρίεΓ, εη§ίηεεηη§ 3η3ΐγ8ΐ8, εν3ΐυ3ΐίοη 3ηβ 3ρρΓον3ΐ οί βίε 3ΐΐεπΐ3βνε εΐοδίεη 3ηεΙ 
3ΓΓ3η§8πΐ8ηΙδ 85311 5ε εΗπίεεΙ οηί ίη ΗεεοπΕιηεε \νίί5 Ι5ίδ ΓεευίιΙιοη. 

3 Εη§ΐηεεπη§ «ηπίνδΐδ 

Τ5ε εη§ίηεεηη§ 3Π3ΐγ8ΐ8 85311 5ε ρΓερ3Γεβ 3ηά 8ΐι5ηιϊ5εβ ίο ί5ε Αβηιϊηί8ΐΓ3ΐίοη, 538εά οη 15ε 
ειιίεΐεΐίηεδ βενείορεβ 5γ ΐ5ε ΟπγιηίζΗίίοη* 3ηά 85311 ίηεΐηβε, 38 3 ηβηίΓηυηι, βίε ίοΙΙονείημ 
εΐεηιοηΐδ: 

. 1 βείεηηίη3ΐίοη οί ί5ε δ5ίρ ίγρε 3η0 δρ3εε(δ) εοηεεηιεβ; 


* ΚείεΓ Ιο ΐ5ε Οιικίεΐίηεδ Ιο 5ε άενείορεά 5γ 15ε θΓ§3ηίζαΙίοη. 
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.2 ίβεηββεείίοη οί ρΓεδοήρΐίνε ΓεςιιίΓειηεηί(δ) \νϊίΗ ννΗίοΗ βίε §Μρ ογ ίΗε 
δρεοε(δ) ννίΙΙ ηοί εοιηρίγ; 

.3 ίβεηίίίιοείίοη οί βίε ίΪΓε εικί εχρίοδίοη Ηε/επίδ οί βίε κΜρ ογ βίο 8ρεοε(δ) 
οοηοοπιοβ; 

.3.1 ίβεηίίίιοείίοη οί ΐΐιε ροδδίίΐε ίεηίΐίοη δοηπεδ; 

.3.2 ίβεηίίίιοείίοη οί ΐΐιε ίίΓε ^ππνίί ροίεηίίεΐ οί εεοβ δρεοε οοηοεηιεβ; 

.3.3 ίβεηΙίίΙοείίοη οί ίΐιε δΐηοίο εηβ ίοχϊε είίΐηεηί “οηοηιΐίοη ροίεηίίεΐ ίοΓ οεοΗ 
δρεοε οοηοεηιεβ; 

.3.4 ίβεηββεείίοη οί βίε ροίεηίίεΐ ίοΓ βίο δριοεβ οί βκ, δΐηοΐίε ογ οί ΐοχίο είβυεηΐδ 
Ιγοπι ΐβε δρεοε(δ) οοηοεηιεβ ίο οίβεΓ δρεοεδ; 

.4 βοίειτηίηείίοη οί ίβε ΓοςιιΪΓοβ ίίΓε δείεΙγ ρεΓίοπηεηοε οπίεπε ίοΓ βίε δΐιίρδ ογ 
βίε δρεο8(δ) εοηεεπιεβ εββτεδδεβ βίο ρΓεδοπρΐίνε ΓοςιιπΌΐτιοηΐίδ); 

.4.1 ρεΓίοπηεηοε οήίεπε δίεΐΐ ίο βεδοβ οη βίο ίηε 8είείγ οβ)εοΐίνε8 εηβ οη βίο 
ίιιηοΐίοηεΐ ΓοςαίΐΌΐηοηΙδ οί Ιΐιίδ οΗερίοπ 

.4.2 ρεΓίοπηεηοε οπίεπε δΐιείΐ ρΓονίβε ε βε§Γεε οί 8είείγ ηοί Ιεδδ Ιΐιεη ίΗεΙ 

εοβίενεβ ηδίη§ ΐΗο ρΓεδοπρΐίνε ΓεςυιτοπιεπΙδ; εηβ 

.4.3 ρεΓίοπηεηοε οπίεπε δίεΐΐ ίε ςυεηίίίίεβίε εηίΐ ηιεεδητεβίε; 

.5 άεΐείΐεά άεδοηρβοη οί ΐΗε εΙΐεΓηείίνο άε§ί§η εηοΐ ειτεη^ειηοηΐδ, ίηο1πάίη§ ε 

Ιίδί οί βίο εδδΐίΓηρίίοηδ ιΐδεβ ίη βίε βεδί§η εηβ ειιγ ρπεροδεβ ορετείίοηεΙ 
Γεδίήοίίοηδ ογ οοηοΐίΐίοηδ; εηβ 

.6 ίεοΐιηίοεί )ιΐ8ίίίιοεΐίοη βεηιοηδβείίηβ ΐΐιεΐ βίε εΐίεπιείίνε βεδί§η εηά 

ειτεη§8Γηεηίδ ητεεΐ ΐΗο ιοςυηοβ ίίΓε 8είείγ ρεΓίοπηεηοε οπίεπε. 

4 Ενείχιείΐοη οί Πιο εΙίΟΓηείΐνο βοδινή εηβ επεη^οιηοηίδ 

4.1 ΤΙίο εη§ίηεεπη§ εηε1γδίδ Γεςυήεβ ίη ρεπιεπιρΗ 3 δίεΐΐ ίο ενεΐυείεβ εηά ερρπτνεβ 5γ 
ΐίε Αβηιίηίδβείίοη ίε1οίη§ ίηίο εοοοηηί ΐίο §ηίβε1ίηεδ βενείορεβ βγ· ίβε θΓ§εηίζείίοη. * 

4.2 Α οοργ οί ίβε βοοιιιηοηίείίοη, εδ ερρπτνεβ 6γ ίβε Αβιηίηίδίΐ'είίοη, ίηβίοείίηη ίβεί 
ίβε εΐίεπιεβνε άεδί§η εηά επεη§επιεηίδ οοηιρ1γ \νίίβ βιίδ Γε^ιιίεΐίοη δβείΐ βε οειτίεβ 
οηίοειχΐ ίβε δβίρ. 

5 ΕχοΗεη§ο οί ΐηίοΓηιείϊοη 

Τβε Αβηιίηίδβεβοη δβείΐ οοΓητηηηίοείε ίο ίβε θΓ§εηίζείίοη ροιίίηοηΐ ίηίοπηεΐίοη οοηοεπιίη§ 
εΐίεπιείίνε βεδί§η εηά επεη§εηιεηίδ ερρπτνεβ βΥ ίβεπι ίοΓ οίπηίεΐίοη ίο εΐΐ οοηίΓεοίίη§ 
οονεπιιηοηίδ. 


* ΚείεΓ Ιο ΐΗε Οιιίββΐίηβδ ΐο ίε άενείορεά βγ ίΚε Οι·§3ηίζ3ίίοη. 
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6 Κβ-βναΐυαίίοη άυε ίο ε1ΐ8ΐι§6 οί εοηίΐΐΐΐοηδ 

ΙΓ ί5ε 3δδηηιρίίοηδ, ηηιΐ ορεηιίίοηηΐ ΓεδΙπείίοηδ ΰΐ3ί \ν(_το 8ΐϊριι1&ΙοοΙ ίη ί5ε 3ΐΙεηΐ3ΐίνε άεδί§η 
αηά ίΐΓΓίΐη”εηιεηΐ8 ίηε εΙιαπίζει], ΐΗε εη§ίηεεπη§ αη&ίγδίδ 4χιΙ1 5ε εαπϊεά ουί ηηάεΓ 15ε 
ε5ηη§ε(1 εοικΜοη 3ΐη1 δίχιΐΐ 5ε ηρρΓονεά 5γ 15ε Αώηίηίδίηιΐίοη. 


ΡΑΚΤ 6 - 8ΡΕΟΙΑΕ ΚΕΟΙΠΚΕΜΕΝΤδ 
Κβ§αΐ8ίίοη 18 
ΗεΙΐεορίεΓ ίΗεΐΙΐίϊεδ 


1 ΡιίΓροβε 

Τ5ε ριίφοδε οί ίΐιϊδ ΐ'εηιιΐηΐίοη ϊδ Ιο ρΓονίοΙε £ΐεΙοΙίΐίοη?ι1 ιηεηδίηεδ ίη οιτίετ ίο 3<ΜΓε88 15ε ίΐι ε 
δίίΓεΙγ ο5]εείίνε8 οί 5ίδ είχιρίεΐ' ίοΓ δ5ίρδ ίιίίειΐ \νίί5 δρεεΐπΙ ίαείΐίίίεδ ίοΓ 5ε1ίεορΐεΓ8. Ρογ Ι5ίδ 
ρηφοδε, ΐ5ε ίο11ο\νίη« Γαηοΐίοηηΐ ΓεςιιηειηεηΙδ δΗηΙΙ 5ε ηιεί: 

.1 Ηεΐίάεοί δίαιοίιηο ηιηδί 5ε ηάεςιΐΗΐε ίο ρΓοίεεί 15ε δ5ίρ ίΓοηι ί5ε ίίΓε Ιχιζπηίδ 
ΗδδοεΐίΐΙεϋ \νίί5 ΡεΙίεορίεΓ υρειχίΐοηδ; 

.2 ίηε ίίηΐιίίηη αρρίί&ηεεδ δΙίίΐΙΙ 5ε ρΐ'ονίίΐείΐ ίο ίκίεςιηιίεΐγ ρΓοίεεί ί5ε δ5ίρ ίίοιη 
ΐ5ε ίηε 53Ζ3Γ(ΐ8 388οεΐ3ΐεά \νίί5 ΡεΙίεορΐεΓ ορεπιίίοηδ; 

.3 Γείηε11ίη§ ;πκΙ 53η§3Γ ίίιαΊίίίεδ ηικί ορετηΐίοηδ δΙχιΙΙ ρνονκίε ΐ5ε ηεεε883Γγ 
Γηε38υΓ88 ίο ρΓοίεεί ί5ε δ5ίρ ίί'οιη 15ε ίηε Ιχιζιιιχίδ 3δδοεί3ίε(Ι \νίΐ5 ΗεΙίεορίεΐ' 
οροπιίίοπδ; 3ΐχ1 

.4 ορειχίίοη ηχιηυχίδ ηικί οηίηίΐφ δίχιΐΐ 5ε ρΓονίάεά. 

2 ΑρρΙΐεηίϊοη 

2.1 Ιη 3(Μίίίοη ίο εοηιρ1γίη§ \νίί5 ί5ε Γεςιιηεπιεηίδ οί ΓεηιιΙαίίοηδ ίη ρητίδ Β, ί', I) 3ΐχΙ Ε, 

38 ηρρΓορπηίε, δΡίρδ εο]ίΐίρρεχΐ \νίί5 Ιιείκίεείδ 85311 εοηιρίγ \νίί5 15ε ΓεςιιηεηιεηΙδ οί ί5ίδ 

ΓεηιιΙηΙίοη. 

2.2 ΧνΐιεΓε ΗεΙίεορΙειχ Ριικί ογ εοικίυεί \νίηε5ίη§ ορεΓ3ίίοηδ οη αη οεε3δίοη3ΐ ογ 
εττιεφεηεγ 53818 οη δ5ίρδ \νίί5οηί ΡεΙίάεεΡδ, 5Γε-5§55η§ εηαίρηιεηί ΙίΐίεχΙ ίη ηεεοπίηηεε \νίί5 
ί5ε ιεςυίΓειηεηίδ ίη Ρ3Γί € ηιηγ 5ε ηδεά. Τ5ίδ εςυίριηεηί δΙχιΙΙ 5ε ηχκΐε τεηάίΐγ 3Υ3Ϊ 1η51ε ίη 
εΐοδε ρΓοχίηιίίγ ίο ίΐιε ΐ3ηάίη§ ογ ν,ίηεΐιίη» 3Γ038 άηπη§ 5ε1ίεορίεΓ ορειχίίοηδ. 

2.3 Νοί\νίί5δί3η5ίη§ ί5ε ΓεφηΓεττιεηΙδ οί ρηπ-ιηπιρίι 2.2 35ονε, γο-γο ρ38δεη§8Γ δΐιίρδ 
\νίίΗοιιΐ Ηεΐίίΐεείδ δίχιΐΐ εοηιρίγ \νίί5 Γε§ηΐ3ίίοη ΙΙΙ/28. 

3 ΝίπιεΙιιιε 

3.1 Οοηαίηίοίΐοη ο/ζίββΐ ογ οίΗβτ β^αίναίβηί τηαίβΗαΙ 

Ιη §εηεΓ3ΐ, ί5ε εοηδίηιείίοη οί ί5ε Ηεΐίάεείδ δΗηΙΙ 5ε οί δίεεί ογ οίΗεΐ' εςαίνηίεηί ηχιίεπηίδ. Ιί 
ί5ε ΗεΐίοΙεεΕ ίοιτηδ ί5ε (ΙειΑΗείκΙ οί 3 άεεΜιοηδε ογ δυρεΓδίηιείιηε, ίΐ δ1ΐ3ΐ1 5ε ίηδυΐ3ίε<1 ίο 
"Α-60" εΐ388 δίαπίΐηηΐ. 
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3.2 Οοηςίηισίίοη ο/αΐιιηήηηπη οτ οϋιβτ Ιομ> ηιβ1ήη§ροίηί τηείαΐα 

Ιί (Ηε ΑώηίηίδΐταΙίοη ρειτηίΐδ ηΐυηιίηίηιη ογ οΐΗεΓ 1ο\ν Γηε1ίίη§ ροίηί ΓηεΙηΙ εοηδίπιείίοη ΐΗηΐ ίδ 
ηοί πχιιΐε εΐ|υίναΙεηί ίο δΐεεί, ί6ε ίο11ο\νίη§ ρΐΌνίδίοηδ δΙίίΐΙ 1 5ε δηίίδίιεά: 

.1 ίί ΐΐιβ ρΐηίίοηη ίδ εαηίίΙενεΓεά ονεΓ ύιε δίιΐε οί ίΙιε δΜρ, ηΙίεΓ ειιεΟ βτε οη 
16ε δΜρ ογ οη ίΐιε ρΐηίίοηη, ίΙιε ρΗιίίοπη δΙιηΙΙ ιιικίεπχ) 3 δίηιείιίΓΗΐ ηηηίγδίδ 
ίο ιΐείοηηίηε ίίδ δΐιίίηΟίΙίίγ ίοΓ ίητύιεΓ ιίδε; ηηιί 

.2 ίί ίΐιε ρΐηίίοηη ίδ Ιοεηίεά η6ονε ί6ε δΜρ’δ άεεΗιοηδε ογ δίηιίΐηΐ' δίταείιίΓε, 
ίΗε ίο11θλνίη§ εοηάίίϊοηδ δΜΙ 6ε 83ίίδίϊε<1: 

.2.1 (Ηε ϋεεΙ<Ιιουδε ίορ αηά 6ηΜιε3άδ υηάεΓ ίΗε ρΐαίί’οιτη δΙίίΐΙΙ Ηανε ηο ορεηϊηεδ; 

.2.2 \νΐηίΙο\νδ υπίΙεΓ 16ε ρΐ3ίίθΓηι δΙχιΙI 6ε ρΓονίάεά \νϊίΗ δίεεί δΗηίίεΓδ; πηιΙ 

.2.3 ίΐΗεΐ' εηοΗ βτε οη ί6ε ρΐηΐίοηη ογ ίη εΐοδε ρΓοχίιηίΐν, ΐ6ε ρΐηίίοπη δΗίΐΠ 
ιιηάεΐ'§ο 3 δίταείιηηΐ ηηηίγδίδ ίο (Ιείεπηίηε ίίδ δηίΐηΟίϋίγ ίοΐ' ίηιίβεΓ ιίδε. 

4 Μεηηδ οί εδεορε 

Α ΗοΙκΙοοί δΗαΙΙ 6ε ριονίάεά \νίί6 6οί6 3 ηιηίη 3ΐΐ(1 3η εηιεΓ§εηεγ ηιεπηδ οί εδ03ρε 3ΐκ1 ηεεεδδ 
ίοΓ ίίΐ'ε ίι§6ίίη§ 3η6 ΓΟδευο ρεΓδοηηεΙ. ΤΗοδε δβηΐΐ 6ε Ιοεηίεά 3δ ί3Γ 3ρ3Γί ίτοηι ε3ε6 οίΗεΓ 3δ 
ίδ ρΓ3είίε361ε πηιΙ ρκίετηΟΙγ οη ορροδίίε δίεΙεδ οί 16ε ΗεΙίιΙεεί. 

5 ΤΐΓε-Γι^ΗΙΐη^ ηρρίΐαηεεδ 

5.1 Ιη εΐοδε ρΓοχίιηίίγ ίο ίΙιε ΗεϋιΙειΑ, ί6ε ίο11ο\νίη§ βτε-β§6ίίη§ ηρρίίηηεεδ δ1ΐ3ΐ1 6ε 
ρΓονίιΙει! 3ΐΐ(1 δίοπχΐ ηε3Γ 16ε ηιεβηδ οί 3εεεδδ ίο Ιΐΐ3ί Ηεΐίιίεεί: 

.1 3ΐ 1ε3δί ί\νο (ΐΓγ ροινιίετ εχίίη§ηίδ6εΓ8 Ιιηνίη» 3 Ιοί3ΐ 03ρ3είίγ οί ηοί Ιεδδ Ιΐΐ3η 
45 6§; 

.2 03γ6οπ άίοχΜε εχίϊηβηίδΙιεΓδ οί 3 ίοί3ΐ ε3ρ3θίίγ οί ηοί Ιεδδ ί63η 18 Ι<§ ογ 
εςιιϊνηίεηΐ; 

.3 3 δηίί361ε ίθ3Γη ηρρ] ίεηίίοη δγδίεηι εοηδίδίίη§ οί ηιοηϊίοΓδ ογ ίθ3ηι ηχιίίιχ 

6Γ3ηε6 ρίρεδ εηρηΟΙε οί ιΐεΐίνεπη^ ίο3Γη ίο 3.11 ρ3Γίδ οί ΐ6ε ΗεΙίιΙεεί ίη 311 
\νε3ί6εΓ εοικίίίίοπδ ίη \ν6ίε6 Ιιείίεορίεΐ'δ ε3η ορεΓ3ίε. Τ6ε δγδίεηι 86311 6ε 
03ρ361ε οί άε1ίνεπη§ 3 <1ίδε63Γ§ε Γ3ίε 3δ ΓεςυίΓειΙ ίη ί361ε 18.1 ίοΓ 3ί 1ε3δί ίινε 
ιηίηηίεδ; 


ΤαϋΙβ 18.1 - Ροαηί άΐζοίιανξβ ηιίβχ 


('ηΙείιοΓγ 

ΗεΙίεορίεΓ ονεΓηΙΙ 1εη§ί6 

ΠίδεΗηιηε Γ3ίε ίοηηι δοΐηΐίοη 
(1/ιηίη.) 

Η1 

ηρ ίο 6ιιί ηοί ίηείικίίη^ 15ηι 

250 

Η2 

ίτοιη 15ιη ηρ ίο 6ηί ηοί ίηείικϋηε 24ηι 

500 

Η3 

ίί'οιη 24ιη ηρ ίο 6ηΐ ηοί ίηεΐυιΐίηι* 35ηι 

800 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3655 


.4 ΐ6ε ρπηοίραΙ 3^εηί δΐιαίΐ 6ε δΐιίίίώΐε ίοτ υδε ννίίΗ δ&ΐί ννηίετ αηά οοηίοηη ίο 
ρετίοπη&ηεε δΗιηώηΙδ ηοί ίηίεηοτ ίο ίΗοδε &εεερία61ε ίο ί6ε 
θΓ£3ηίζ3ίίοη;* 

.5 ;ιί Ι'Ηδί ΐ\νο ηοζζίεδ οί ;ιη ;ιρρΐ'ονο(Ι άιιπί-ριιιροδε ΐγρε (]εί/δρΐ'&γ) ηικΙ ίιοδεδ 
δΐιίίίοίεηΐ ίο ιόηοΗ άπ γ ρ3τί οί ί6ε Ηοΐκίοοί; 

.6 ίη ίκΐίϋΐίοη ίο ί6ε τοςιιίΓοηιεηΙδ οί τε§ηΐ3ίίοη 10.10, ί\νο δείδ οί 
ίιΐ'ο%1ιίείδ οιιίϋίδ; 31x1 

.7 3ί 1ε3δί ΐ6ε ίο11ο\νίη§ οςιιίριηεηΐ δΜ 5ε δίοτεά ίη 3 ιηηηηετ ί1ΐ3ί ρτονίάεδ 
ίοΓ ίηχηείΐίηΐε υδε ;ιη0 ρΐΌίεείίοη βοπι ίΙιε εΐεηιεηίδ: 

3ΐ1|υ8ΐ361ε νντεηοΗ; 

6ΐ3η1<εΐ, ίΐτε Γ8δίδί3ηΐ; 
ειιίίετδ, 6ο 6 60 οηι; 

6οο6, §Τ36 ογ δ3ΐνίη§; 

Η&ο1<δίΐ\ν. Ηοίΐνν άηίγ οοηιρίείε ννίίΗ 6 δρ3Γε ΟΙαΟεδ; 
ΐ3(Μετ; 

Ιίίΐ Ιίηε 5 τηηι άώπκίετ χ 15 ηι ίη ΙοηίζίΗ; 
ρΐίετδ, δίάε οιιΐΐίη»; 
δεί οί 3δδθΓίεά δοτεννεΗίνετδ; &η(1 
ΙΐίίΓηεδδ Ηηίίε οοηιρίείε ννίίΗ δΗεαΐΗ. 

6 ΠΓ3Ϊη3«ο ίηοϊΐϊίΐοδ 

Οπιίιχίίΐε ίαοίΐίίίεδ ίη νννιγ οί 6ε1ίι1εο1<8 δΙχιΙΙ 6ε εοηδίηιοίεΟ οί δίεεί αηΟ δΙχιΙΙ Ιεαά άίτεεΐΐγ 
ονειβοΗΐτΙ ίηάερεηάεηί οί 3ηγ οΐίκτ δγδίειη ειηοΐ §6311 6ε (ΙοδίοηοοΙ §ο ί63ί ώ·3ΐη3§ε άοεδ ηοί 
Μ οηίο αηγ ρ3Γί οί ΐ6ε δ6ίρ. 

7 ΗεΙΐεορΙεκ Γείίιε11ΐη§ «ηιΐ 63 π§3γ ίδοΐΐΐίΐεδ 

ννΊτειε ί6ε δ6ίρ 638 Ηεΐίοορΐετ ΓείΙιεΙΙίηο ηγχΙ 63η§3Γ ίαοίΐίίίεδ, ΐ6ε ίοΙΙοννίηο τεομιίτεηιεηΐδ 
863116ε εοηιρΙίεΟ ννίίΗ: 

.1 3 άεδί§η3ίε(1 3Γ03 86311 6ε ρτονίεΐοεί ίοΓ ί6ε 3ίοτ3§ε οί ίιιοί Ι3ηίδ \ν6ίε6 86311 

6ε: 

.1.1 38 τεηιοίε 38 ίδ ρτ30ΐίε361ε ίτοηι αοοοιηηχχΗιΙίοη δρ3εεδ, εδ03ρε τουίεδ 

πηοΐ εηι63Γ63ΐίοη 8ΐ36οη8; 3 ηοί 

. 1.2 ί 80 1ίΐίεοί ίτοηι 3τε38 οοηΐ3ΐηίη§ 3 δοητοε οί ν3ροιιτ ί§ηί6οη; 

.2 ΐ6ε βιεί 8ίοτ3§ε 3Τ83 86311 6ε ρτονίΟεΟ \νίΐ6 Ηπηηοεηιεηίδ \ν6ετε6γ ίηεΐ 

8ρί1ΐ3§ε ηΐ3γ 6ε εοΐΐεοίεά 3η0 άτβίηεά ίο 3 83ίε 1οο3ίίοη; 

.3 ί3η6δ ;ιηιΙ 388θοί3ίεά εςαίρτηεηί §6&11 6ε ρτοίεείεά 3§3ΐηδί ρ6γδίθ3ΐ ά3ττΐ3§ε 

3η(1 ίτοηι 3 ίιτε ίη 3η ηοίμιοεηΐ δρ3οε οτ 3Γ63; 


* Κείετ Ιο Ιΐιε Ιηΐεηι&Ιίοη3ΐ Ωνίΐ ΑνίαΙίοη θΓ§αηίζ3ΐίοη ΑίτροτΙ δετνίεεδ Μαηιΐ3ΐ, ρατί 1 - Κεδουε ειηά 
Ρίτε ίί§;6ΐίη§, ΕΗαρΐετ 8 - Εχΐίη§ϋίδ6ίη§ Α§εηΙ ΡΙΐΗΓίΐείεηδίίεδ, Ρατα^ταρίι 8.1.5 - Ροαιη δρεείίϊεαΐίοηδ 
ΤαΗΙε 8-1, Ρενεί “Β’. 
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.4 ννΗοΐ'Ο ροΐβώΐο ίΐΐοΐ 8ίθΓ3§ε Ϊ3η1<8 3Γ6 1180(1 δρεοΜ 3ΪΙθηίίθΠ δΜΙ 5ε βίνΟΠ 
ίο: 

.4.1 βεδί§η οί βίε ίηηΐ ίοΓ ίίδ ίηίεηάεά ριπ'ροδε; 

.4.2 ιηουηίίη§ ηηά δεειιηη£ ηπηη^εηιεηίδ; 

.4.3 εΐεείπε 5οηάίη§; ηηά 

.4.4 ίηδρεείίοη ρΓοεεάηΓεδ; 

.5 8ίθΓ3§ε ΐ3η1< βιεί ρυιηρδ δΐιηΐΐ 5ε ρΓονίάεβ ννίίΗ ιηεηηδ ννΙιίεΗ ρεπηίί 
δΗιιίιΙολνη ίτοηι 3 δηίε ιειτιοίε 1οο3ΐίοη ίη ίΗο ενεηί οί 3 βΓε. Άθεη; 3 
§Γ3νϊίγ βιε11ίη§ δγδίειη ϊδ ϊηδΐ3ΐ1ε(1, εςυίνηίεηί ε1οδίη@ 3ΓΤ3η@ειηεηίδ δΜΙΙ 
5ε ρΓονϊάεά ΐο ίδοίηίε βίε βιεί δοιίΓεε; 

.6 ί5ε βιεί ριιτηρϊη§ ιιηϊί δ5α11 5ε εοηηεείεά ίο οηε ίηηΐ αί 3 βιηε. Τ5ε ρίρίη§ 
5εί\νεεη ί5ε ίηηΐ αηβ ί5ε ρυιηρίη§ ιιηϊί δ53ΐ1 5ε οί δίεεί ογ εςηίνηίεηί ηηιίειΊιΙ, 
38 κΗοΠ 38 ροδδί51ε, 3πά ρΓοίεείεά 3§ηίηδί βηηιη^ε; 

.7 εΐεείηεηΐ βιεί ριιιηρίη» ιιηίίδ ηηά 38δοεΪ3ίεβ εοηβοΐ εςιιίριηεηί δ53ΐ1 5ε οί 3 
Ιγρε 8ΐιίί351ε ίοΓ ί5ε 1οε3ίίοη ηηά ροίεηίίηΐ Ηηζηπίδ; 

.8 βιεί ριιτηρϊη§ ιιηίίδ δΙιηΙΙ ίηεοιροΓ3ίε 3 άενίεε \ν5ίε5 \νί11 ρΓενεηί 

ονεΓ-ρΓεδδΐιπζ3ίϊοη οί βίε (ΙεΠνετγ ογ β11ίη§ 5οδε; 

.9 εςιιίριηεηί ιΐδειΐ ϊη Γείηε11ίη§ ορειηίϊοηδ δΐιβίΐ 5ε ε1εεβίε3ΐ1γ 5οηι1ει1; 

.10 "ΝΟ δΜΟΚΙΝΟ" δί§ηδ δΐιβίΐ 5ε ΟίδρΙηγειΙ 3ί ηρρΓορηηίε 1οε3βοηδ; 

.11 1ΐ3η«3Γ, Γεβιε11ίη§ ειηιΐ ηΐ3Ϊηίεη3ηεε ί3εί1ίίίεδ δ53ΐ1 5ε βεηίεά 38 εηίε«0Γγ 4 Α’ 

ηΐ3ε5ίηεΓγ δρ3εεδ ννίΐΗ Γε§3Γά ίο δίηιείηΓ3ΐ βΓε ρΓοίεείίοη, βχεά 
βΓε-εχβη§υϊδ5ϊη§ 3ηι1 ιΐείεείίοη δγδίειη ΐ'εΐ|υίιεηιεηΙδ; 

.12 εηεΐοδεά 5ηη£3Γ ΙιείΙίίίεδ ογ εηεΐοδειΐ δρ3εεδ εοηί3Ϊηίη§ Γείηε11ίη§ 

ίηδί3ΐΐ3ίϊοηδ δ53ΐ1 5ε ρΐ'ονίιίειΐ \νίί5 Γηεε53ηίε3ΐ νεηβΐ3ίϊοη, 3δ ιεςιιπ'ειΐ 5γ 
Γε«ιιΐ3ΐίοη 20.3 ίοΓ εΐοδεά γο-γο δρ3εεδ οί 03Γ§ο δβίρδ. νεηίίΐ3ίίοη βηδ 85311 
5ε οί ηοη-δρ3Γΐιίη§ ίγρε; ειηιΐ 

.13 εΐεείπε εςιιίριηεηί ηηιΐ \νίπη§ ίη εηεΐοδεά 5ηη«3Γ ογ εηεΐοδεά δρηεεδ 
εοηί3Ϊηίη§ Γεβιε11ίη§ ϊηδί3ΐΐ3βοηδ δ53ΐ1 εοιηρίγ \νίί5 ιε^ιιΐιίίοηδ 20.3.2, 20.3.3 
3ηβ 20.3.4. 

8 ΟρΐΓ3ίϊοη8 ηιηηιιηΙ αηά βΓε -β§5ίίη§ δΟΓνϊεε 

8.1 Εηεβ βεϋεορίεΓ Γ&οίΐίίγ δΗηΙΙ Ηηνε 3η ορεΓ3ίίοηδ ηΐ3ηη3ΐ, ίηε1ηάίη§ 3 άεδεπρίίοη ειηιΐ 3 
εΐιεείΐίκΐ οί 83ίείγ ρΓεε3ηίίοηδ, ρΓοεεάηΓεδ ειηιΐ εςιιίριηεηί Γεςηβεηιεηίδ. Τ5ίδ ηΐ3ηη3ΐ ηΐ3γ 5ε 
ρηΓί οί ί5ε δβίρ’δ εηιεΓ§εηεγ τεδροηδε ρΓοεεάηΓεδ. 

8.2 Τ5ε ρΐ'οεειίιιΐ'εδ 3ηβ ρ'εε3ΐιίίοηδ ίο 5ε 1οΙΙο\νει1 βιιηη§ Γείηε11ίη§ ορεΓ3ίίοηδ δ53ΐ1 5ε ίη 
ηεεοιχίιηεε \νίί5 Γεεο§ηϊζεά δ3ίε ρΓ3είίεεδ 3ηι1 εοηίηίηεΟ ίη ί5ε ορεΓ3ίίοηδ ηιηηιηιΐ. 
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8.3 ΡΪΓε-β§)ιίίη§ ρεΓδοηηεΙ εοηδίδίίη§ οΓ 31 1ε38ί 1 \νο ρεί'δοηδ ίηίηεβ ίοι - ΓΟδειιε πηιΐ 
ΙίΓε-ίΙρβίίηρ άηίίεδ αηά Πτε-Π^ΙτΙιηρ εςυίρπιεηί δΗίΐΙΙ 6ε ίηιιηεβίηίεΐγ ;ιν;ιΐΙ;ιΗ1ε 3ί ηΐΐ ίίηιεδ 
\ν6εη ΗεΙίεορΙεί' ορειχιίίοιίδ 3ΐ'ε εχρεείεβ. 

8.4 ΡίΓε-ίι^Ιιΐίη^ ρεΓδοηηεΙ δΐΐίΐΐΐ 6ε ρΐΌδοηί άιιήη§ ιείαείΐίη» ορειχιίίοιίδ. Ηο\νενεΐ', βίε 
ΠΓε-ΠρΗΐΐη^ ρεΓδοηηεΙ δβηΐΐ ηοΐ 6ε ίηνοίνεβ \νίί6 ΓείυεΙΙίη” ίΐεΐίνίΐίεδ. 

8.5 Οη-6θ3ΐχ1 τείτεδΡεΓ Ιηιίηίη” δΗαΙΙ 6ε 03ΐτίεβ οηί ηηβ ίκΙίϋΐιοηίΐΙ δΐιρρίίεδ οΓ 
Ριι·ε-β§6ΐϊη§ ηιεβίΗ δΐιπίΐ 6ε ριονίβεβ Ρογ Ιιχιϊηϊη” 3ηβ ίεδίίη§ οΓ Ιΐιε εςαίρηιεηΐ. 

Κε«ιι1;»ίίοιι 19 

(Ιβιτίαββ οί (ΐ3η§εΓ0ϋ8 §οοά8* 


1 ΡχίΓροδε 

Τ6ε ρυιροδε οί ΐΗίδ ιχχιιΐΗίίοη ίδ ΐο ρΓονίβε ίκΙβίβοηπΙ δηίείγ Γηεηδίιτεδ ίη οιχΙογ ΐο πββΐΌδδ βίε 
ίιχε δείεΐγ ο6)εοίίνεδ οί βιίδ εΙιπρΙεΓ Ρογ δ6ίρδ επιτνίη» ιΡιη^οΓοιίδ §οοάδ. Ρογ βιίδ ριιιροδε. βίε 
ίο11ο\νίη§ βιηοΐίοηηΙ Γθί|υπΌηιεηΐ8 δ63ΐ1 6ε ηιεί: 

.1 βτε ρΓοίεεβοη δγδΐεηΐδ 86311 6ε ριχινίβεβ ΐο ρΓοΐεεΐ ί6ε δ6ίρ ϊϊογπ ΐ6ε ηββεβ 
ΡΐΓ8 β3Ζ3Γ(1δ 38δθεί3ίεβ \νίίβ 03ΓΠ3£8 οί β3η£8Γ0Πδ §οοάδ; 

.2 ά3η§8Γ0ΐΐδ §οοάδ δ63ΐ1 6ε 3(1εςιΐ3ΐε1γ δερ3Γ3ίεβ &οηι ί§ηίίίοη δοιίΓοεδ; πηβ 

.3 3ρρΓορή3ίε ρεΓδοηηεΙ ρΓοίεείϊνε εςιιίρηιεηΐ δ63ΐ1 6ε ρΓονίβεβ Ρογ ί6ε 63Ζ3Γβδ 

αδδοοίαίεβ \νίί6 ί6ε ε3ΓΠ3§ε οί βαη^ετοηδ §οοβδ. 

2 ΟεηεΓαΙ ΓεφίίΓειηεηίδ 

2.1 Ιη ίΐββίΐίοη ΐο εοηιρίγίηρ ννίΐΐι βίε ΓεειιπΓεπιεηΐδ οί Γ8§ιβ3ίίοηδ ίη ρητίδ Β, (2, I), Ε αηβ 
Γε§ηΐ3ίίοηδ 18 ;ιηβ 20**, 38 3ρρΓορπ3ίε, δ6ίρ ίγρεδ 3ηβ 03Γ§ο δρ3οεδ, ΓεΡειτεβ Ιο ίη ριιπιειχιρΗ 
2.2, ίηίεηβεβ ίοΓ ί6ε 03ΐτί3§ε οί β3η§8Γοηδ §οοάδ δΐιπίΐ εοηιρίγ \νί6ι ί6ε Γεςιιίτεπιεπΐδ οί ί6ίδ 
ιε§ηΐ3ίίοη, 3δ 3ρρΐΌρπ3ίε, εχεερί \ν6εη 03ΐτγίη§ ώηιζοΓοιίδ §οοβδ ίη Ιίιηίίεβ ςιΐ3ηΐίΐίεδ*** 
ηηίεδδ δηε6 ΓεςηΪΓεπιεηίδ Ρήνε 31 ηχιβ γ 6εεη πιει 6γ οοηιρίίηηοε \νίί6 ί6ε ΓεςυίΓεηιεηίδ 
ε1δε\ν6εΓε ίη ί6ίδ ο63ρίεΓ. Τ6ε ίγρεδ οί δ6ίρδ 3η β ιτκχίεδ οί οηηώ^ε οί β3η§8Γοηδ §οοάδ 3Γε 
ΓεΡειτεβ ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 2.2 τηβ ίη ί361ε 19.1. ('χιγιζο δ6ίρδ οί Ιεδδ βία η 500 «πίδδ ΐοηηαρε 
δΡαΙΙ εοηιρίγ \νίΐ6 ΐΗίδ Γε§η1αβοη, 6ιιί Λβηιίηίδίιχιίίοηδ ηιηγ ιττίοεε ί6ε ΐ'εςιπιειηεηίδ 3η4 δΐιείι 
Γεβηοεβ ΓεφβΓεπιεηΙδ δ63ΐ1 6ε ΓεεοιχΙεϋ ίη 16ε βοουηιεηί οί οοηιρίώηοε ΓείειτεεΙ ίο ίη 
ραιτιειχιρίι 4. 

2.2 Τ6ε ίο11θΛνίη§ δ6ίρ ίγρεδ αηά 03τ§ο δρ3οεδ δΡαΙΙ §ονεηι βίε ίίρρίίεαΐίοη οί ία61εδ 
19.1 3η4 19.2: 

.1 δ6ίρδ 3η4 είίΓρο δρ3εεδ ηοί δρεείβθ3ΐ1γ βεδίρηοβ ίοΓ ί6ε 03ΓΠ3£8 οί ΙίεΐρΙιΙ 
εοηίηίηεΓδ, 6ηΐ ίηίεηβεά Ρογ ί6ε επιτίαγε οί βηη^εκπίδ §οο4δ ίη ρ3ε1ί3§εβ ίοηη 
ίηε1η4ίη§ §οο4δ ίη 1τεί§6ί εοηΙαϊηεΓδ 3ΐι4 ροΓίηΡΙε Ι3ηίδ; 


* ΚείεΓ ίο ίΡε Ιηίβπηι §υίβε1ίηβ8 ίοΐ' ορεη-ίορ εοηίαίηεΐ'δΡίρδ (Μ8€/ΟίΓε.608/Κ.8ν.1). 

** ΚείεΓ Ιο ρ&Γΐ 7 οίΙΐιε ΙηΙεΓη^ΐίοηαΙ ΜαιίΟιηε Οαη^εΓουδ Οοοάδ €ο4ε. 

*** ΚείεΓ ίο εΡαρίεΓ 3.4 οίί6ε ΙηίεΓΠΒίίοιίΗΐ Μαηίίηιε ϋ&ησεΓοαδ Οοοάδ €ο4ε. 
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.2 ρΐΙφΟδΟ-ΙχίίΙί 0011131116Γ δΐΐίρδ 3ΐκ1 03Γ§Ο 8ρ3068 ΠΐΙθη(1θ(1 ίθΓ ίΙΐΟ 03ΓΠ3§0 οί 
(13Ι1§0Γ0118 §00(1δ ίϋ ΠοίίζΙΐΐ 0θηί3Π16Γ8 311(1 ρθΓ(3ΐΐ1θ Ι31ΐ1«; 

.3 ΓΟ-ΓΟ δΐΐίρδ 311(1 ΓΟ-ΓΟ 8ρ306δ ίΐΐΐοΐκΐίχΐ ίθΓ ίΙΐΟ 03ΓΠ3§6 ()(' (1311§01Ό118 §00(18; 

.4 δΐΐίρδ 311(1 03Γ§Ο 8ρ3008 ίΐ11011(1θ(1 ίθΓ ί1)6 03ΠΪ3§6 ()(’ 8θ1ί(1 (ΐ3η§0ΓΟ118 §ΟΟί1δ ίη 
1χι11<; 3ΐκ1 

.5 δΐΐϊρδ 311(1 03Γ§0 δρ306δ ίπίβΐχίβά II)Γ 03ΓΠ3§6 οί <ΐ3η§6Γ0υδ §00(18 ΟίΙΐΟΓ ΐΙΐ3Ι1 
Ιίφΐίίΐδ 311(1 §3868 ίϋ 1)ΙΐΙ1< ίϋ 8ΐΐϊρΙ)ΟΓη6 1)3Γ§68. 

3 8ρεοΐα1 ΓεςιπΓβιηβηίδ 

υηίεδδ οίΗοπνίδο δροοίίϊοίΐ, ΐΗο ίοΙΙο\νίη§ Γθ(]ΐιίΓοηιοηΐ8 8ΐΐ3ΐ1 §ον6πι Ιΐΐ6 3ρρ1ίθ3ΐίοη οί ΐηΐιΐοδ 
19.1, 19.2 ειμΙ 19.3 ΐο ΙιοΐΙι "οη-άβοΐί" 3ΐκ1 "ιιικΙεΓ-ιΙεοί" δίο\ν3§6 οί (ΐ3η§6Γουδ §οο(1δ \ν1ΐ6Γ6 
ΐ1ΐ6 ηιιιηΐχτδ οί ΐΗο ίο11ο\νίη§ ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐ8 εγθ ίη(Ιί('3ίθ(Ι ίη ίΐαβ ίίΓδΐ οοΐιιιηη οί γΗο ΙηβΙοδ. 

3.1 ΨαίβΓ 5ΐιρρΙίβ$ 

3.1.1 ΑτΓ3η§ειη6ηΐ8 δίιαΙΙ 1χ ηικίο ΐο οηδίίΓΟ ίηιηιοΟίαίο αναίΐαίιίΐίίγ οί 3 δυρρΙγ οί νναίοι 
ίτοπΐ ΰΐ6 βΤ6 ΓΠ3ίη 3ί ίΐΐε Γ6(] 11116(1 ρΓ68811Γ6 6ίΐ1ΐ6Γ 1)Υ ρ6ΠΠ3Π6ηί ρΓ68811ΠΖ3ίίθΠ ΟΓ Ον 
81ΐίί3ΐ)1γ ρΙ306(1 Γ61110Ϊ6 3ΓΓ311§6ηΐ6ηΐδ ίθΓ ί1ΐ6 1ΪΓ6 ρΐΙΠίρδ. 

3.1.2 Τΐιε (|υαηίίίν οί λΥ3ΐ6Γ (1θ1ΐνβΓ©(1 δΙιβΙΙ 1)6 οπραίιΐο οί 8ΐιρρΙγίη§ ίοιιτ ηοζζΐβδ οί 3 
81Ζ6 311(1 3Ϊ ΡΓ688ΠΓ68 38 8ρθθίίΐ6(1 ίη ΙΌ§Ιΐΐ3ίίθΠ 10.2, 03ρίΐ1)1θ οί ΐ>6Η1§ ΐΓ3ίηθ(1 ΟΠ 3Πγ ρ3ΓΪ 
Οί ΐΐΐβ 03Γ§Ο 8ρ306 (ΥΐΐεΠ 6ΓΠρίγ. ΤΜδ 3ΓΠ011ΠΪ οί \Υ3ΐ6Γ 1Π3γ 1)6 3ρρ1ΐ6(1 1)ν 6ςΐΐί\'3ΐ6Πΐ 
11163118 ΪΟ ί1ΐ6 δΐΐίδίΐΟίίοΠ οί ΐ1ΐ6 ΑίΙηΐίπίδίΓΐΐίοη. 

3.1.3 Μ63Π8 8ΐΐ3ΐ1 Ιιε ρΐΌνϊάεά ίοι είίεεΐίνεΐγ οοο1ίη§ ίΐιε (1ε8ί§ιΐ3ΐε(1 ιιιχίεπίεοί ε3Γ§ο 8ρ306 
ΐ>γ 3Ϊ 1638Ϊ 5//1Ϊ1111 ρ6Γ 8(|113Γ6 Π16ΪΓ6 οί ί1ΐ6 ΙιΟΓΙΖΟΠΙεΙ 3Γ63 οί ε3Γ§0 8ρ306δ, 6Ϊΐ1ΐ©Γ ΐ>γ 3 ίΐΧ6(1 
3ΓΓ3Π§61116ηί οί 8ρΓ3γίη§ ΠΟΖζΙΰδ ΟΓ 11θΟ(1ίη§ ί1ΐ6 03Γ§Ο 8ρ306 \\ ϊIΗ ν\ 3ΐ6Γ. Ηθ868 1113γ 1)6 1186(1 
ίθΓ ΐΐΐίδ ρίπροδε ίη 8ηΐ3ΐ1 03Γ§Ο 5φ3068 3Π(1 ίη 8Π13ΐ1 3Γ638 οί 13Γ§6Γ 03Γ§0 δρ306δ 3Ϊ ί1ΐ6 
άίδΟΓβίίοη οί ίΐιε Λ(Ιηιίηί8ΐΓ3(ίοη. Ηοννενεΐ', ίΐιε (Ιΐ'3ίπ3§6 3ΐκ1 ριιηιρίη§ 3ΓΓ3η§6ΐιΐ6ηί8 δ1ΐ3ΐ1 1)6 
δυοίι 38 ίο ρΐ'ενεηΐ ίΐιβ [χπΐϋ-ιιρ οί Ιίεε δυώοεδ. ΤΙιε άΓ3ίπ3§ε δγδίεηι δΙχιΙΙ 1)6 δίζεά ίο Γβηιονε 
ηο 1688 ί1ΐ3η 125% οί ΐΙιε οοιηΐιίηεεί 03ρ30ίίγ οί Ι)θί1ι Ιΐΐ6 \Υ3ί6Γ 8ρΓ3γίη§ δγδίεηι ριιτηρδ 3η(1 ίΐιε 
Γ6(| 111(6(1 ηπηΐΙ)6Γ οί ίΐΓ6 1)086 ΠΟΖζΐ68. Τ1ΐ6 (ΐΓ3Ϊη3§6 δγδίβΙΠ ν3ΐν68 δ1ΐ3ΐ1 1)6 0ρ6Γ3Ϊ>ΐ6 ΓγΟΙΤΙ 
οηΐδίίΐβ ίΐιε ρΐΌίοοΠχΙ 8ρ3οε 3ί 3 ροδίΐίοη ίη ΐ1ΐ6 νίοίηίίγ οί ΐ1ΐ6 6χίίη§υΐ8ΐιίη§ δγδίεηι οοηίτοΐδ. 
Βί1§6 ινεΐΐδ δΐιηΐΐ 1)6 οί δηίίϊοίεηΐ 1ιο1(1ίη§ 03ρ30ΐίγ 3ΐχ1 δΐιηΐΐ 1)6 3ΓΓ3η§6(1 3ί ίΐιε δί(1ε δΐιείΐ οί ίΐιε 
δΐιίρ 3ί 3 (ϋδίΕηοβ &οηι 63θ1ι οί1ΐ6Γ οί ηοί ηΐ0Γ6 ί1ΐ3η 40 Γη ίη 63θ1ι λΥ3Ϊ6Γΐί§1ιΐ οοηιρ3Γΐηΐ6ηί. Ιί 
ίΐιίδ ίδ ηοί ροδδίΟΙε, ίΐιε κίνείδε οίίοοί ηροη 8ί3Ϊ)ί1ίίγ οί ίΐιε 3(146(1 \νεί§1ιί 3 η 4 Ι'ιεε δΐηίΕοε οί 
\\3ΐ6Γ 8ΐΐ3ΐ1 1)6 ί3ΐ(6η ίηίο 3οεοηηί ίο ί1ΐ6 εχίεηί 4οοιηο4 η606883Γγ 1)γ ί1ΐ6 Αώηίηίδίοίίοη ίη ίίδ 
3ρρΓθν3ΐ οί Ιΐΐ6 8ί3Ϊ)ί1ίΙγ ίπίοΠΠΕίίοΐΙ. * 

3.1.4 ΡΓονίδίοη ίο ίΐιχχΐ 3 (ΙοδίριχιίοΟ ϋη(1ετ-(1εοΙ< 03Γ§ο 8ρ3οε \νίί1ι 8ΐιίί3ΐ)ΐ6 δρεοίίίαΐ 
ΓΠ6(1ί3 ηΐ3γ 6ε δίΛδΐίίυΐεά ίθΓ ίΐιε ΓεςυίΓεηιεηίδ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 3.1.3. 


* Κ.6&Γ ίο Ιίιε Κεεοιηιηεικίίΐίίοη οη βχε4 ΓίΓε-εχίίησαίδΙιίησ 8γ8ίεηΐ8 ίθΓ δρεείαΐ εαφο 8ραεε8 αάορίείΐ ΐ>γ 
Ιίε Οι§3ηίζ3ίίοη ιεβοΐιιίίοη Α. 123( V). 
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3.1.5 ΊΊιε ίοίηΐ Γεςυηεά εηρηείίγ οί ί6ε \νηίεΓ δΐιρρίγ δΗηΙΙ δηΐίδίγ ρηΓ3§Γ3ρ1ΐδ 3.1.2 ηηά 
3.1.3, ίί ίίρρΙίείίΒΙε, δίιηυΐΐηηεουδίγ εηίευίηίεά ίοι - ΙΙιε ΐ3Γ§εδί άεδίηιΐίΐΐεά οηγπ,ο ρπεε. Τ6ε 
εηρηείίγ ΐ'εςυίΓειηεηΙδ οί ρηΓ3§Γ3ρ6 3.1.2 δ6η11 6ε ιηεί 6γ ΐΗε ίοίηΐ εηρηείίγ οί ΐΗε ιηηίη 
βτε ριιηιρ(δ) ηοΐ ίηεΐιιάίηο; ίΐιε εειρειεϊΐγ οί ΐΗε εηιεΓ§εηεγ ίιτε ριιιηρ, ίί ίΐΐΐοοί. Ιί 3 
άιειιείιεΓ δγδΐειη ίδ ιΐδεά ίο δηίίδίγ ρηΓ3£Γηρ6 3.1.3, ίΐιε άΓεηεΙιεΓ ριιιηρ δΐιηΐΐ 3ΐδο 6ε ίηίεη 
ίηίο 3εαοιιηί ϊη ί6ίδ ΐοΐειΙ εηραείίγ οειίευίειΐίοη. 

3.2 8οιΐΓ€βί> ο/ί§ηί(ίοη 

Εΐεείπεηΐ εςιιίρηιεηΐ ηηά \νίπη§ δΗηΙΙ ηοί 6ε ίιίίεά ίη εηεΐοδεά εηΓ§ο δρβοεδ ογ νε6ίε1ε δρ3εεδ 
ιιηίεδδ ίί ίδ εδδεηίί3ΐ ίοΓ ορεπιΐίοηηΐ ριιτροδεδ ίη ίΗε ορίηίοη οί ίΗε ΑάιηίηίδΙπιΟοη. ΗοννενεΓ, 
ίί εΐεείπεηΐ εεμίρηιεηί ίδ ίιίίεά ίη δυε6 δρηεεδ, ίί δΐιαίΐ 6ε οί 3 οεΡίΓιεά δ3ίε ίγρε* ίοΓ ηδε ίη 
ί6ε άηη§εΓοηδ εηνίιοηηιεηίδ ίο \ν6ίε6 ίί ηΐ3γ 6ε εχροδεά αηΐοδδ ίί ίδ ροδδί61ε ίο εοιηρίείεΐγ 
ίδοΐαίε ί6ε εΐεείπεηΐ δγδΐειη (ε.μ. 6γ Γειηονηΐ οί Ιίηΐίδ ίη ί6ε δγδίεηι, οί6εΓ ΐΗηη ίάδεδ). ( ηΐιΐε 
ρεηείτηίίοηδ οί ί6ε άεείδ ηηά ΟιιΙίΗεηάδ δΐιηΐΐ 6ε δεηίεά 3§ηίηδΐ ί6ε ραδδηεε οί §ηδ ογ νηροιιτ. 
Τ6Γου§6 ηιηδ οί 0361εδ ηηά εβΕΙεδ \νίί6ίη 16ε εηπτο δρηεεδ δ6α11 6ε ρπιίεείεά 3§ηίηδί άηηΐ3§ε 
ίτοηι ίιηρίΐεί. Αηγ οίΙιεΓ εςιπρηιεηί ννΗίεΙι ηιηγ εοηδίίίιιΐε 3 δοιιτεε οί ί§ηίίίοη οί ίΙητητηηΗΙε 
ναροητ δΙιηΙΙ ηοί 6ε ρεητιίίΐεά. 

3.3 Όβίβοίίοη αγαίβιη 

ΓΙο-γο δρ3εεδ δΐιαίΐ 6ε ΠΐίεεΙ \νίί6 3 ίιχεά ίίΓε άείεείίοη 3Π(1 ίίΓε 3ΐ3ηη δγδΐειη εοιηρΙνίπε ννίΐΗ 
ί6ε ΓΟίμπι ειηοπΐδ οί ΐ6ε Ρήε ί&ίείγ δγδίεηΐδ (2οάε. Α11 οίΚεΓ ίγρεδ οί εηΓ§ο δρηεεδ δΙιηΙΙ 6ε 
ίιίίεά \νίί6 είί6εΓ 3 ίιχεά ίηε άείεείίοη ηηά ίηε 3ΐ3ΐτη δγδίεηι ογ 3 δ3ηιρ1ε εχίΓηεΐΐοη δΐηοίε 
άείεείίοη δγδίεηι εοιηρΙνίηε \νΐάι ί6ε Γεςυΐιεπιεηίδ οί ί6ε ίηε δ3ίείγ δγδίεηΐδ ΟοιΙε. Ιί 3 
δ3ΐηρ1ε εχΐΓ3είίοη δΐηοίε (Ιείεείίοη δγδίεηι ίδ ίιίίεά, ρ3Γίίεηΐ3Γ 3ίίεηίίοη δΐιηΐΐ 6ε ηΐ3(1ε ίο 
ραπιμπιρΗ 2.1.3 ίη εΙιηρΙεΓ 10 οί ί6ε ΙΊτε δαίείγ δγδίεηΐδ (ίοάε ίη ΟΓάεΓ ίο ρΓενεηί 16ε Ιεηίη^ε 
οί ίοχίε ίηηιεδ ίηίο οεεηρίεά 3Γε3δ. 

3.4 νβηήΐαΐίοη 

3.4.1 Αιίεςιιηίε ρο\νει νεηΐίΐ3ΐίοη δ63ΐ1 6ε ρΓονίάεά ίη εηεΐοδεά 03Γ§ο δρηεεδ. Τ6ε 
ηιτηη«ειηεηί δ6η11 6ε δηε6 3δ ίο ρΐΌνίάε ίοΓ 3ί Ιεηδί δίχ 3Ϊτ εΐιηημεδ ρεΓ 6ουτ ίη ίΐιε εητ^ο 
δρηεε 63δθ(1 οη 3η εηιρίγ 03Γ§ο δρηεε ηηά ίοι - Γειηονηΐ οί ν3ροητδ ΙΐΌΓη ίΐιε ιιρρεΓ ογ ΙσννεΓ 
ρ3ΐίδ οί ί6ε 03Γ§Ο δρ3εε, 3δ 3ρρΓ0ρΠ3ίε. 

3.4.2 ΊΊιε Γη η δ δ63ΐ1 6ε δηε6 3δ ίο ηνοίά 16ε ροδδί6Πίίγ οί ί§ηίίίοη οί Πηηιιηηίιΐε §ηδ ηή 
ΓηίχίιίΓεδ. δηίίη61ε \νίι·ε ιηεδ6 μιιηιάδ δ1ΐ3ΐ16ε ίιίίεά ονει - ίηίεί 3ηά οηίΐεί νεηίίΐ3ίίοη ορεηίημδ. 

3.4.3 Ν3ίυτ3ΐ νεηΙίΐ3ίίοη δ1ΐ3ΐ1 6ε ρΓονίάεά ίη εηεΐοδεά εηι·§ο δρηεεδ ίηίεηάεά ίοι - ΙΙιε 
03ΐτί3§ε οί δοΐίά άηημεΐ'οιίδ §οοάδ ίη 6η11ς ν/Ιιειε ϊ6ογο ίδ ηο ρΓονίδίοη ίοΓ ηιοε63ηίε3ΐ 
νεηίίΐηΐίοη. 

3.5 ΒϊΙξβ ριιιηρίη§ 

3.5.1 ν/Ηετε ίί ίδ ίηίεηάεά ίο 03ηγ ΠηιηηιηΗΙε ογ ίοχίε Ιίςιιίάδ ίη εηεΐοδεά εητ§ο δρηεεδ, ί6ε 
6ί1§ε ραηηρίη” δγδίεηι δ6η11 6ε άεδίεηεά ίο ρΓοίεεί ηεηίηδΐ ίηηάνεΓίεηΙ ραιηρίη» οί δηε6 
Ιΐί|ΐιΐάδ ΐΙίΓοιιμή ηΐ3θ6ίηεΓγ δρηεε ρΐρΐημ ογ ρηηιρδ. ΆΊιεπε Ιηιμε φΐηηίίίίεδ οί δυε6 Ιίφΐίάδ 3Γ8 


* Κείεΐ' Ιο ΙΙιε Γεοοηιηιεηά3ΐίοηδ οί ίΐιε ΙηΙειτίΒίίοηηΙ Ε1εε(Γ0ΐεείιηίε3ΐ Οοιηηιίδδίοη, ίη ρηΓίίευΙηΐ', 
ριιΜίεηΐίοη ΙΕΕ 60092 οη ΕΙεοίηοαΙ ίη$ία11αϋοη$ ίη χΠίρα. 
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ευιτίειΐ, οοηδίά6Γ3ΐίοη δΙίίΐΙΙ 1)6 ιιίνεη ίο ίΗε ρΓονίδίοη οί’ 3ά<ϋίϊοηα1 ηιεβηδ οί’ άτ3Ϊηίη§ ίΗοδε 
03Γ£0 δρ306δ. 

3.5.2 Ιί ί6ε 6ί1§ε άΓ3Ϊηα@ε δγδίεηι ϊδ υβιΐίίίοηυΐ ίο ί6ε δγδίεηι δεΓνεά Ι)γ ριιηιρδ ίη 6ιε 
ηΐ3εΜπεΓγ δρηεε, ίΐιε ε3ρ3θϊίγ οί ίΐιε δγδίεηι δΐιηΐΐ 6ε ηοί Ιεδδ ί1ΐ3η 10 ηι71ι ρεΓ 03Γ§ο δρ3εε 
δΟΓνεά. ΙΓ ίΐιε 3<Μίίίοη3ΐ δγδίεηι ίδ εοιηηιοη, ίΐιε 03ρ3εϊίγ ηεεά ηοί εχεεεά 25 ηί/Η. Ήιε 
υιΐβίίίοηυΐ 6ί1§ε δγδίεηι ηεεά ηοί 6ε 3ΐτ3η§εά \νίί6 ΓεΟυηΟυηογ. 

3.5.3 λΥΡεηενεΓ β3τηηΐ36ΐ6 ογ ίοχϊε Ιίςιιίβδ 3Γ6 εβιτϊεά, ί6ε 6ί1§ε Ηηε ίηίο ίΗε η)3ε6ϊηειγ 
δρ306 δ63ΐ16ε ϊδοΐ3ίεά είί6εΓ 6γ 6ί6η§ 3 ΗΗιηΙι β3η§ε ογ 6γ 3 εΐοδεά 1οε1<36ΐ6 ν3ΐνε. 

3.5.4 Εηεΐοδεά δρ3εεδ οηίδίάε ηΐ3θ6ίη6Γγ δρ3εεδ εοηΐυίηίη» 6ί1§ε ριιηιρδ δ6Γνίη§ ε3Γ§ο 
δρ3εεδ ίηίεηάεά Γογ ε3ΓΠ3§ε οΓ β3Γηηΐ361ε ογ ίοχϊε ΠςιιίιΙδ δΗοοΙιΙ 6ε ΓιΙΙειΙ \νίί6 δερ3Γ3ίε 
Γηεε63ηίε3ΐ νεηίϊΐ3ίίοη §ϊνϊη§ 3ί 1ε3δί 6 3Ϊγ εΗβηεεδ ρεΓ 6 οπγ. ΙΓ ί6ε δρ3εε 63δ 3εεεδδ Γγοπι 
3ηοί6εΓ εηεΐοδεά δρ3εε, ί6ε ιΐοοι δ63ΐ16ε δε1Γ-ε1οδϊη§. 

3.5.5 ΙΓ 6ί1§ε άΓ3ίη3§ε οΓ ε3Γ«ο δρ3εεδ ίδ 3Γηιη«ειΙ 6γ «Γ3νίίγ ιΙηιίη3«ε, ί6ε ιΙηιίη3«ε βΐιαίΐ 6ε 
είΐΗεΓ Ιειΐ άίΓεείΙγ ονεΓ6θ3π1 ογ ίο 3 εΐοδειΐ είτειίη ί3η1ί 1οε3ίεά οηίδίάε ί6ε ηΐ3ε6ίηεΓγ δρ3εεδ. 
Τ6ε ίπηίε δ63β 6ε ριονίιίειΐ \νίβι 3 νεηί ρϊρε ίο 3 δ3& 1οε3ίϊοη οη ί6ε ορεη ιΐεείι. ϋΓ3Ϊη3§ε 
&οιη 3 ε3Γ§ο δ|)3εε ίηίο 6ί1§ε \νε11δ ίη 3 Ιο\νει δ|)3εε ίδ οηΐγ ρεπηίίίειΐ ίΓ ί63ί δρ3εε δ3βδβεδ 
βίε δ3Γηε ΓεςιιΪΓεηιεηΙδ 3δ ί6ε ε3Γ§ο δρ3εε 36ονε. 

3.6 ΡβηιοηηβΙ ρΐ'οίβαίίοη 

3.6.1 Ροιιγ δείδ οΓ βύΐ ρΓοίεείίνε ε1οβιίη§ Γεδίδίαηί ίο ε1ιεηιίε3ΐ ΗΐίειοΡ δΐιηΐΐ 6ε ρΐΌνίεΙεε! 
ίη 3ΐ1ι1ίίίοη ίο ί6ε βτε-β§6ίεΓ’δ οιιίβίδ ΓεςυΪΓειΙ 6γ ιείηιΐυίίοη 10.10. Τ6ε ρΓοίεείίνε 
ε1οί1ιίη§ δΐιηΐΐ εονεΓ 311 δίαη, δο βΐ3ί ηο ρ3τί οΓ βίε 6οε1γ ίδ υηρίΌίεοίειΙ. 

3.6.2 Αί 1ε3δί ί\νο δεΙΓ-εοηίυίηειΙ 6Γ63ί6ίη§ 3ρρ3Γ3ίιΐδ6δ 3ΐ1ι1ίίίοη3ΐ ίο ίΡοδε Γεςιπιειΐ 6γ 
Γ6§ιιΐ3ίίοη 10 δ1ι&11 6ε ρΓονίιΙειΙ. Τ\νο δρ3Γε εΗυπιεδ δηίί361ε Γογ ιίδε \νίί6 ί6ε Η>Γε3ΐΗίη« 
3ρρ3Γ3ίιΐδ δ63ΐ1 6ε ρΓονίιΙειΙ Γογ 63ο 6 Γεςιπτειΐ 3ρρ3Γ3ίηδ. Ρ3δδεη«εΓ δ6ίρδ ε3πγίη§ ηοί ΓηοΓε 
βΐ3η 36 ρ3δδεη§6Γδ 3ηι1 ε3Γ§ο δΡίρδ ί63ί 3Γ6 εΐ|ΐιίρρει1 \νίί6 δΐιίί3Ρ1γ Ιοευίειΐ ηιεβηδ Γογ Γίιΐΐγ 
Γεε63Γ§ίη§ ί6ε 3 Ϊγ εγίίηιίεΐδ &εε &οηι εοηί3ηιίη3ίίοη, ηεεϋ ε3ΐτγ οηΐγ οηε δρ3Γ6 ε63Γ§ε Γογ 
63ε6 Γεςιπιειΐ 3ρρ3Γ3ίΠδ. 

3.7 ΡοτίαΜβ βτβ βχίίηξίιΡΗβτα 

ΡοΓίηΙιΙε βΓ6 6χβη§ιιίδ6εΓδ \νίί6 3 ίοί3ΐ 03ρ3είίγ οΓ 3ί 1ε3δί 12 ]ε§ οΓ ώγ ροινιίετ ογ εςυίνηίεηί 
δΐιβίΐ 6ε ριονίιίειΐ Γογ ί6ε ε3Γ§ο δρ3εεδ. Τ6εδε εχίίηιζιιίδΗεΓδ δΐηβΐΐ 6ε ίη υιΐιΐίίίοη ίο 3ηγ 
ροβ361ε ΓίΓε εχίίη§ηίδ6εΓδ ΓεςυίΓειΙ ε1δ6\ν6εΓ6 ίη ί6ίδ ε63ρίεΓ. 

3.8 Ιηαιιίαίΐοη οβηιααίιίηβη’ κραοβ ΙιοιιιηΙαίΊβ,', 

ΒυΙΙΗεχιιΙδ Γοηηίη§ 6οιιηιΐ3Π6δ 6εί\νεεη ε3Γ§ο δρ3εεδ 3ηι1 ηΐ3ε6ίη6Γγ δρβεεδ οΓ ευίευοιγ Α 
δ63ΐ1 6ε ίηδηΐ3ίει1 ίο "Α-60" εΐ3δδ δΐυηιΐυπί, ηηίεδδ ί6ε ιΙυη^εΓοιίδ «οοιίδ 3Γ6 δίοινειΐ 3ί 1ε3δί 3 
ηι 6οήζοηί3ΐ1γ 3\ν3γ Γγοπι δηε6 ΗυΙΗΗευιΙδ. ΟίΡεΓ ΗουηιΗιπεδ ΗεΙννεεη δηε6 δρ3εεδ δ1ΐ3ΐ1 6ε 
ίηδΐιΐ3ίε(1 ίο Ά-60" εΐ3δδ δί3ηιΐ3Γ(1. 
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3.9 Η'αΐίψ $ρταγ $γ$ίβ\η 

Εηοβ ορεη γο-γο δρβεε Ηηνίη» 3 0εα1< ηβονε ίί 3ηά ε&εΗ κραοε ίίεειηεβ ίο 6ε 3 εΐοδεβ γο-γο 
δρ3εε ηοί 03ρ3Ϊ)1ε οΓ 6είη§ δ83ΐεβ, δ)ΐ3ΐ1 6ε Πιίεεί \νιΐΗ 3η ηρρΓονεβ βχεά ρΓΟδδπΓε 
\ν3ίεΐ'-δρΐ'3γίηε δγδίεηι Τογ ΓΠ3ηυ3ΐ ορεΓ3ίϊοη \νΙιίε!ι δΗπΙΙ ρΓοίεεί 311 ρηιΊδ οί ειηγ <_1εεΙ< 3ΐκ1 
νεΗίεΙε ρΐαίίοηη ίη ίβε δραεε, εχεερί 6ΐ3ί ίΗε Αβηιίηίδβηίίοη ιηαγ ρειτηίί ίβε υδε οί’ 3ηγ οΙΗογ 
βχεά βΓε-εχβη§ιιίδ1τίη§ δγδίεηι ΐίιηΐ Ιιηδ 6εεη δΙιοννη βγ ββΐ-δεηΐε ίεδί ίο 6ε ηο Ιεδδ είίεείίνε. 
Ηο\νενεΓ, ίβε (ίΓ3ΐη3«ε αηά ροηιρίη§ 3ΐτ3η§εηιεηίδ δΗηΙΙ 6ε δηοβ 3δ ίο ρΓενεηί ί6ε 6ηί16-ηρ οί 
β·εε δΐηΐίΐεεδ. Τ6ε (1π6η3«ε δγδίειη δΗηΙΙ 6ε δίζεβ ίο τειηονε ηο Ιεδδ ΐΗηη 125% οί ί6ε 
εοηιβίηεβ ωρηείίγ οί 6οί6 ί6ε \ν3ίεΐ' δρπιγίη" δγδίεηι ρυηιρδ ηηβ ί6ε ΐ'εςιπιεεί ηιπη6ει· οί βΓε 
6οδε ηοζζίεδ. Τ6ε βΓ3ίη3§ε δγδίεηι νηΐνεδ δβαΐΐ 6ε ορεΓ361ε βοηι οηίδίάε ί6ε ριοίεείεχΐ δραεε 
3ί 3 ροδϊίϊοη ϊη ί6ε νίεϊηίίγ οί ί6ε εχβη§ηίδ6ϊη§ δγδίεηι εοηΐτοΐδ. Βϊφε \νε11δ δΙιαΙΙ 6ε οί 
δηίβείεηί 6ο1<ϋη§ εηρηείίγ αιηΐ δΗαΙΙ 6ε αιταηρεΟ 3ί ί6ε δί<1ε δ6ε11 οί ί6ε δ6ίρ 3ί 3 ΟίδΙαπεε 
ίΓΟΓη ε3ε 1 ί οιΗογ οί ηοί ηιοΓε ίβηη 40 Γη ίη 83θ6 ν/αίεηφβι εοηιρ3Γίηιεηί. Ιί ί6ίδ ίδ ηοί ροδδί61ε 
ί6ε ηάνοΓδε είίεεί ηροη δίαβΠίίγ οί βίε 3θ1ο1εε1 \νεϊ§6ί αηεΐ ίτεε δίπΊαεε οί \ν3ίεΓ δΗαΙΙ 6ε ίαίεη 
ϊηίο 3εεοηηί ίο ί6ε εχίεηί εΐεεηιεεί ηεοεδδ3Γγ 6γ ί6ε Αβτηϊηΐδΐτηβοη ίη ϊίδ αρρί'οναΐ οί βίε 
δίηβίΐίίγ ίηίοιτηαίίοη. * 

3.10 Ξβρωχιίίοη ο/ ιό-ιό χρααβχ 

3.10.1 Ιη δβφδ 6ανίη§ γο-γο δρ306δ, 3 δερ3Γ3ίίοη δ1ΐ3ΐ1 6ε ρΐΌνίεΙοε! 6εΐ\νεεη 3 εΐοδεά γο-γο 
δρ3οε 3ηοί ηη ηφαεεηί ορεη γο-γο δρηεε. ΤΙιε δερ3Γ3ίίοη 8ΐΐ3ΐ1 6ε δηοβ 3δ ίο ιηίηίηηζε ίβε 
ρ3883§ε οί βοηςοΓουδ ν3ροιΐΓ8 αηεΐ Πςυκίδ 6οίννεεη δυοίι 8ρ3οε8. Αΐίεηιηίίνεΐγ, δηοβ 
δερ3Γ3ίίοη ηεεοί ηοί 6ε ρΓονίεΙοεΙ ϊί βίε γο-γο δρ3εε ϊδ οοηδίοΙεΓοοΙ ίο 6ε 3 εΐοδεά 03Γ§ο δρ3οε 
ονεΓ ίίδ εηβτε 1εη§ίβ αηά δβηΐΐ ίηΐΐγ εοηιρίγ \νίί1ι ίβε τεΐενηηί δρεείηΐ Γεςιιίΐ'ειηεηίδ οί ίβίδ 
ΓεηυΙαίίοη. 

3.10.2 Ιη δβφδ Ηίΐνίη^ γο-γο δραοοδ, 3 δερ3Γ3ίϊοη δβ3ΐ1 6ε ρΓονίάεβ 6εΐ\νεεη 3 εΐοδεά γο-γο 
δραεε αηά ί6ε αεφιεεηί ννεαίβεΓ άεείί. Τ6ε δερ3Γ3βοη δ63ΐ1 6ε δΐιεβ 33 ίο ιηίηήηίζε ίβε 
ρ3883§ε οί ίΐοη^ετουδ ν3ροιΐΓδ αηεΐ Ηςιιίβδ βείννεοη δηεβ δραεεδ. Α1ίεηΐ3βνε1γ, 3 
δερ3Γ3ίίοη ηεεβ ηοί 6ε ρΓονίΟεε! ϊί βίε αιταηορηιοηίδ οί βίε εΐοδεά γο-γο δρ3εεδ 3Γε ίη 
αεεοιχίηηεε \νίίΗ ίβοδε Γεςυβεβ Ιόγ ίβε (ΐ3η«ετοιΐ8 §οοάδ εηΓπεβ οη αεφιεεηί ννεαίίιεΓ άεείε. 

4 ϋοοιιΐϊΐεηί οί οοηιρίίηηεε** 

Τβε ΑΟιηίπίδβηίίοη δβ3ΐ1 ρΓονίβε ί6ε δ6φ \\'ίίΗ 3η αρριορπαίε άοεητηεηί 3δ ενϊάεηεε οί 
εοιηρίίαηεε οί εοηδίηιείίοη 3ηβ εςιιιρηιεηί \νίίβ ίβε Γεςιιίτεπιεπίδ οί ίβίδ Γε§η1αίίοη. 
ί'εηιίιεαίιοη ίοΓ άαη^εΓοηδ §οοάδ, εχοερί δοΐίά άηη^εΓοηδ §οο6δ ίη 6υ1φ ίδ ηοί Γεςαίτεβ ίοΓ 
ίβοδε 03Γ§οεδ δρεεϊβεά 3δ εΐηδδ 6.2 3ΐκ1 7 3ηβ βηη^εΓοηδ §οο6δ ίη ΙΪΓηίίεβ εμιαηίίίίεδ. 


* ΚείεΓ ίο ιΙίο Κ,εαοηΐΓπβηβ&βοη οη ίίχοιΐ βΓε-εχΐίη§οίδ1βη§ δγκίεηΐδ ίοΓ δρεεήιΙ ε3ΐ§ο δρ&εεδ ικίορίοιΐ 6γ 
ϊ Γιο Οΐ'«ιιηίζίΐΐϊοη 6 ν Γεδοίηίίοη Α.123(ν). 

** Κείεΐ' ίο ΐΐιε Γ)οειιιηεη( οί εοηιρΙί;ιηεε ννίϊΗ βίε χρεεκιΙ ΓεηιιίΓεηιεηΐδ ίοΓ χΐιίρχ εαιτγίη§ ίΐίΐιιγεί'οιίδ γοοιΑ 
υηάεΓ βίε ρΓονίδίοηδ οί ιχ·γιι6ιΐίοη ΙΙ-2/54 οί δΟΟΑδ 74, 35 αηιοηΟειΙ (ΜδΟ/Οβε.642). 




3662 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ίίώΐε 19.1 - Αρρίίεαίίοη οΓ ΙΗε ΓεςιιίΓεηιεηίδ ΐο (ΙϋϊεΓεηΙ ιηοάεδ οΓ ε&Γπα§ε οΓ άαη§6Γοηδ 

§οο(1δ ίη δΗίρδ αηά ε&Γ§ο δραεεδ 

ΥνΉεΓε X ηρρεαΓδ ίη ΙειΗΙε 19.1 ίί ιηεαηδ ίΐιίδ ΓεςιιίΓειηεηΙ ίδ ειρρΐίεειΗΙε ίο &11 εΐαδδεδ οΓ 
(ΐ3η§εΓουδ §οοάδ &δ §ϊνεη ίη ίΐιε αρρΓορπαίε Ιίηε οί ί&61ε 19.3, εχεερί 3δ ίηάίεηίεά 6γ ίΐιε 
ηοίεδ. 
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Νθΐβ8 

1 Ι ογ εΐηδδεδ 4 3η(1 5.1 ηοί ηρρ1ίεα6ΐ6 ίο εΐοδεά ΙΤεί«Ηί εοηίηίηεΓδ. 

Ρογ εΐ3δδθδ 2, 3, 6.1 3Π(1 8 \νΗεη ε3ΐτϊε(1 ίη εΐοδεά ίίείιζΗί εοηί3ΪηεΓδ ί6ε νεηίίΐβίίοη 
Γ3ίε ηΐ3γ 6ε Γεάηεεά ίο ηοί Ιεδδ ΐΗίΐη ί\νο &ιγ εΗηη^εδ. Ρογ ίΗε ρηΓροδε οί ίΗίδ 
ΐ'εςιπΓεηιεηί 3 ροΦιΡΙε ίηηΐ: ϊδ 3 εΐοδεά ίτεί§6ί εοηίαίηεΓ. 

2 ΑρρΙίεειΗΙε ίο (ΙεεΡδ οηΐγ. 

3 Αρρίϊεδ οηΐγ ίο εΐοδεά γο-γο δρ3εοδ, ηοί ε&ρη61ε οί 6είη§ δεαίεά. 

4 Ιη ΐΗε δρεείηΐ 03δε ννΙιεΓε ίΗε Ηαφεδ 3Γε εηρ&61ε οΡ εοηΙ;ηηίη« β&ηιηια61ε νηροιίΓδ ογ 
3ΐίεπΐ3ίίνε1γ ίί ίΗεγ 3Γε εηρηΡΙε οί 4ίδε1ΐ3Γ«ίη« ΙΙηηιηιηΡΙε νηροιίΓδ ίο 3 δ&ίε δρηεε 
οηίδίάε ίΗε 63Γ§ε εβιτίεΓ εοΓηρίΐιΌηεηί Ηγ ιηεβπδ οί νεηίίΐ3ίίοη ϋυείδ εοηηεείεά ίο ίΗε 
ί)3Γ§8δ, ίΗεκε ΓεςηίΓεητεηίδ ηΐ3γ 6ε τεάηεεά ογ χνηίνεά ίο ί6ε δ3ίίδί3είίοη οί ί6ε 
Λ(1ηιίηίδΐΓ3ίίοη. 

5 δρεείαΐ 03ΐε«θΓγ δρηεεδ δ63ΐ1 6ε ΙτεειΙεοΙ 3δ εΐοδεά γο-γο δρηεεδ \νΗεη (ΐ3η«εΓθΐΐδ «οοάδ 
3Γε ε3ΐτίε(1. 
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ΤίώΙο 19.2 - Αρρίίεηίίοη οί ίΗε ΐ'εςιιίΐ'εΓηεηΙδ ΐο άίίίεΓοηί εΐηδδεδ οί άηηξΟΓοηδ §οοάδ Ιογ δίιίρδ 
ίΐηϋ 03Γ§ο δρηοεδ ε3πγίη§ δοΐϊά ά3η§6Γθΐΐδ §οοάδ ϊη ΗιιΙΕ 
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Νοίβα: 

6 ΤΗε 1ΐ3Ζ3Γ(1δ οί δΐώδΡιηοοδ ίη ίΐιίδ οίηδδ \νίιίο1ι ηιηγ 6ε 03ΓΠ6<1 ίη ΗιιΙΕ 3γο δυείι 11ΐ3ΐ 
δρεείηΐ εοπδκίειηίίοη ιηιΐδΐ 6ε §ίνεη Ηγ Ιΐιε Λ(1ιηίηίδΐΓ3ΐίοη ίο ίΗε εοηδίηιείίοη 3Π(1 
εςυίριηεηί οί Ιΐιε δΐιίρ ίηνοίνεά ίη ηάάίίίοη ίο ιηεείίη» ίΗε ΓεςυίτεηιεηΙδ εηηηιεΓηίεά ίη 
ίΐιίδ ίηΜε. 

7 Οηΐγ ηρρΙ ϊεηΐοίε ίο δεεάεηΡε εοηί3Ϊηίη§ δοΐνεηί εχίτηοίίοηδ, ίο Ατηιηοηίυιη ηίίτηίε ηηά 
ίο Αηιηιοηίηηι ηίίτηίε ίεΓίίϋζεΓδ. 

8 Οηΐγ 3ρρ1 ίεηΐοίε ίο Ατητηοηίιιηι ηίίτηίε 3ηά ίο Αιηηιοηίυιη ηίίτηίε ίειίίΐίζεΐ'δ. 
Ηο\νενεΓ, 3 άε§τεε οί ρΓοίεείίοη ίη αεεοιτΕιηεε \νίίΙι δίηηάηκίδ εοηίηίηεά ίη ίΗε 
Ιηίεπιηίίοηηΐ ΕΙεείΐ'οίεεΗηίεηΙ ('οιηιηίδδίοη ρυΗΠεηίίοη 60079, ΕΙβαίΓίααΙ Αρραναΐιι$ 
/ογ ΕχρΙοχίνβ Οαα Α(ιηοίΐρΗβι~6ίί, ίδ δηίίϊοίεηί. 

9 Οηΐγ δηίίηΟΙε ννίτε ηιεδΗ «υ3π1δ 3Γ6 ΓεςιπτεΟ. 

10 ΤΙιε ΓεςυίΓεηιεηίδ οί ΙΗε ί'οάε οί δηίε ΡΓηείίεε ίοΓ δοΐίά ΗιιΙΗ ί'3πχ>εδ ηάορίεά Ηγ 
τεδοίηίίοη Α.434(ΧΙ), 3δ ηιηεηάεά, 3Γε δηίίϊοίεηί. 





Τ&ΒΙβ 19.3 - ΑρρΙίοΒίίοη οί ίΗε ΓεφίίΓειηεηΙδ Ιο άίίϊεΓεηΙ εΐ388ε8 ο£ (ί3η§εΓου8 §οο(ΐ8 εχεερί βοΜ άβη^εΓουδ §οοά8 ίη ΐϊΐιΐΐχ 
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Κε§ιι1αίίοη 20 

ΡΓοίεείΐοη οί νείίείε, ΝρεεΐιιΙ εαίε^οεγ απά γο-γο δραεεδ 


1 Ριιεροδε 

ΓΗο ρυτροδε οί ίίίδ τοειιίαΐίοη ίδ Ιο ρτονίοίο Είΐίΐίίίοηίΐΐ δ3ίεΐγ Γηε3δηΓεδ ίη ογγΙογ ίο 3 (1(1 ιό δ δ Ιίε 
ίΪΓε δίΐίοίν οί)εείίνεδ οί Ιίίδ είπρίετ ίοΓ δΐιίρδ ίϊίίεεί ν/ϊίΐι νείίείε, δρεεΐηΙ ε3ίε§οτγ άώΑ γο-γο 
δραοοδ. Ρογ ίίίδ ριιτροδε, ίίε ίο11ο\νίη§ ίυηείίοιηιΙ ΐΌ(]ΐπΓειηεηίδ δΗπΙΙ ίο ιηεί: 

.1 ήτε ρτοΐεεΐίοη δγδΐεηΐδ δίαΙΙ ίο ρΐ'ονκίοοί ίο ίκίοςυπίοΐγ ρΐΌΐοοί ίίε δίίρ ίτοηι 
Ιίε ίίΓε ίηζηπίδ 38δοεί3ίεεΙ \νίίί νείίείε, δρεεϊηΐ ε3ίε§οτγ 3ηά γο-γο δρηοοκ; 

.2 ίοηίΐίοη δοιιτεεδ δίπΙΙ ίε δερ3Γ3ίεεΙ ίΓοηι νείίείε, δρεεΜ ε3ίε§οτγ 3ΐΐ(1 γο-γο 

8ρ3οεδ; 3ΐκ1 

.3 νείίείε, δρεεΐοιΙ εαίοοοΓγ αηά γο-γο 8ρ3088 δΐιοιΐ 1 ίε ίκίεριιαίεΐγ νεηίίΐ3ίεά. 

2 ΟεηεΓ»1 Γεςιπτειιιεπίδ 

2.1 ΑρρΙίααίίοη 

Ιη 3<1<ϋΙίοη ίο εοιηρίγίηε \νίΐί ίίε ιεςυίΐ'εηιοηίδ οί ΐ'βειιίιΐίοηδ ίη ρ3Γίδ Β, I) 3Π(1 Ε, 38 
3ρρΓορή3ΐε, νείίείε, δρεείβΐ ε3ίε§οιγ ;ιικΙ γο-γο 8ρ3088 8ί3ΐ1 εοηιρίγ \νίΐί ίίε Γείμπιειηεηίδ οί 
Ιίίδ Γε§ηΐ3ίίοη. 

2.2 Βα$ίεριιπαίρίεζ; /οι- ρα$$€η§β>· $1ιίρ$ 

2.2.1 Τίε ί38Ϊε ρήηείρίε ηηάεήγίη§ ίίε ρΐ'ονίδίοηδ οί ίίίδ Γ0«ιιΐ3ΐίοη ίδ Ιίϊΐΐ ίίε ηιηίη 
νεηϊεηΐ ζοηίη§ Γεςιιίηχΐ ίγ τε§ηΐ3ίίοη 9.2 ηΐ3γ ηοί ίε ρΓ3θίίθ3ί1ε ίη νείίείε δρηεεδ οί 
ρ388εη§εΓ δίίρδ 3ηά, ΐίετείοτε, εηυίνηίεηί ρΓοίεείίοη ηιυδί ίε οίίοίηεά ίη 8υεί δρηεεδ οη Ιίε 
ί38Ϊ8 οί 3 ίοπζοηΜ ζοηε εοηεερί 3Π(1 ίγ Ιίε ρΓονίδίοη οί 3η είίιείεηΐ Πχοεί ίίΓε-οχίίηοαίδίίημ 
δγδίεηι. Βηδεά οη ίίίδ εοηεερί, 3 ίοήζοηί3ΐ ζοηε ίοΓ ίίε ρυιροδε οί Ιίίδ Γ8§ηΐ3ίίοη ηηιγ 
ίηείικίε δρεεΜ εαίεεοιγ δρηεεδ οη ηιοΓε ΐί3η οηε οΐεεί ρΐ'ονίοΐεοί ίί3ΐ ίίε ίοΐ3ΐ ονεΓ3ΐ1 ε1ε3Γ 
ίείγίΐ ίοΓ νείίεΐεδ οΙοεδ ηοί εχεεεοί 10 ηι. 

2.2.2 Τίε ί38Ϊε ρπηείρίε ηηεΐεήγίη^ ίίε ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρί 2.2.1 3Γε 3ΐδο 3ρρ1ίθ3ί1ε ίο 
γο-γο 8ρ3οεδ. 

2.2.3 Τίε Γοςαίτειπεπίδ οί νεηίίΐ3ίίοη δγδίεηΐδ, ορεηίη§8 ίη "Α" εΐ388 (ϋνίδίοηδ 3Π(1 
ρεηείταίίοηδ ίη "Α" εΐ3δδ (ϋνίδίοηδ ίοΓ ηΐ3ίηί3ίηίη§ Ιίε ίηίερπίγ οί νεΓίίθ3ΐ ζοηεδ ίη ίίίδ 
είηρΐετ δί3ΐ1 ίε 3ρρίε«1 εςιΐίΐΙΙγ ίο (1εε1<8 ηγχΙ ίιιΙίίοΗίΙδ ίοπηίημ Ιίε ίοιιηάβπεδ 8ερ3Γ3ίίη« 
ίοήζοηίηΐ ζοηεδ ίτοηι 83θί οίίετ ηπίΙ ίτοηι Ιίε Γεηΐ3ίηάετ οί ίίε δίίρ. 

3 ΡΓβεαιιίΐοη 3«3ίιΐδί ΐ§ηΐίΐοη οί ΩαιηιηΕίΙε ναροιίΓδ ΐη εΐοδεά νείίείε «ρηεεδ, εΐοδεά 
γο-γο δρηεεδ ηηά ΝρεεΐιιΙ εηίε^οτγ δρηεεδ 

3.1 νβηίϊΐαίίοη αγ&ίειηχ 

3.1.1 Εηρηείΐγ οί νεηΐίίιίίοη δγδΐεηΐδ 

Τίετε δί&11 ίε ρτονίΤεΤ 3η είίεείνε ρο\νεΐ' νεηίίΐβΐίοη δγδίεηι δυίίϊείεηΐ ίο §ίνε 3ί 1ε3δΐ ίίε 
ίοΙΙο\νίημ 3ΐΓ είίΐηεεδ: 
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. 1 Ρ3δδεη§ετ δΐιίρδ 

δρεείηΐ επίεγοιγ δρηεεδ 

Οΐοδεά γο-γο 3ηά νοΜεΙε δρηεεδ οΜογ Μςιπ 
δρεείηΐ ε3ΐε§οτγ δρηεεδ Γογ δ6ίρδ 03ΐτγίη§ 
ηιοΓε ιΗςιιι 36 ρ3δδεη§εΓδ 

Οΐοδεά γο-γο αηά νεβίείε δραεεδ οΙΙίογ Μςιπ 
δρεείΣΐΙ 03ίε§οτγ χραεεδ ίοΓ δΐιίρδ ε3ΐτγίη§ ηοί 
ηιοΓε ιΗςιπ 36 ρ3δδεη§εΓδ 

.2 Γςιγ^ο δΜρδ 


10 Σΐίΐ' εΙίΣΐηαεδ ρεΓ Ιιοιιγ 
10 3ΐΓ ε1ΐ3η§εδ ρεΓ Ιιοιιγ 


6 3Ϊγ οΙΐ3η«εχ ρεΓ Ιιοιιγ 


6 3ΐΓ εΙίΣΐη^εδ ρεΓ Ιιοιιγ 


ΤΙιε ΛάιηίηίδΙπιίίοη ηΐΣΐγ Γεεμίτε 3η ίηετεηδεά ηυπώετ οΓ 3ίτ εΗηη^εδ ννΐιεη νεΜεΙεδ 3τε 
6είη§ Ιοηάεά Σΐηά υηΙοΣίάεά. 

3.1.2 ΡβΓ/οηναησβ ο{νβηΐίΐαΐίοη 8ν8ίβηΐ8 

3.1.2.1 Ιη ρ3δδεη§ετ δΜρδ, Με ροχνετ νεηίίΐΣΐίίοη χγχίειη Γε^υϊτεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3.1.1 χΙιςιΙΙ 6ε 
δορΣίΓΣΐΐο ίτοηι οΜεΓ νεηίίΐηΐίοη δγδίειηβ ηηά χΙιςιΙΙ 6ε ίη ορεΓ3ίίοη 3ί 311 Ιίηιεδ χχίιοη νεΙιίεΙεδ 
3Γ8 ίη δηε6 βρηεεδ. νεηίίΐηΐίοη άηείδ χεί'νίηε δυε6 οςιγυο δρηεεβ εΣίρΣίΟΙο οί 6είη§ είίεεΐίνεΐγ 
δεΣίΙεοΙ δ63ΐ1 6ε δερητηίεά ίοτ εηεΐι δΐιε6 χρηεε. Τ6ε δγδίεηι δβηΐΐ 6ε 03ρ361ε οί 6είη§ 
εοηΐτοΐΐεά ίτοηι 3 ροδίίίοη οηίδίάε δηε6 δρ3εεδ. 


3.1.2.2 Ιη 0 ΣΐΓ 2 ρ δΜρδ, νεηΐίΙαίίοη ίαιΐδ δ63ΐ1 ηοηηαΐΐγ 6ε ηιη εοηίϊηυουδίγ χνΗεηενετ 
νεΜεΙεδ 3τε οη 6 ο3γ< 1. ΆΜετε Μίδ ίδ ίιηρΓ3είίε361ε, Μεγ χΐιηΐΐ 6ε ορειΜεά ίοΐ' σι Ιϊηηίεά 
ρεποά άΣΐίΙν 3δ χνεΣίΜετ ρεηηίίδ Σΐιιά ίη 3ηγ ε3δε Γογ ά τε3δοη361ε ρεποά ρηοτ ίο άίχεΜπη,ε, 
ΣΐΐίεΓ ννΙιίεΗ ρεποά Με γο-γο ογ νείιϊείε δρ3εε δΐιαίΐ 6ε ρτονεά £3δ-ίτεε. Οηε ογ ιηοΓε 
ροΓί361ε εοηΜιιχίΜΙε §3δ άεΙεεΜηε; ίηδίηιηιεηίδ 8ΐια11 6ε εηπίεά ίοΓ Μίδ ρητροδε. Τ6ε 
δγδίεηι δίιηΙΙ 6ε εηΜεΙγ δερ3Γ3ίε Γγοπί οΜεΓ νεηίίΐηίϊηι* δγδίεηΐδ. ΥεηίίΙηίίοη άηείδ δεΓνίη§ 
γο-γο ογ νεΜεΙε δρηεεδ δάηΐΐ 6ε εηρηάΐε οί 6είη§ είίεείϊνεΐγ δεαίεά ίοΓ εηεά 03Γ§ο χρηεε. 
ΤΙιε δγδίεηι δ6α116ε εαρΣώΙε οί 6είη§ εοηίτοΐΐεά Μοιη 3 ροδίίίοη οηίδίάε δηεΐι δρηεεδ. 

3.1.2.3 Τ6ε νεηίίΜΐίοη δγδίεηι δ1ΐ3ΐ1 6ε δηε6 3δ ίο ρΓενεηΐ ςΜ' δΐΓ3ίίβθ3ίίοη Σΐηά Με ίοηη3ίίοη 
οί 3Ϊγ ροείεΐδ. 

3.1.3 Ιηάίεαύοη ο{νβηίίΐαίίοη 8ν8ίβηΐ8 

Μ εηη 8 86311 6ε ρΐΌνϊάεά οη Με η3νί§3ίίοη 6άά§ε ίο ίη<ϋθ3ίε 3ηγ Ιοδδ οί Με ΓοςΜπχ! 
νεηΐίΐ3ίίηε ε3ρ3είίγ. 

3.1.4 αο8ΐη§ αρρΙίαηεβ8 αηά άιιαίζ 

3.1.4.1 Αττ3η§ειηεηίδ δ1ΐ3ΐ1 6ε ρτονίάεά ίο ρεηηίί 3 πιρίά χΐιηΐάοχνη Σΐηά είίεείίνε εΐοδητε οί 
Με νεηίίΜίίοη δγδίεηι ίίοηι οηίδίάε οί Με δρ3εε ίη ε3δε οί Πιε, ΐ3Μηε ίηίο 3εεοηηί Με 
ννοΣίΠιοΓ ςιπγΙ δε3 εοηΜίίοηδ. 


3.1.4.2 νεηίίΜίίοη άηείδ, ΐηοΐιιάίιιγ ά3ΓηρεΓδ, χνίΜίη 3 εοηιτηοη 6οήζοηί3ΐ ζοηε δ6α11 6ε 
Γη3άε οί δίεεί. Ιη ρ3δδεη§ετ δ6ίρδ, νεηίίΐηίίοη άηείδ Μηί ρ3δδ ίΜοη§6 οΜετ Ποήζοηίηΐ ζοηεδ 
ογ ηΐ3θ6ίηεΓγ δρβεεδ δΐιβίΐ 6ε “Α-60” εΐηδδ δίεεί άηείδ εοηδίηαείεά ίη ηοοοτάηηεε ννίίΐι 
τε§ηΐ3ΐίοηδ 9.7.2.1.1 Σΐηά 9.7.2.1.2. 
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3.1.5 Ρβηηαηβηί ορβηίη§5 

Ρεπηηηεηί ορεηίη§8 ϊη 16 ε δίάε ρΐ3ΐίη§, Ιίιο εηεΐδ ογ άεεββεηά οΓ Ιΐιε δρ&εε δΐιηΐΐ 6ο 80 δίΐιΐίΐίοιΐ 
ίΐιαί ;ι βτε ίη ΐΐιε οίΐπζο δραεε άοεδ ηοΐ εηάηη^ετ δίοννηρο ;ιτο38 ηηίΐ ειη63τ1<3ΐϊοη δΐηΐΐοηδ ίοτ 
δΐιτνίναΙ εΐ'αΐΐ αηά ηοοοηιιηοοίΗίίοη δρ3εεδ, δεΓνίεε δραεεδ 3ΐκΙ οοηίτοΙ δί3ίίοηδ ίη 
δυρετδίτυοίυτεδ &ηά (Ιεείίΐιοιίδεδ πΗονε ίΐιε 03τ§ο δρ3εεδ. 

3.2 ΕΙεεΐήεαΙ εφιίρηιεηί αηά Μ.’ίιάη§ 

3.2.1 Εχεερΐ 38 ρτονϋεά ίη ρ3Τ3£Τ3ρβ 3.2.2, εΐεείήεηΐ οςιιίριηοηΐ 3ΐη1 λνίηη§ δΗηΙΙ 6ο οΓ 3 
ΐγρε δίπΡώΙε ίοτ ιίδε ίη 3η εχρίοδίνε ρεΐτοί η η 6 ηίτ τηίχΐυτε.* 

3.2.2 Ιη 038ε οί οΙΙιεΓ ΐΗηη δροοήιΐ εαίε§οτγ δραοοδ Ιηοΐονν ίΐιε 6υΜιεαά (1οοΙ<, 
ηοίν/ίίΐΐδίηικίίηρ ί6ε ρτονίδίοηδ ϊη ρητη^ιηρίι 3.2.1, η6ονε α Ηοί^ΐιί οί 450 ηηη β'οιη ί6ε 
(1εοΙ< 3ΐχ1 ίτοιη εηεβ ρΐηίίοττη ίοτ νεβϊεΐεδ, ίί ΙίΐΐεΟ, εχεερΐ ρΕιΐίοηηδ ννίΐΗ ορεηίη§δ οί 
δϋίβεϊεηΐ δίζε ρεηηίίΐίη§ ροηοίηιίίοη οί ρεΐτοί §3δεδ (1ο\νη\ν3Τ(1δ, οΐοεΐποηΐ οςιιίρηιοηΐ οί η 
Ινρε δο εηεΐοδεά ηηά ρτοίεείεά 38 ΐο ρΓενεηΐ ΐΗε εδεηρε οί δρητίδ δίχιΐΐ 6ε ρεππϋΐεά 38 3η 
ηΐίετηηίίνε οη εοηοΐίΐίοη ίίχιί ΐΗε νεηίίΐηβοη δνδίειη ϊδ δο άεδίςηεά &ηά οροιηίεΟ 38 ΐο 
ρτονϊάε εοηίίηηοιίδ νεηίίΐηίίοη οί ίΐιε ε3τ§ο δρηεεδ 3ί ΐΗε ηιΐε οί 3ί 1ε3δί ίεη 3Ϊτ ε63η§εδ 
ρεΓ Ηοιιΐ' ννΗεηενετ νείιϊεΐεδ 3Γε οη βοηιτί. 

3.3 ΕΙεεΐήεαΙ εριιίριηεηί αηά \νίΐΊΐι§ ίη εχίιαιιχί νβηίίΙαΠοη άαεία 

Ε1εείηε3ΐ εςαίρηιεηΐ αηά \νΪΓΪη§, ίί ίηδίπΐΐεά ίη 3η οχΐιηιΐδΐ νεηίίΐηίίοη άηεί, δΗπΙΙ 6ε οί 3 ΐγρε 
ερρτονεά ίοτ ιΐδο ίη εχρίοδίνε ρείΓοΙ 3η<1 3Ϊτ ηιίχΐιιτοδ ηπΟ ί6ε οηίΐεί ίτοηι 3ηγ εχΗπιΐδΙ (ΙιιοΙ 
δ1ΐ3ΐ1 6ε δίΐεΟ ίη 3 83ίε ροδίΕοη, 1ΐ3νίη§ τε§3κ! (ο οΐ6ετ ροδδί61ε δοιιτεεδ οί ίρηίίίοη. 

3.4 Οί/ιεη ί§πίίίοη 5οηΐ'εε$ 

Οΐ6ετ εομιίρτηεηΐ \ν1ιίοΗ ηωγ εοηδΕίυΐε 3 δοητεε οί ί§ηίίίοη οί β3τητη361ε ν3ροητδ δΟηΙΙ ηοΐ 6ε 
ρεπηίΐΙεΟ. 

3.5 Ξειιρρβπ; αηά άίχεΗαηξβχ 

δεηρρετδ δίτίΐΐΐ ηοΐ 6ε 1ο<1 ίο ηΐ3ε6ίηετγ οτ οί6ετ 8ρ3εε8 \ν6ετε δοητεεδ οί ίβηίίίοη τηηγ 6ε 
ρτεδεηΐ. 

4 ϋείεείίοη ηη(1 ηίητηι 

4.1 Είχεάβηε άείεείϊοη αηά βίΓε αίαηη χγχίεηιχ 

Εχεερΐ 38 ρτονίάεεΙ ίη ρητ3§Γ3ρ6 4.3.1, ί6ετε 86311 6ε ρτονίάεεΙ 3 βχεά βτε εΐείεείίοη 3 η 4 ίιτε 
3ΐ3ηη δγδίετη εοτηρίγίηβ \νίί6 ί6ε τεςηίτετηεηίδ οί ί6ε Είτε δ3ίεΐγ δγδίεηΐδ ί 'οΟε. Τ6ε ίιχεά 
βτε άείεείϊοη δγδίεηι δβηΐΐ 6ε εηρ361ε οί τηρίάΐγ άείεοίίη^ ί6ε οηδεί οί βτε. Τ6ε ΐγρε οί 
άείεείοτδ ηηά ί6είτ δραείηο ηηά Ιοεπίίοη δίττιΐΐ 6ε ίο ί6ε 83ίΪ8ί3εΐίοη οί ί6ε ΑάηιίηίδΙτηίίοη 
ία6ίη§ ίηίο 3εεουηί ί6ε είίεείδ οί νεηίίΐηίίοη 3ΐκΙ οί6ετ τεΐενηηί ίηεΐοτδ. Αβετ 6είη§ ίηδίηΐΐεά 
ΐ6ε δγδίετη δ1ΐ3ΐ1 6ε Ιοχίοά ιιηάοτ ηοτηΐ3ΐ νεηίίίιίίοη εοηάίβοηδ 3ηοΙ δΗηΙΙ §ίνε 3η ονετηΐΐ 
τεδροηδε ίίηιε ίο 16ε δοιίΐδΙΙιείίοη οί 16ε Αείπιίηίδβηίίοη. 


ΡοίοΓ Ιο ΐΗο ΐ'οοοηιηιοη<ΐ3ΐίοη8 οί ΐΚο Ιηΐοτη3ΐίοπ3ΐ ΕΙοοΙγοΙοοΗπιοβΙ Οοηιιηίδδίοη, ίη ρ3Γΐίουΐ3ΐ' 
ριι61ίθ3ΐίοη 60079. 
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4.2 ΞαηιρΙβ εχίπιεύοη χιηοΐΐβ άβίβείίοιι χγχίειηχ 

Εχεερί ορεη γο-γο δρηεεχ, ορεη νεΡίεΙε δρηεεδ ειηά δρεεΜ 03ίε§οτγ χρηεεδ, 3 83ΐηρ1ε 
εχίΓηεΐίοη χηιοΐεε άείεείίοη χγδίεπι εοπιρ1γίη§ \νίίΙι ίΡε ΓεςυίΓειηεηΐχ οί ίΙιε Είτε δηίεΐγ 
δγδίεηΐδ Γοάε ιοειγ Ρε ηδεά 3δ ειη ειΙίεΓηειίίνε οί ίΡε βχεά &ε άείεείίοη ειηά βτε ειίειί'ηι δγδΐεηι 
τεφήτεά ίη ρεΐΓ3§ιειρ1ι 4.1. 

4.3 ΞρεείαΙ εειίβξονν βραεεδ 

4.3.1 Αη είίιείεηΐ ίηε ρπίτοί δγδΐεηι δΐιπίΐ Ρε ηΐ3ίηί3Ϊηεά ίη δρεεΜ 03ίε§οτγ δρηεεδ. 
I Ιοννενετ, ίί 3η είβείεηί βτε ρειΐΐ'οΙ δγδΐεηι ίδ ιη;ιίηΐ;ιίηεχ1 Ργ 3 εοηβηιιοιίδ βτε ννειΐεΡ 3ΐ 311 
ίΪΓπεδ άητίη§ ίΡε νογ3§ε, 3 Πχοά ίίΓε άείεείίοη αηά βΓε 3ΐ3ηη δγδίεηΐδ ίδ ηοί ΓοςιπΓοά. 

4.3.2 Μ3ηη3ΐ1γ ορεΓ3ίεά 0311 ροίηίδ δΡ3ΐ1 Ρε χρειεεά δο ίΡ3ί ηο ρηΠ οί ίΡε δρ3οε ίδ ηιοΓε ίΡ3η 
20 ηι ίίοιη 3 ηιαπυειΠγ ορεΓ3ΐεά ε3ΐ1 ροίηί, 3ηά οηε δ1ΐ3ΐ1 Ρε ρΐ3οεά εΐοδε Ιο 83εΡ εχίί &οηι 
δηεΡ δρ3οεδ. 

5 δΙπιείιΐΓ3ΐ ρΓοίεεΙΐοη 

ΝοΙ\νίίΡδΐ3ηάίη§ ίΡε ρΓονίδίοηδ οί Γε§ηΐ3ίίοη 9.2.2, ίη ρ3δδεη§ετ δΡίρδ 03ΐτγίη§ ηιοΓε ίΡειη 
36 ρ3δδεη§εΓδ, ίΡε Ροιιηάειί'γ ΡιιΙΙάιεειάδ 3ηά άεε1<χ οί δρεεΐ3ΐ ε3ίε§οτγ δραεεδ 3ηά γο-γο δρηεεδ 
δΡ3ΐ1 Ρε ίηδΐιΐ3ίεά ίο "Α-60" είπδδ δί3ηά3τά. ΗοννενεΓ, ννΡετε 3 ε3ίε§οτγ (5), (9) 3ηά (10) 
δρ3εε, 3δ άεβηεά ίη Γε§ιιΐ3ΐίοη 9.2.2.3, ίδ οη οηε δίάε οί ίΡε άίνίδίοη ίΡε δΐ3ηά3ΐχΙ ηΐ3γ Ρε 
τεάηεεά ίο "Α-0". ΑΊιετε ίυεί οίΐ ΙηηΡχ 3Γε Ρείολν 3 δρεείπΐ 03ίε§οτγ δρηεε ογ 3 γο-γο χρηεε, 
ίΡε ίηίεεπίγ οί ίΡε άεεΡ Ρεΐ\νεεη δηεΡ δρβεεδ, ηιηγ Ρε τεάιιεεά ίο "Α-0" δΐειηάΗΐ'ά. 

6 Πτε-εχΐΐηεΐΐοη 

6 . 1 Ρίχβάβτε-εχίίη^ιιίχΐιίη^ χνχίεηιχ * 

6.1.1 νεΡίεΙε δρηεεδ 3ηά γο-γο δρηεεδ \νΡίεΡ είτε ηοί κρεείειΐ εειίε^οιγ δρηεεδ 3ηά είτε 
εηραΡΙε οί Ρεηι§ δοειίοά β·οιη 3 ΙοεηΡοη οηίδίάε οί ίΡε ε3Γ§ο κρειεεχ χΐιειίΐ Ρε ίιίίεά \νίί1ι 3 
βχεά §38 βτε-εχίϊη§ηίδ1ιίη§ χγχίειη \νΡίεΡ δΡ3ΐ1 εοηιρίγ \νίΐΗ ίΡε ρτονίδίοηδ οί ίΡε Ρίτε 
δειίοΐγ δγδίειηχ Οοάε, εχεερί ίΐιαί: 

.1 ίί 3 εητΡοη άίοχίάε δγδΐεηι ίδ βίίεά, ίΡε ςιιηηΐίίν οί §38 ηνηϋηΡΙε δΡ3ΐ1 Ρε 3ί 
Ιεηδί δυίΉείεηί ίο §ίνε 3 Γηί ηίΓ ηηηι νοίητηε οί ίτεε §38 εε[υ3ΐ ίο 45% οί ίΡε 
§τοδδ νοίητηε οί ίΡε ΐ3Γ§εδί δηεΡ 03Γ§ο χρειεε γνΟίεΡ ίδ εηρηΡΙε οί Ρείη§ 
δεηίεά, ειηά ίΡε 3ΐτ3η§εηιεη1δ δΡηΙΙ Ρε δηεΡ 3δ ίο εηδητε ίΡ3ί 3ί 1ε3δί ί\νο 
ίΡίτάδ οί ίΡε §3δ ιεςηττεά ίοτ ύιε ιεΐενηηί δρ3εε χΡεάΙ Ρε ίηίΓοάυεεά ννίίΡίη 
ΙΟηώι; 

.2 ηηγ οβτεΐ' βχεά ίηετί §3δ βτε-εχίϊη§ηίδΡίη§ δγδίειη ογ βχεά Ρί§Ρ εχρηηδίοη 
ίοητη βτε-εχβη§ηίδΡίη§ δγδΐεηι ηΐ3γ Ρε ίιίίεά ρτονίάεά βίε Αάτηίηίδίτηίίοη 
ίδ 83ίίδβεά ίΡειΐ 3η εςιιίνηΐοηΐ ρτοίοεΐίοη ίδ ειεΡίονεά; 3ηά 

.3 3δ 3η 3ΐίεηΐ3ΐίνε, 3 δγδΐεηι Γηεε1ίη§ ίΡε ΓεςηίΓετηεηΐδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΡ 6.1.2 ηιηγ 
Ρε ίιίίεά. 


* Κείετ Ιο ΙΙιε Οιιίάεΐίηβδ γνΐιεη 3ρρι·ονίη§ βΐίεπιββνβ βχεά γναΙβΓ-Ρβδεά βΓε-β§βίίη§: δγδΐεηΐδ ίοτ είδε ίη 
δρεείβΐ εαίεβοτγ δρβεεδ (ΜδΟ/ΕίΓε.914). 
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6.1.2 Κ.ο-1'ο πηΟ νεΗίεΙε δρπεεδ ηοΐ εηρίΐΗΙε οΓ 6είη§ δο&ΐεά 3ηά δρεείηΐ 03ΐε§οιγ δρηεεδ 
δΐιαίΐ 6ε ίϊΐΐεά ννίΐΗ 3η αρρίΌνει! ΗχεΟ ρΓεβδυΓε \ν3ΐεΓ δρΓ3γίη§ δγδΐεηι* ίοΓ ηιηηυβί ορεΓ3ΐίοη 
ννΗίεΗ δΗηΙΙ ρΓοΐεεΙ 311 ρ3Πδ οΓ 3ηγ εΐεείε 3ηά νεΗίεΙε ρΐηΐίοηη ϊη χαείι δρηεεδ. ΗιιεΗ \ν3ΐεΓ 
δρΓ3γ δγδίεηΐδ δΙιηΙΙ Ηηνε: 

. 1 3 ρΓεδδητε §3υ§ε οη (Ηε ν;ιΙ νε ηωηίίοΐά; 

.2 ε1ε3Γ ηΐ3Γΐίίη§ οη εηεβ ηιηηϊίοΐά ν3ΐνε ϊη<ϋε3ΐίη§ (Ηε δρβεεδ δεΓνεβ; 

.3 ίηδΐηιείίοηδ Ιογ ηιαίηίεηαηεε 3ηά ορεΓ3ίίοη 1οο3ΐεά ίη ΐΗε ν3ΐνε Γοοηι; 3ηά 

.4 3 δυίίιοίεηί ηυηιίχΓ οί βτηίηη^ε νηΐνεδ. 

6.1.3 Τ6ε ΑεΙηιίηίδίΓαΐίοη ηΐ3γ ρεηηίΐ ΐΗε υδε οί" αηγ οίΐιεΐ Ιϊχείΐ ίίΐε-εχίίηοηίδΗίηη 
δγδΐεηι* * ΐΗίΐΐ Ηειδ 6εεη δΙιοννη ΐΗειΐ ϊΐ ίδ ηοΐ Ιεδδ είίεεΐίνε 6γ α ίηΐΐ-δοαίε ίεδΐ ϊη εοηεΐίίίοηδ 
δΐηΐϋΐΐΐΐίη^ 3 11ο\νίη§ ρεΐτοί βτε ίη 3 νεΗίεΙε δρ306 ογ ά γο-γο δρ;ιεε ίη εοηΐτοΐΐίηη ίΐτεδ 
Ιίΐίεΐγ ίο οοεητ ίη δηοΐι 3 δρ3εε. 

6.1.4 \νΗεη ίΐχεεί ρΐ'εδδΐίΓε ννηίεΐ'-δριηγίηε; δγδίειηδ 3Γ6 ρΓονίάεά, ίη νίε\ν οί ίΐιε δεήοηδ 
Ιοδδ οί - δίηβίΐίΐγ ννΗίεΗ εοηΐά 3Πδε άηε ΐο ΐ3Γ§ε ςυπηΐίΐίεδ οί \¥3ίεΓ 3οεητηηΐ3ΐίη§ οη ΐΗε 
εΐεείε ογ εΐεείδ άυηηβ ΐΗε ορεΓ3ΐίοη οί βίε ΙϊχεεΙ ρΓεδδητε \ν3ί6Γ-δρΓ3γίη§ δγδΐεηι, βίε 
ίοΙΙοννίηρ 3ΓΓ3η§ειηεηίδ δΗηΙΙ 6ε ρΓονίάεά: 

. 1 ίη ρ3δδεη§6Γ δΐιίρδ: 

.1.1 ίη ΐΗε δρ306δ 36ονε ΐΗε 6ιι11<6ε3ί1 (Ιεεί, δεηρρεΓδ δΗηΙΙ 6ε ίιΐΐεεί δο 3δ ίο 

εηδητε βιηΐ δυείι \ν3ίεΓ ίδ ιειρίεΐΐ γ βίδε1ΐ3ΐ§εβ εΐηεείΐγ ονει ΙιοαιεΙ; 

.1.2.1 ίη γο-γο ρ388εη§εΓ δ6ίρδ άίδε63Γ§ε ν3ΐνε8 1 ’ογ δευρρεΓδ, ΙΐΗεε] ννίίΗ ροδίΐίνε 
ηιεβηδ οί οΐοδίηγ ορεΓ361ε ίίοιη 3 ροδίίίοη 36ονε 16ε ΗυΙΗΗενκΙ ΟεεΗ ίη 
αεεοιτίαηεε ννίβι 16ε ΓεςιιίΓειηεηίδ οί 16ε Ιηίεπΐ3ΐιοη3ΐ (/οηνεηίίοη οη I .οηεΙ 
ίίηεδ ίη ίοΓοε, 863116ε ΙεερΙ ορεη \ν6ί1ε βίε δβίρδ 3Γε 31 8ε3; 

.1.2.2 3ηγ ορεΓ3ίίοη οί νβίνεδ τείειτεά ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 6.1.4.1.2.1 δΗηΙΙ 6ε 
τεεοΓβεβ ίη 16ε 1ο§-6οο6; 

.1.3 ίη βίε δρηεεδ 6ε1ο\ν 16ε ΗυΙΗΗεηίΙ άεείχ, 16ε ΑώηίηίδΪΓ3ίίοη ηι;ιγ Γεφίήε 

ριιηιρίη« 3ηβ βηιίηίΐεε ίηείΐίίίεδ Ιο 6ε ρΓονίάεβ 3ββίίίοη3ΐ ίο 16ε 
ΓεςιιίΓεηιεηΐδ οί Γεριιΐηΐίοη II-1/21. Ιη 8ηε6 0386, 16ε ί1πιίη3«ε δγδΐεηι δΗαΙΙ 
6ε δίζεβ Ιο τεηιονε ηο Ιεδδ βΐ3η 125% οί 16ε εοηώϊηεά ε3ρ3θίΙγ οί 6οί6 
16ε χνηΙεΓ δρηιγίηγ δγδΐεηι ρηηιρδ 3ηά 16ε Γεφίήεβ ηητη6εΓ οί Π εε 6οδε 
ηοζζίεδ. Τ6ε βΓ3Ϊη3§ε δγδΐεηι νηΐνεδ δ63ΐ1 6ε ορεΓ361ε ίΓοηι οιιΐδκΐε ί6ε 
ρΓοίεείεβ δρηεε 3ΐ 3 ροδίβοη ίη 16ε νίείηίίγ οί βίε εχΐίη§υίδ6ίη§ δγδΐεηι 
εοηίΓοΙδ. Βί1§ε ννεΙΙδ 863ΙΙ 6ε οί δηίβείεηί Ηο16ίη§ εαραείΐγ ;ιηεΙ κΐιηΐΐ 6ε 
3ΓΓ3η§εβ 3ΐ 16ε δίεΙε δ6ε11 οί 16ε δ6ίρ 31 3 εΐΐδΐηπεε Ιίοιη 63ε6 ο!6εΓ οί ηοί 
ΓηοΓε 163η 40 ηι ίη 63ε6 ννΗΐεΓΐίγΗί εοΓηρ3Γ6ηεηΐ; 


* Κ,είεΓ ίο ίΗε Κεεοιτπηεηάαίίοη οη ίϊχεβ ΓΐΓε-εχίίη§:αίδ6ίη§ δγδίειηδ Ιογ δρεείαΐ εαι^ο δρΗεεδ αάορίεά 6γ 
16ε θΓ§αηίζ3ίίοη 6γ Γεδοΐυίίοη Α.123(ν). 

** Κείεΐ' ίο ίΗε ΟυίάεΙίηεδ ννΐιεη αρρΐΌνίη§ ηΐΐεπιαίίνε ίιχεΟ ννηίεΓ-ΐΜδειΙ ίίΓε-ίί§Ηΐίη§ βγδίειηδ Γογ υδε ίη 
δρεείαΐ εδίεβΟΓγ δραεεδ (Μ5(Ι7(3ίΓε.914). 
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.2 ίη οαπτο δ6ίρδ, Ιΐιε άτ3ίη3§ε ειηοΐ ρηηιρίη§ απηη^ετηεηίδ δ6α11 6ε δυείι 3δ ίο 

ρτενεηί ί6ε 6ιιϊ1(1-ιιρ οί ίτεε δΐΐΓίαεεδ. Ιη δηε6 ε3δε, ί6ε άΓ3ίηα§ε δγδίεηι 
δΜΠ Ιιε δϊζεά ΐο τετηονε ηο Ιεδδ ίΜη 125% οΐ' ίΐιε εοηώίηεά 03ρ3είίγ οί 
6οί6 ίΐιε \ν3ίετ δρτ3γίη§ δγδίεηι ρυητρδ 3ηά ί6ε τεςυηεεί ηιιηώετ οΐ’ ίϊηε 
Ιιοδε ηοζζίεδ. ΤΙιε άτ3ίη3§ε δγδίεηι ν3ΐνεδ δ6α11 6ε ορεΓ3Ϊ>1ε ίτοηι οηίδίάε 
ΐΗε ρτοίεείεά δρ3οε 3ί 3 ροδίίίοη ίη ίΐιε νίείηίίγ οί ίΐιε εχΙίη«υίδΗίη« 
δγδίεηι εοηίτοΐδ. Βϊ1§ε \νε11δ δΐιαίΐ 6ε οί δηίίϊεϊεηί 6οΜίη§ ε3ρ3εϊίγ 3ηά 
δ63ΐ1 6ε 3π·3η§εά 3ί ί6ε δίάε δ6ε11 οί ί6ε δ6ϊρ 3ί 3 άίδί3ηεε ίτοηι εαείι οί6ετ 
οί ηοί τηοτε ί63η 40 τη ίη εαείι \ν3ίετίί§6ί εοτηρ3τίηιεηί. Ιί ί6ίδ ίδ ηοί 
ροδδί61ε ί6ε 3(Ινετδε είίεεί ηροη δί36ί1ίίγ οί ί6ε 3(Με(ί \νεί«Ηί αηά ίτεε 
δητί3εε οί νναίετ δΐι&ίΐ 6ε Ιαίεη ίηίο 3οεοηηί ίο ί6ε εχίεηί άεετηεά 
ηεεεδδ3τγ 6γ ί6ε Αείιηίηίδίηιίίοη ίη ϊίδ 3ρρτον3ΐ οί ί6ε δί36ϊ1ϊίγ 

ίηίοππ3ΐίοη. * 3ηε6 ίηίοπηβίίοη δΐιβίΐ 6ε ίηείυάεά ίη ί6ε δί36ϊίίίγ 

ίηίοπη3ίίοη δηρρίϊεά ίο ί6ε τηβδίετ 3δ τεεμιίτεά 6γ τε§ηΐ3ίίοη II-1/22. 

6.2 ΡονίαΜβ βιτβ βχίίη^ιιίϊίιβιχ 

6.2.1 Ροτία61ε εχΐίη^ηίδΐιετδ δΐιαίΐ 6ε ρτονίάεά 3ί εαείι 6εε1< Ιενεί ίη εαε6 Ηοΐεΐ οτ 

εοτηρατίιηεηί \\ίιετε νείιίεΐεδ ατε εαττίείί, δραεεά ηοί τηοτε ΐΗαη 20 τη αρατί οη 6οί1ι δίάεδ 
οί ί6ε δραεε. Αί Ιεαδί οηε ροτί361ε ίίτε-εχίίη§ηίδ1ιετ δΐιηΐΐ 6ε ΙοεειίοοΙ 3ί εαείι αεεεδδ ίο δηε6 
3 εατ§ο δραεε. 

6.2.2 Ιη 3(Μίίίοη ίο 16ε ρτονίδίοη οί ραηΐ^ταρίι 6.2.1, ί6ε 1'ο11ο\νίη« ίιτε εχίίη§ηίδ6ίη§ 

αρρίίαηεεδ κΐι&ΐΐ 6ε ρτονίάεά ίη νε6ίείε, το-το αηά δρεείαΐ εαίε§οτγ δρ3οεδ ίηίεηάεά ίοτ ί6ε 
ε3ΠΊ3§ε οί τηοίοτ νε6ίε1εδ \νίί6 ίίιεί ίη ί6είτ ίαηίίδ ίοτ ί6είτ ο\νη ρτορυΐδίοη: 

. 1 3ί 1ε3δί ί6τεε \ναίετ-ίο§ 3ρρ1ίε3ίοτδ; αηϋ 

.2 οηε ροτία61ε ίοητη αρρίίεαίοτ ηηίί εοτηρ1γίη@ \νίίΗ ί6ε ρτονίδίοηδ οί ί6ε 
Ρίτε δαίείγ δγδίετηδ 6’ο(Ιε, ρτονίάεά ΐΐιαΐ 3ί 1ε3δί ί\νο δΐιείι ηηίίδ ατε 
αναί1α61ε ίη ί6ε δΐιίρ ίοτ ιίδε ίη δηεΐι το-το δραεεδ." 


(2ΗΑΡΤΕΚ V 

δΑΓΕΤΥ ΟΓ ΝΑνίΟΑΤΙΟΝ 
Τ6ε εχίδίίη§ ίεχί οί εΐιαρίετ V ίδ τερίαεεά 6γ ί6ε ίοΙΙοννίη^;: 

"Κε«ιι1αίΐοη 1 
ΑρρΙΐεαΙΐοη 

1 ΙΜεδδ εχρτεδδΐγ ρτονίοΐοοί οίΐιεπνίδε, ίΜδ εΐιαρίετ δΐιαίΐ αρρίγ ίο αΐΐ δΐιίρδ οη αΐΐ 
νογα§εδ, εχεερί: 


* ΚοΓογ ΐο ίΐιε ΚεεοιηηιεηιΙίΐΐίοη οη ΠχειΙ ίΪΓε-εχίίη§υίδ1ιίη£ δγδίεηΐδ ίοτ δρεείαΐ εοχ^ο δραεεδ αιίορίεϋ ίΐιε 
Ο τ ” η η ΐ ζ ιιί ί ο η ί>γ ιεδοΐιιίίοη Α.123(ν). 
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. 1 νν3ΓδΜρδ, ηίΐνίΐΐ αιιχϊΐίαπεδ αηά οΜεΓ δΜρδ ο\νηε(1 ογ ορεΓ3ίεά 6γ 3 

(ΤοηίΓ3θίίη£ Οονεηιηιεηί αηοΐ ιΐδίχΐ οΜγ οη ορνοΓηηιεηί ηοη-οοηιιτιοΓααΙ 
δεΓνίεε; αηοΐ 

.2 δΜρδ δοΐεΐγ η3νί§3ίίη§ ΐΐιε 0Γε3ί Μ1<εδ οί ΝογΜ Ατηεήεα αηά Μείτ 

εοηηεείΐη§ αηοΐ ΐηΜιΐ3Γγ \ν3ΐθΓδ 3δ ί3Γ ε3δί 3δ Με ΙοννεΓ εχίί οί Με 81 
ΡηηΜεΓΐ 1οε1< 3ί Μοηίτε3ΐ ϊη Με Ρτονίηεε οί ζίηεβεε, €'3Π3(ΐ3. 

Ηο\νενεΓ, \ν3ΓδΜρδ, Π3ν3ΐ 3υχϊ1Ϊ3πεδ ογ οΜογ δΜρδ οννηεοί ογ ορεκίεά 6γ 3 (ΤοηίΓ3θίίη£ 
Οονειτιιηεηί 3ηά ηδεά οηΐγ οη §ονεηιηιεηί ηοη-εοιητηεΓοώΙ δεΓνίεε 3Γε εηοοιπηςεοί ίο 3θΐ 
ίη 3 ΓΠ3ηηεΓ εοηδίδίεηί, δο ίητ 3δ Γε3δοη3ί1ε 3Π(1 ρΓ3θίίθ3Με, \νίΜ ΐΜδ εΜρίεη 

2 ΤΙιε ΑΜΜΜδΰηίίοη ηΐ3γ άεεϊάε ίο ννΐιαί εχίεηί Ιίιϊδ εΜιρίεΓ δΜΙ 3ρρ1γ ίο δΜρδ 
ορεΓ3ίϊη@ δοΐεΐγ ίη \\3ίεΓδ ΙηηΜνηηΙ οί Με ί?3δε1ίηεδ \νΜε1ι 3Γε εδίηΒΙίδίιεά ίη ηεεοηίιηεε 
\νίΜ ίηίεΓη3ίίοη3ΐ ΐ3\ν. 

3 Α ή§ίά1γ εοηηεείεά εοηιροδίίε ηΜί οί 3 ρηδΜη@ νεδδεί 3ηά 3δδοεΐ3ίε(1 ρηδίιεά 
νεδδεί, \\Ήεη άεδί^ηεά 3δ 3 άε<ϋθ3ίεά 3ηά ίηίε§Γ3ίε(1 Μ§ 3ηά ί>3Γ§ε εοηιΜη3ίίοη, δΜΠ 6ε 
Γε§3Γάεά 3δ 3 δίη§1ε δΐιίρ ίοΓ ίΐιε ριηροδε οί ίΜδ εΜιρίεΓ. 

4 ΤΗε ΑώηίΜδίΓ3ίίοη δΜιΙΙ άείεηηίηε ίο \ν1ΐ3ί εχίεηί Με ρΓονίδίοηδ οί Γε@ηΐ3ίίοηδ 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 3ΐΐ(1 28 άο ηοί 3ρρ1γ ίο ίΐιε ίο11ο\νίη§ 
ε3ίε§οπεδ οί δΜρδ: 

. 1 δΜρδ 6ε1ο\ν 150 §τοδδ ίοηη3@ε εη@3@ε(1 οη 3ηγ νογ3@ε; 

.2 δΜρδ 6ε1ο\ν 500 §τοδδ ίοηη3§ε ηοί εη@3§εά οη ίηίεΓη3ίίοη3ΐ νογ3§εδ; 3Π(1 

.3 ίΐδ1ιίη§ νεδδείδ. 


Κε«ιιΐ3ίΐοη 2 
Γ)εί1ηΐίΐοηδ 


Ρογ Με ρηφοδε οί ίΜδ εΜιρίεπ 

1 Οοηζίηιείβά Μ τεδρεεί οί 3 δΜρ ηιε3ηδ 3 δί3@ε οί εοηδίτηείίοη \\ΉεΓε: 

. 1 ίΐιε 1<εε1 ίδ Μίά; ογ 

.2 εοηδίτηοίίοη κΙεηίίΐΜΜε \νίΜ 3 δρεείήε δΜρ 6ε§ίηδ; ογ 

.3 3δδεηιΜγ οί Με δΜρ 1ΐ3δ εοιηιηεηεεά εοηιρπδίη§ 3ί 1ε3δί 50 ίοηηεδ ογ 1% 
οί Με εδίίηΐ3ίε0 ηΐ3δδ οί 311 δίηιεΜΓ3ΐ ηΐ3ίεη3ΐ \νΜε1ιενεΓ ίδ Ιεδδ. 

2 Ν αηΐίοαΐ αίιαιΊ ογ ηαηΐίααΐ ριώΐίααίίοη ίδ 3 δρεεΜ-ρηφοδε ηΐ3ρ ογ 6οοΡ, ογ 3 
δρεεώΐΐγ εοηιρίΙεΟ ΜιίηΜίδε ίτοηι ν/ΜεΗ δΐιεΗ 3 ηΐ3ρ ογ 6οο1< ίδ άεηνεά, Μ3ΐ ίδ ίδδηεά 
οίΉεΜΙγ 6γ ογ οη Με 3υΜοπίγ οί 3 ΟονεΓητηεηί, 3ηΜοηζεά ΗγΜο§Γ3ρΜε Οίίίεε ογ 
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οίΐιετ τε1εν3ηί ^ονεηιτηεηί ϊηβίϊίιιίίοη &ηά ϊδ άεδϊ^ηεά ίο ιτιεεί Με τεί]ΐιϊτεηιεηίδ οί πΐ3πηε 
ηανϊ§αίϊοη.* 

3 ΑΠ 8ΐύρ8 ηιείΐηδ ηηγ δΜρ, νεδδεί ογ ετηίί ϊττεδρεείϊνε οί ΐγρε 3ηά ριπροκε. 

ΚεξίιΜίΐοη 3 

Εχειηρίίοηδ 3η(1 εςυτναΐεπίδ 

1 ΤΙιε Αίΐηιίηίδΐηιΐίοη ηιηγ §τ3πί βεηετηΐ εχεηιρίϊοηδ ίο δΜρδ ννϊΐΐιοαΐ ΓηεεΙίίΐηϊεειΙ 
ιηεΕίηδ οί ρΐ'ορυΐδίοη ίτοτη ΐΙιο Γεςυιτοπιεπίδ οί τεβυΜίϊοηδ 15, 17, 18, 19 (εχεερί 19.2.1.7), 
20, 22, 24, 25, 26, 27 3ηά 28. 

2 Ήιε Α<±ηίηΪ8ίτ3ΐίοη ηΐ3γ £Τ3ηί ίο ϊικϋνκίιιηΐ δΐιίρδ εχεηιρίϊοηδ ογ εςιιίνηίαιΐδ οί 3 
ρ3ΐίΐ3ΐ ογ οοη(1ίίίοη3ΐ η3ίιιΐ'ε, χνΐιεη 3ηγ δΐιείι δΐιίρ ϊδ εη§3§εά οη 3 νογ3§ε λνΐιετε ίΐιε 
πΜχϊηιυιη (ϋδί3ηεε οί ίΐιε δίτϊρ ίτοηι ίΐιε δΙιοΓε, ίΐιε 1εη§ί1ι ί\ηά Π3ίατε οί ίΐιε νογ3§ε, ίΐιε 
ηΟδεηεε οί «εηοηιΐ η3νϊ§3ΐίοη3ΐ 1ΐ3Ζ3κ1δ, 3ηά οίΙιεΓ εοηάίίϊοηδ 3ίίεείίη§ δ3ίείγ 3Γε δηεΐι 3δ 
ίο ΓοηοΙεί' ίΐιε ίΐύΐ 3ρρ1ϊε3ίϊοη οί ίΜδ οΙιηρίοΓ ιιηΓ038οη3ΐιΙε ογ ηηηεοοδδ3τγ, ρΐΌνϊάεά ί1ΐ3ί 
ίΐιε Α(1ηιίηί8ίΓ3ΐίοη 1ΐ3δ ΐ3ΐ<εη ίηίο 3οεοηηί ίΐιε είίεεί δΐιείι εχεηιρίϊοηδ 3ηά εςυίνηίεηίδ ηΐ3γ 
Ιιηνε ηροη ίΐιε δ3ίείγ οί 311 οίΙιεΓ δΜρδ. 

3 ΕηεΙι Αοίηιίηίδΐιηΐίοη δΙιαΙΙ δΐιίιηιίί ίο ίΗε Οπριηίζαίίοη, 3δ δοοη 38 ροδδϊΜε 3 Ϊϊογ 
1 .Ι 31111317 ϊη ε3ε1ι γε3Γ, 3 ΓεροΓί δυιηηΐ3Πδίη§ αΐΐ ηε\ν εχειηρίϊοπδ 3ποΙ εςιιίνηίεηίδ §τ3ηίε<1 
ιιηοΙοΓ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 2 οί ίΜδ τε§ιιΐ3ΐϊοη άιιηη§ ίΐιε ρΓενϊοηδ εηΙεηΜίΓ γε3Γ 3ηά §ϊνϊη§ ίΐιε 
τεηδοηδ ίοΓ §Γ3ηίϊη§ δυείι εχεηιρίϊοηδ 3ΐΐ(1 εςιιίνηίεηίδ. ΤΙιε Οτ§3Μζ3ίϊοη δΐιηΐΐ εϊτειύηίε 
δΐιείι ρ3Γίίειιΐ3Γδ ίο οίΙιεΓ €οηίτ3είϊη§ Οονεπιηιεηίδ ίοτ ϊηίοηηηΐίοη. 

ΚβξΐιΜίΐοη 4 

Ν»νί§3ΐίοη3ΐ \ν3Γηίη§8 

Εηεΐι Εοηίιηείίηη Οονεηιιηεηί δΜιΙΙ ί3ΐ<ε 311 δίερδ ηεεεδδηιγ ίο εηδίιτε ί1ΐ3ί, \ν1ιεη 
ίηίεΜ§εηεε οί 3ηγ Μιη^εΓδ ϊδ τεεεϊνεά ίτοηι ννΜιίενεΐ' τεΙΜΜε δοητεε, ϊΐ δΜιΙΙ 6ε ρτοτηρίΐγ 
ΜχηΐβΜ ίο Με ΙοιοινΙεάβε οί ΐίιοδε εοηεεηιεά αηοΐ εοτητηηΜθ3ίε<1 ίο οίΐιετ ίπίετεδΐεοί 
Οονετητηεηίδ.** 


Κο^ιιΜίΐοη 5 

ΜείβοΓοΙοξΐεαΙ δετνΐοβδ »ηά ννατηΐη^δ 

1 Εοηίτ3είϊη§ Οονεπιηιεηίδ υηάετΜΕε ίο εηεοητ3§ε ίΐτε εοΐΐεείϊοη οί τηείεοτο1ο§Ϊ03ΐ 
ά3ί3 ίιγ δΜρδ 3ί δε3 ειηοΐ ίο 3ττ3η§ε ίοτ ίΐιείι* εχ3ΐηϊη3ίϊοη, άϊδδεηιϊηηίϊοη 3ηά εχε1ΐ3η§ε ϊη 


* Κ.είεΓ ίο 3ρρΓορπ3ίε Γεκοΐυίίοηδ 3η4 Γεεοηιιηεικΐ3ίίοη8 οί ίϊιε Ιηίεπιβίίοηβΐ ΗγάΓ0@Γ3ρ1ιίε θΓ§3πίζ3ίίοη 
εοηεεΐ'πίη§ ίϊιε 3υίϊιοπΙγ 3Π(1 ΓεκροηκίΙιίΙίΙίεδ οί εο38ί3ΐ δίαίεβ ίη ίϊιε ρΐ'ονίδίοη οί ε1ιαΓΐίη§ ίη 
αεεοΐ'άαηεε ννίίΐι τεειιίαΐίοη 9. 

** ΙΙείεΓ ίο ίϊιε Οιπάβηεε οη ίϊιε ΙΜΟ/ΙΗΟ ίΥοΓίά-ίνίάε Νανί^αΐίοηβΐ ίναπιίηο; δετνίοε ηάορίεά ΐιγ ίϊιε 
Οι§3ηίζ3ίίοη 1>χ ιεδοΐυίίοη Α.706( 17), 38 3ΐηεη(1ε(1. 
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ίΐιε ηΐίΐηηεΓ ηιοδί δηίί361ε ίοΓ ί6ε ριίφοδε οί αϊάϊηβ ηανϊ@αίίοη.* Αά ηίη ίδΐιηΐίοηδ δΐιαίΐ 
εηεοητ3§ε ΐ6ε υδο οί ιηείεοΓθ1ο§ίε3ΐ ίηδΐπιιηεηΐδ οί 3 Ιιί^Η άε§τεε οί 3εευτ3εγ, 3ηο1 δΜΙ 
ί3εί1ίΐ3ΐε ύιε είιεε1·αη§ οί δυείι ίηδίταηιεηίδ ιιροη Γοςυεδΐ. Αηηη^εηιεηίδ ηιαγ 6ο ηΐ3(1ε 6γ 
3ρρΓορπ3ίε η3ΐίοη3ΐ ιηεΐεοΓθ1ο§ίθ3ΐ δεηάεεδ ίοΓ ίίιίδ οΐιοοίοη^ ίο 6ε ιιηάειίηΐίοη, ίτεε οί 
ε1ΐ3φε ίο ίΐιε δΐιϊρ. 

2 Ιη ρ3Γίίευΐ3Γ, (2οηίτ3είίη£ Οονεπιηιεηίδ υη(1ειΐ3ΐ<ε ίο ε3πγ οιιί, ϊη εο-ορεΓ3ίίοη, 
ίΗε ίο11ο\νίη§ ΓηείεοΓθ1ο§ίθ3ΐ 3ΓΓ3η§ειηεηίδ: 

.1 ίο νναπι δΐιίρδ οί §3ΐεδ, δίοπηδ ίΐηά ίτορϊε3ΐ εγείοηεδ 6γ ίΐιε ΐδδυε οί 
ίηίοπη3ίίοη ίη ίεχί 3ηά, 3δ ί3Γ 3δ ρΓ3θίϊθ361ε §Γ3ρ6ίε ίοπη, υδίη§ ί6ε 
3ρρΓορπ3ίε δΗθΓθ-63δεο1 ί3εϊ1ϊίϊεδ ίοΓ ίεη-εδίτώΐ αηοΐ δρ3εε 
Γ3(ϋοεοηιηιιιηϊθ3ίίοη8 δεΓνίεεδ. 

.2 ίο ϊδδπε, 3ί 1ε3δί ί\νϊεε (ίιίΐγ, 6γ ίειτεδίτώΐ 3Π(1 δρ3οε Γ3(1ϊοεοΓηιηιιηίε3ίίοη 
δεΓνίεεδ**, 38 3ρρΓορή3ίε, \νε3ί1ιεΓ ίηίοηη3ίίοη δυίΐαίΙο ίοΓ δίιίρρίη§ 
εοηί3ίηίη§ (Ι3ί3, 3Π3ΐγδεδ, νν3Γηίη@δ 3ηά ίθΓεε3δίδ οί \νο3ί6εΓ, \ν3νεδ 3Π(1 
ίεε. διιοΗ ίηίοπη3ίίοη δΜΙ 6ε Μηδηιίίίεά ίη ίεχί 3ηά, 3δ ί3Γ 3δ ρΓ3είίθ361ε, 
§Γ3ρ1ιίε ίοηη ίηε1ικϋη§ ιηείεοΓθ1ο§ίε3ΐ 3η3ΐγδίδ 3ηά ρω^ηοδίδ ε1ΐ3τίδ 
ίΓ3Π8ΐηίίίε(1 6γ ί3εδίπιί1ε ογ ίη άί§ίί3ΐ ίοηη ίοΓ Γεεοηδίίίαίίοη οη 6θ3Γ(1 ί6ε 
δίιίρ'δ (Ι3ί3 ρΓοεεδδίη§ δγδίεηι. 

.3 ίο ρΓερ3Γε 3ηά ίδδηε δ,ιείι ρυ61ίε3ίίοηδ 38 ιη3γ 6ε ηεεεδδ3τγ ίοΓ ί6ε εβίείεηί 
εοηάηεί οί ΓηείεοΓθ1ο@ίθ3ΐ \νοι1< 3ί δε3 3Π(1 ίο 3ΓΓ3η§ε, ίί ρΓ3είίε361ε, ίοΓ 
ί6ε ρη61ίθ3ίίοη 3Π(1 ηηιίίη^ 3ν3ΐΐ361ε οί εΐηίΐγ \νε3ί6εΓ ε63Γίδ ίοΓ ί6ε 
ίηίοηηαίίοη οί άερ3Γΐίη§ δΐιίρδ. 

.4 ίο 3ΓΓ3η@ε ίοΓ 3 δείεείίοη οί δίιίρδ ίο 6ε εςιιίρρείί \νίί6 ίεδίεά ηΐ3ηηε 
ηιείεοΓθ1ο§ίε3ΐ ίηδίηηηεηίδ (δηε6 38 3 63Γ0ΐηείεΓ, 3 63Γ0§Γ3ρ1ι, 3 

ρδγείιτοιηείεΓ, 3ηά δυίί361ε 3ρρ3Γ3ίαδ ίοΓ ηιε3δΐιηη§ δε3 ίεηιρεΓ3ίιΐΓε) ίοΓ 
ηδε ίη ί6ίδ δεΓνίεε, 3Π(1 ίο ηι1<ε, Γεοοιχί 3Π(1 ίτ3ηδηιίί ηιείεοΓθ1ο§ίε3ΐ 
ο6δεΓν3ίίοηδ 3ί ί6ε ιη3Ϊη δίαηίίιιχΐ ίίιηοδ ίοΓ δητί3εε δγηορίίε ο6δεΓν3ίίοηδ 
(ί.ε. 3ί 1ε3δί ίοιίΓ ίίτηεδ <Μ1γ, ννΙιοηενοΓ είτεηηΐδΐ3ηεεδ ρεηηίί) αιχΐ ίο 
εηεοηΓ3§ε οί6εΓ δίιίρδ ίο ί3ΐ<ε, Γεεοιχΐ 3Π(1 ίτηηδίηίί ο6δεΓν3ίίοηδ ίη 3 
ιηοίϋίίεά ίοηη, ρ3τίίεηΐ3Γΐγ \ν6εη ίη 3τε3δ \ν6εΐ'ε δ6ίρρίη§ ίδ δρ3Γδε. 

.5 ίο εηεοηΓ3§ε εοηιρ3ηίεδ ίο ίηνοίνε 3δ ηΐ3ηγ οί ί6είτ δ6ίρδ 3δ ρΓ3θίίθ361ε ίη 
ί6ε ηηιίίη^ 3Π(1 τεεοΓ(ϋη§ οί \νε3ί6εΓ ο6δεΓν3ίίοηδ; ί6εδε ο6δεΓν3ίίοηδ ίο 
6ε ίτ3ηδηιίίίεά ιΐδίη§ ίΐιε δίιίρ’δ ίειτεδίιΜ ογ δρ3εε Γ3(ϋοεοιηιηυηίε3ίίοηδ 
ί3εί1ίίίεδ ίοΓ ί6ε 6εηείιί οί ί6ε ν3τίοηδ ηαίίοιγιΐ ηιείεοΓθ1ο§ίε3ΐ δεΓνίεεδ. 

.6 ίΐιε ίτ3ηδηιίδδίοη οί ίΐιεδε \νε3ί1ιεΓ ο6δθΓν3ίίοηδ ίδ ίτεε οί ε1ΐ3Γ§ε ίο ίΐιε 
δίιίρδ εοηεεηιεά. 


* Κείεΐ' ίο ίΐιε Κ οοο ηι ηι ο η ίΐίΐΐ ι ο η οη ννείΐΐΙιεΓ Γοιιίείη§ ίκίορηχΐ 1>γ ίΗε Οιγίΐηίζίΐΐίοη Βν 
ΐ'εδοΐιιΐίοη Α.528( 13). 

** ΚείεΓ ίο Γε@υΐ3ΐίοηδ 1Υ/7.1.4 ειηχΐ 1Υ/7/1.5. 
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.7 \\Ηεη ίη Ηιε νίείηίίγ οί 3 Π'ορίοίύ εγείοηε, ογ οί 3 δηδρεοίεά Ιχορίε&Ι 
εγείοηε, δΗίρδ δΗοιιΙΗ 6ε εηοοιιηίβεΗ ίο ΐίΠ<ε 3ΙΚ.1 Ηηηδίηίί ίΗείτ 
οΗδεπ^Ηοηδ 3ί γπογο ίίεςιαεηΐ ίηίεηηΐδ λνΙιεηενεΓ ρΓ3εΗθ3Η1ε, Ηε3ηη§ ίη 
ιηίηά η3νί§3ίίοιΐ3ΐ ρΓεοεευρ3ίίοηδ οί' δΗίρδ 1 οίϊϊεεΓδ άυηη§ δίοηη 
εοηΗίίίοηδ. 

.8 ίο 3ΐτ3η§ε 1 ογ ίΗε Γεεερίίοη 3ηά Ιιηπδΐηίδδίοη οί' \νο3ίΗεΐ' πιε 883^08 ίτοιη 
3ηά ίο δΗίρδ, ιΐδίη« ίΐιε 3ρρΐΌρπ3ίε δΗθΓε-Η33εΗ ί3θί1ίΗεδ Ιογ ίειτεδΠΜ 3ηά 
δρ3εε Γ3ί1ίοεοιηητιιηίε3ΐίοηδ δεΓνίεεδ. 

.9 ίο εηεοιΐΓ3§ε ΐΉ38ίεΓ8 ίο ίηίοηη δΗίρδ ίη ίΐιε νίείηίΐγ 3ηο1 3ΐδθ δΗοιε 8ΐ3ίϊοιΐ8 
λνΙιεηενεΓ ΐΐιεγ εχρεήεηεε 3 λνίηά δρεεά οί 50 ίηοΐδ ογ ΓηοΓε (ίοΓοε 10 οη 
ίΗε Βε3υίθΓί δ03ΐε). 

.10 ίο εη<ΐ63νοιΐΓ ίο οΗηιίη 3 ηηίίοηη ρΓοεεώιτε ίη τε§3Γά ίο ίΗε ίηίεηΐ3ΐίοη3ΐ 
ιηείεοΓθ1ο§ίε&1 δεΓνίεεδ 3ΐτε3(1γ δρεείίϊεά, 3Π(1 38 ί3Γ 38 ρΓ3θίίθ3Η1ε, ίο 
εοηίοηη ίο ίΗε ίεε1ιηίε3ΐ Γε§αΐ3ίίοηδ ειηά Γεεοιηηιεη(ΐ3ίίοηδ ηχχίε Ηγ ίΗε 
λΥοΓίά ΜείεοΓθ1ο§ίε3ΐ θΓ§3ηίζ3ίίοη, ίο \νΗίοΗ €οηίΓ3εΐίη§ Οονεητιηεηΐδ 
ηΐ3γ τείεΓ, ίοΓ δίίΐϋγ 3ηΗ ιχίνιεε, 3ηγ ηιείεοΓθ1ο§ίθ3ΐ ςιιεδίίοη \νΗίεΗ ιη3γ 
3Π8ε ίη 03ηγίη§ ουί ίΗε ρΓεδεηί ('οηνεηίίοη. 

3 ΤΗε ίηί οηη 3 ίίοη ρΓονίάεά ίοΓ ίη Ηιίδ ΓΟίζιιίιΐίοη δΗ3ΐ1 Ηε ίυτηίδΗείΙ ίη 3 ίοπη ίοΓ 
ίιηηδίηίδδίοη 3ΐχ1 Ηε ΗηηδίηίΗεά ίη ίΗε οπίει οί ρηοηίγ ρΓεδεηΗεά Ηγ ίΗε Κηάίο 
Κε§ιιΐ3ίίοηδ. Οιιπηα ίηιηδηιίδδίοη "ίο 311 δί3ίίοηδ" οί ΓηείεοΓθ1ο§ίθ3ΐ ίηίοηη3ίίοη, 
ίθΓεο3δίδ 3η0 λνηπιίη^δ, 311 δΗίρ δί3ίίοηδ ηιυδί εοπίοπη ίο ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ίΗε Κηάίο 
Κε§υΐ3ίίοηδ. 

4 ΡθΓ603δίδ, \ν3Γηίη§8, δγηορίίο 3ηά οίΗεΓ ιηείεοΓθ1ο§ίθ3ΐ 03Ϊ3 ίηίεηάεά ίοΓ δΗίρδ 
δΜΠ Ηε ίδδυεχΐ 3ΐχΙ ΗίδδειηίηηίεΗ Ηγ ίΗε π3ίίοπ3ΐ πιείεοΓθ1ο§ίθ3ΐ δεΓνίεε ίη ίΗε Ηεδί 
ροδίίίοη ίο δεΓνε ν3ηοιΐδ εο3δί3ΐ 3ηά Ηί§Η δε3δ 3Γε3δ, ίη 3εεοιχΐ3ηεε λνίίΗ ηιηίιωΐ 
3ΓΓ3η§εηιεηί8 ηιαείε Ηγ (ΓοηΗηείίηβ ΟονεΓηπιεηίδ, ίη ρ3Γΐίευΐ3Γ 38 (ίείϊηεεΙ Ηγ ίΗε νίοιΊΟ 
ΜείεοΓθ1ο§ίθ3ΐ θΓ§3ηίζ3ίίοη’δ δγδίεηι ίοΓ ίΗε ΡΓερ3Γ3ίίοη βιχ! Οίδ8ειηίη3ΐίοη οί 
ΜείεοΓθ1ο§ίθ3ΐ ΡθΓεο3δίδ αιχΐ \ν'3Γηίη"δ ίοΓ ίΐιε Ηί§Η 5ε3δ ιιιχίει ίΗε 01οΗ3ΐ Μ3τίίίιηε 
ϋίδίτεδδ 3ηά δ3ίείγ δγδίεηι (ΟΜϋδδ). 


Κε£ΐιΐ3ίΐοη 6 
Ιεε ΡηΙγοΙ δεΓνίεε 

1 ΤΗε Ιεε Ρ3ίτο1 εοηίτίΗυίεδ ίο 83ίείγ οί Ηίε 3ί δε3, 83ίείγ 3ηά είίίοίεηεν οί 
η3νί§3ίίοη 3ηά ρΓοίεείίοη οί ίΗε ηΐ3ηηε εηνίτοητηεηί ίη ίΗε ΝογΙΗ Αίΐ3ηίίε. δΗίρδ 
ΐΓ3ηδίίίη^ ίΐιε τε§ίοη οί ίεεΗεΓβδ ε;ιΐ3Γ(1ε(1 Ηγ Ηίε Ιεε ΡηΗοΙ Ηηηη§ Ηίε ιεε 8ε3δοη 3Γε 
Γεηηίτεά ίο ηιηΗε ηδε οί ίΗε δεΓνίεεδ ρΓονίάεά Ηγ ίΗε Ιεε Ρ3ίτο1. 

2 ΤΗε (3οηίτ3είίη£ Οονεπιηιεηίδ ιιη(1ειΐ3ΐ<ε ίο εοηίίηηε 3η ιεε ρ3ίτο1 3ΐκ1 3 δεΓνίεε 
ίοΓ δίικίγ 31x1 οΗδεΓν3ίίοη οί ιεε εοηΗίίίοηδ ίη Ηίε ΝογΗι Αίΐ3ηίίε. Οηηη§ ίΗε ινίιοίε οί Ηίε 
ιεε δε3δοη, ί.ε. &γ ίΗε ρεηοΗ ίτοηι ΡεΗηΐ3Γγ 15ίΗ Ηιτοη§Η Μγ ΐδΐ οί ε3θΗ γε3Γ, ίΗε δοηίΗ- 
63δίβΓη, δοιιίΗεηι 3ηι1 δοιιίΗ-\νεδίειη Ιίτηίίδ οί Ηίε τε§ίοη οί ίοοΗεΓ§δ ίη Ηίε νίείηίίγ οί ίΗε 
ϋηιιχΐ Β3η1<:δ οί ΝεννίοιιηιΙΙηηιΙ δΤι&Π Ηε ^ιιηπΙεΠ ίοΓ Ηίε ρυτροδε οί ίηίοηηίη§ ρ3δδίη§ 
δΗίρδ οί Ηίε εχίεηί οί ΗΗδ (Ριη^εΐΌΐΐδ τε§ίοη; ίοΓ ίΗε δίαΗγ οί ιεε εοηάίΗοηδ ίη «εηεηιΐ; 3ηΗ 
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ίοΓ Με ρυτροδε οί' ηίΐοηΐίηο, 3δδίδί3ηεε ίο δΐιϊρδ αηά ετεννδ Γεςιιίπη^ 3Ϊά ννίΜίη Με Ιίηιίΐδ 
οί' ορειηΐίοη οί' Με ρίΐΐΐ'οΐ δΜρδ 3ηά ειίτοιειίΤ. Οιιπηΰ ίΐιε τεδί οί' ΐΐιο γε3Γ ίΐιε δΜάγ 3ηά 
οΕδετνηίίοη οί' ίεε εοηάίίίοηδ δΗηΙΙ 6ε ηηιίηΙηΜεά 3δ ίκίνίδίώΐε. 

3 δΜρδ 3ηά ηίΓειηίί ηδεά ίστ Με ϊεε ρ&ίτοί δετνίεε 3ηά ίΗε δίικίγ 3ηά οΗδεπηίίοη οί' 
ϊεε εοηάίίίοηδ ηιαγ 6ε 3δδί§ηεά οΜογ άιιίίεδ ρτονίάεά ί63ΐ δυε6 οΜετ άηίίεδ εΐο ηοί 
Μίετίετε ννίΜ ί6ε ρηηΐ3Γγ ριίφοδε ογ ΜθΓ83δε ί6ε εοδί οί' ΐ6ίδ δετνίεε. 

4 Τ6ε ΟονεπίΓηεηί οί' ί6ε ΟΜίεά δί3ίεδ οί' Ατηεηεη 3§τεεδ ίο εοηάηηε ί6ε ονετηΐΐ 
ηΐ3η3ϋ;εηιεηΐ οί' Με ίεε ρ3ΐτο1 δΟΓνίεε 3ηε1 ί6ε δίιιείγ ηηά οΗδετναΐίοη οί' ίεε εοηάίίίοηδ, 
ίηε1πάίη§ ί6ε άίδδεη ιίη ηΐίοη οί' ίηίοπηηίίοη ΐΗεΐ'είΐ'οηι. 

5 Τ6ε ίεπΉδ ηηά εοηεΙίίίοηδ §ονεπιίη§ ί6ε ηΜηη^ειηεηΙ, ορεπιίίοη ηηά ίϊηηηοίη^ οί' 
ί6ε Ιεε ΡειΙτοΙ 3 γο δεί ΓοιίΗ ίη 16ε ΚιιΙεδ ίοτ ίΐιε ιηηηΗβειηεηΐ, ορεπιίίοη 3ηε1 βη3ηείη§ οί' 
ί6ε Νοιί6 Αίΐαηΐίε Ιεε Ρηίτοί 3ρρεηε1εεΙ ίο ίΗίδ ε1ΐ3ρίεΓ λνΜεΙι δ63ΐ1 ίοηη 3η ίηίε§Γ3ΐ ρ3Γί οί' 
Μίδ θ63ρί8Γ. 

6 Ιί, 3ί 3ηγ ίίιηε, ί6ε υΜΐεά δίηίεδ ηηά/οΓ Οηηηάίηη ΟονεΓηιηεηίδ δΗοιιΙά είεδίΐ'ε, ίο 
εΐίδεοηΐίηηε ρΐΌνίάίηα Μεδε δεηίεοδ, ίί ιη3γ εΐο δο ηηά ίΗε ΟοηΰηοΙίηβ ΟονεΓηιηεηίδ δ63ΐ1 
δείίΐε ί6ε ςιιοδίίοη οί' εοηίίηηίη§ ί6εδε δετνίεεδ ίη 3εεοΓ(ί3ηεε \νίΜ Μείτ ιηηίη3ΐ ίηίεΓεδίδ. 
Τ6ε υηίΐεά δΐηίεδ 3ηά/θΓ Οηινιάίαη ΟονεΓηιηεηίδ δΐιαίΐ ρΓονίάε 18 ιηοηίΐΐδ \νηίίεη ηοίίεε 
ίο 311 0οηίτ3θίίη§ ΟονεΓητηεηίδ ενίιοδε δΜρδ εηίίίΐεά ίο ίΐγ ΐ6είτ ίΐ3§ 3ηά γνΗοδε δΜρδ 
ιε^ίδίειεεί ίη ίεηίίοπεδ ίο ννΗίεΙι ίΙιοδε Οοηίιαείίηρ Οονειηηιεηίδ 63νε εχίεηάεά ίΜδ 
Γε^ιιΐηΐίοη 6εηείϊί ίτοιη ί6εδε δετνίεεδ 6είθΓε άίδεοηίίηηίη§ ρΓονίάίη§ ίΗεδε δεΓνίεεδ. 

Κε^ιιΜίίοη 7 

δεατεΐι »ηά τεδειιε δεΓνίεεδ 

1 Ε306 ΟοηίΓ30ίίη§ Οονεπιιηεηί ιιηάεΓίηΗεδ ίο εηδητε Μηί ηεεεδδ3Γγ απηη^εηιεηίδ 
3τε Γη3άε Ιογ άίδίτεδδ εοηιηιηΜθ3ίίοη 3ηά εο-θΓε1ίη3ίίοη ίη ί6είτ 3τε3 οί' τεδροηδίΗΜίγ 3ηά 
ίοΓ ίΐιε τεδουε οί' ρεΓδοηδ ίη άίδίτεδδ 3ί δε3 3τοηηά ίίδ εο3δίδ. Τίιεδε ηπηη^εηιεηίδ δΙιηΙΙ 
ίηεΐηάε ί6ε εδί361ίδ6τηεηί, ορετηίίοη 3ηά ηΐ3ίηίεη3ηεε οί' δηε6 δεηΐ'εΐι 3ηά τεδειιε ίΐιείΐίίίεδ 
3δ 3τε άεεηιεά ρτ30ίίε361ε 3ηά ηεεεδδατγ, 1ιανίη§ τε§3τά ΐο 16ε άεηδίίγ οί' ίΐιε δε3§οίη§ 
ίτηίϊϊε 3ηά Με ηηνί^ηίίοηηί άηη^ετδ 3ηά δΗηΙΙ, δο ίίιΐ' 3δ ροδδί61ε, ρτονίάε 3άερη3ίε ηιεηιΐδ 
οίΊοο3ίίη§ 3ηά Γεδευίη§ δυε6 ρετδοηδ.* 

2 Ε3θ6 ΟοηίΓ3θίίη§ Οονετηιηεηί ιιηάειίηίεεδ ίο ιηηΗε 3ν3ίΜ>1ε ί ηί οηη;ιΐίοη ίο Με 
θΓ§3ηίζ3ίίοη εοηεεπιίηε; ίίδ εχίδίίη§ δε3τε6 3ηά τεδεηε ΜεΜίίεδ 3ηά Με ρΗιηδ ίοτ ε6ηη§εδ 
Μετείη, ίί - 3ηγ. 


* ΚείεΓ Ιο Ιΐιε ΙηΙβΓη&ΙίοηαΙ ΟοηνεηΙίοη οη ΜαπΙίηιε δεαί'εΐι 3ηά Κεκειιε, 1979 βχι<1 ΙΗε ίο11ο\νίη§ 
τεδοΐιιΐίοηδ 3άορΙεά ϊ>γ ΐΐιε θΓ£3ηίζ3ΐίοη: 

Ηοιηίη§ 03ρ3βί1ίΙγ οί δεηΐ'είι 3 ϊκ 1 Γεβειιε (δΑΚ) 3ίΓ0Γ3ίί (ΐ'εδοΐυίίοη Α.225( VII)); 
ϋδε οί ι'βιΙβγ ίΐ'ΒΐΐδροικΙεΓδ ίοΓ 883 γο1ι 3ΐκ1 τεδουε ριίφοδβδ (ιβδοΐιιίίοη Α.530(13)); 
δεαΓοίι Άηά τεδειιε 1ιοηιίη§ 03ρ3ί)ί1ί1γ (Γβδοΐυΐίοη Α.616(15)); 3ηε1 

Ιηΐ6ηΐ3ΐίοη3ΐ ΑεΓοη3ΐιΐίθ3ΐ 3ΐκ1 ΜβΓίΐίιηε δ63Γε1ι 3Π(1 Κ,εδοιιε (ΙΑΜδΑΚ_) Μ3ηιΐ3ΐ 
(Γ8δο1υΙίοη Α.894(21)). 
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3 Ρ3δδ6η§6Γ δΗρδ ίο ινΗίείι εΙχιρίεΓ I αρρίίοδ δΜΙ Ηανε οη Ηθ3κΙ 3 ρΐ3η ίοι 
0Ο-θρ0Γ3ίίθΠ \νίίΗ 3ρρΓθρΠ3ίε δε3ΓθΗ 311(1 ΓΟδευΟ δεΓνίεεδ ΪΠ 6ν6Πί θί 3Π ΟΙΉΟΓ^ΟΠΟν. ΤΗε 
ρΜη δΙίΒΐΙ Ηε άενείορεά ίη εο-ορεηιΐίοη ΗεΡνεεη ίΐιε δΗίρ, ίΗε εοηηχιην, 3δ (Ιείίηειΐ ίη 
Γ6^αΐ3ίίοη ΙΧ/1 3ηι1 ΐΙιε δεπιχίι 3η<1 Γεδειιε δεΓνίεεδ. ΤΗε ρΐ3η δΗβΠ ίηείικίε ρΓονϊδίοηδ &γ 
ρειϊοείίε εχεΓείδΟδ ίο 6ε ιιιχΙειΙηΗεη ίο ίεδί ίίδ είΓεείίνεηεδδ. ΤΙιε ρΐηη δ1ΐ3ΐ1 Ηε άενείορεά 
ί)3δεά οη ίΗε ί^ιιίεΐεΐίηεδ άενείορεά Ηγ ίίιε θΓ§3ηίζ3ίίοη. 

Κε§ιι1αίΐοη 8 

υΪ 6 - 83 νΐΐ 1 £ δϊ«Π 3 ΐδ 

0οηίτ3θίίη§ Οονεπιιηεηίδ ηιχ1ειί3ΐ<ε ίο 3ΐτ3ηε;ε Ιΐΐ3ί 1ίίε-δ3νίη§ δίρηαΐδ 3Γε ηδεά Ηγ δε3ΐ*εΙι 
3ηά τεδειιε ίαείΐίΐίεδ εη§3§ε(1 ίη δε3ΓθΗ αιχΐ Γεδειιε ορεΓ3ίϊοηδ ννΗεη εοηχηηηίε3ίίη£ ννίίΗ 
δΜρδ ογ ρεΓδοηδ ίη εϋδίτεδδ. 


Κε§υΐ3ίΐοη 9 
Ηνί1π)«Γ3ρΗΐε δεΓνίεεδ 

1 (ΓοηΐΓ3θίίη§ Οονεηπηεηΐδ πηίΙειίηΗε ίο 3ΐτ3η§8 Γογ ίΗε εοΐΐεείίοη 3ηο1 εοιηρίΐ3ίίοη 
οί' ΗνάΓ0£Γ3ρΗίε (Μα αιχΐ ίΗε ρηΗ1ίε3ίίοη, εΐίδδειτιίιχιίίοη αιχΐ Ηεερίηρ ηρ ίο (Με οί' 311 
η3ηίίε3ΐ ίηίοιτηηΐίοη ηεεεδδ3ΐγ ίε>Γ δηίε η3νί§3ίίοη. 

2 Ιη ρ3Γίίειιΐ3Γ, 0οηίΓ3είίη§ Οονεπχηεηίδ ιιικΙειίηΗε ίο εο-ορειηίε ίη ε3πγίηε οηί, 3δ 

ί3Γ 3δ ροδδίΗΙε, ίΗε ίοΙΙοννίηρ η3υίίε3ΐ 3ΐχ1 Ηγάτο^κιρΗίε δεΓνίεεδ, ίη ίΗε ιη3ηηεΓ ηιοδί 

δηίί3Η1ε Γογ ίΐιε ριιτροδε οί’3κ1ίηβ ηανίιΜίοη: 

.1 ίο εηδίιτε ίΗ3ί Ηγάτο^ταρΠίε δητνεγίη§ ίδ εαιτίείΐ οηί, 3δ Μ 3δ ροδδίΗΙε, 

3ί1εςιΐ3ίε ίο ίΗε Γεςιιίΐ'ειηεηίδ οί' δ3ίε η3νί§3ίίοη; 

.2 ίο ρΐ'ερ3Γε 3ηε1 ίδδηε η3ΐιίίεει1 εΗ3τίδ, δαίΐίης άίτεείίοηδ, Ιίδίδ οί’ 1ί§Ηίδ, ίίείε 
ί3Η1εδ 3ηά οίΙιεΓ η3υίίε3ΐ ρηΗ1ίε3ΐίοηδ, λνΗεΓε 3ρρ1ίε3Η1ε, δ3ίίδίγίη§ ίΗε 
ηεεάδ οί'δαίε ιχινί^ιίίοη; 

.3 ίο ρΓ0ΐηη1§3ίε ηοίίεεδ ίο ηΐ3ηηεΓδ ίη οιχΙογ ίΗαί η3ηίίθ3ΐ εΗηιίδ 3ΐχ1 

ριιΗ1ίθ3ίίοηδ 3τε Περί, 3δ & 3δ ροδδίΗΙε, ιιρ ίο <Με; 3ηε1 

.4 ίο ρΓονίάε ίΐ3ί3 ιη3ΐΐ3§οιηεηί 3ΐτ3η§ειηεηίδ ίο δηρροΓί ίΗεδε δεΓνίεεδ. 

3 ΟοηΐΓ3θίίη§ Οονεπιιηεηίδ ιιιχΙειΜίε ίο εηδηΓε ίΗε §τε3ίεδί ροδδίΗΙε ηηίίοπηίίγ ίη 

ε1ΐ3Γίδ 3ΐχί ηηηίίεηΐ ρηΗ1ίθ3ίίοηδ 3ηά ίο ΙαΗε ίηίο ηεεοηηί, \ν1ιεηενεΓ ροδδίΗΙε, τε1εν3ηί 

ίηίεηΐ3ίίοη3ΐ Γεδοίηίίοηδ 3ΐχί ΓεεοΓητηεηεΙηίίοηδ.* 

4 0οηίτ3είίη§ Οονειηιηεηίδ ηηάεΓίηίεε ίο εο-οτάίηηίε ίΗείτ ηείίνίίίεδ ίο ίΗε ςτεηίεδί 
ροδδίΗΙε είερτεε ίη οιτΜ ίο εηδηΓε Ιίχιί Ηγώχ)£Γ3ρΗίε 3ηά η3ηίίθ3ΐ ίηίοιτηαίίοη ίδ ιηαάε 
3ν3Ϊΐ3ΗΙε οη 3 ννοιΊ4-\νί4ε δ03ΐε 3δ ίίτηεΐγ, τεΙώΗΙγ, 3ΐχΙ ιιιχιηιΗίρροίΐδΙγ 3δ ροδδίΗΙε. 


* ΚείβΓ ΐο Ιίιβ 3ρρΓορΐ'Ϊ3ΐε Γεδοΐυΐίοηδ 3ΐκ1 ΐ'εεοηιιηεικΜίοηδ ΒίΙορΙεύ βγ Ιίιε Ιη1εΓη3ΐίοη3ΐ ΗγάΐΌ§Γ3ρΙιίε 
Οΐ'βΒηίζαίίοη. 
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Κε§ιιΙαίΐοη 10 
81ιΐρ$' Γουί6Ϊη§ 

1 δΜρδ' Γουΐείηγ δγδίειηδ οοηΐπΐιιιΐε ίο §3,ίείγ οί Η ίο 3ί δεα, δηίείγ 3ηά είίιείεηεγ οί 
ιχινΜίίοη αηεΙ/οΓ ρΓοίεείίοη οί Με πχιπηε εηνίΓοηιηεηί. 86ίρδ' Γοιιίείηη δνδίοηΐδ εκ 
Γεοοιηιηειχίαΐ ίοΓ ιίδε 6γ, 3ΐκ1 ιη3γ 6ε ηιαίίε ιηαπιΙηΐΟΓγ ίοι; 311 δΐιίρδ, οειίαίη εβίεγοηεδ οί 
δΐιίρδ ογ δΐιίρδ οαιτνίηγ εεΓίηίη ε3Γ§οεδ, \ν1ιεη 3(ίορΐ<χΙ 3ΐκ1 ίιηρίεηιεηΐαΐ ϊη 3θοοιχ1αιχε 
\νι11ι ίΐτε γυχΙεΙίηεδ ίΐηοΐ ετίΐεχώ άενείορεεί 6γ Με θΓ§3ηίζ3ΐίοη. * 

2 ΤΗε Οτ§3ηίζ3(ίοη ϊδ Γεεογηιζειί 3δ Με οηΐγ ίηΐεηίΕΐίοηηΙ 6ο(ίγ ίοΓ (Ιενείοριηγ 

γιιχίεΐίηεδ, επίεπ3 ειιτεί ΐ'εγιιΐίΐΐίοηδ οη 3η ίηίειτίΕίίοΜ Ιενεί ίοΓ δΜρδ' Γοιιίείηγ δγδίειηδ. 
Οοηίηιείίηγ Οονεηττηεηίδ δΜΙ τείετ ρΓοροδηΙδ ίοΓ Με ίχίορίιοη οί δΜρδ' Γουίείηγ δγδίειηδ 
ΐο Με Οπ-γιηίζίΐΐίοη. ΤΙιε θΓ§3Μζ3ίίοη ννίΙΙ εοΐΐηίε 3ΐχΙ Μδδειηίηηίε ΐο Οοηίτηείίηγ 
Οονεππηεηίδ ΜΙ ΓεΙενηηί ίηίοπηαΐϊοη ννίΐΐι Γεγαιχΐ ίο 3ηγ 3(1ορκχ1 δΜρδ' ιχιυΐείηγ δγδίεηΐδ. 

3 Τ6ε ϊιηϊΐΪ3ΐϊοη οί 3είίοη Τογ εδΧώΙίδΗίηγ 3 δΜρδ' ΓοιιΙείηγ δγδίεηι ίδ Με 
ΓεδροηδΜϋίΐγ οί Με ΟονεΓηηιεηί ογ Οονεηιιηεηίδ εοηεειηεά. Μ ίΙενεΙορίηγ δΐιεΗ δγδίεπίδ 
ίοΓ ιχίορίίοη 6ν Με θΓ§3ηίζ3ίϊοη, Με γιικίεΙίηεδ απά επίεπη άενείορεά 6γ Με 
Οι·γαηίζ3ΐίοη δ1ΐ3ΐ1 6ε ίηίεεη ίηίο ηεεοηηΐ. 

4 δΜρδ' Γοιιίείηο, δγδίειηδ δ6ουΜ 6ε δυ6ηιίίίε(1 ίο Με ΟπχιηίζΗΐίοη ίοΓ 3<3ορίίοη. 

Ηοννενει; 3 ΟονεΓηηιεηί ογ ΟονεΓπιηεηίδ ίιηρίειηεηίίηγ δΜρδ' Γοαίείηγ δγδίειηδ ηοί 
ίηίεικίείΐ ίο 6ε δΐι6ηιίίίε(1 ίο Με Οπχιηίζαΐίοη ίοΓ ίκίορίίοη ογ \ν6ίε6 Ιχινε ηοί 6εεη 3<1ορίεά 
6γ Με Οι·ο,3ηιζ3ίϊοη 3τε εηεουτηγείΐ ίο ίηΐίε ίηίο ηεεουηί, \\1ιεΓενει· ροδδΜΙε, Με 
§Μάε1ίηεδ 3ηά επίεπ3 (Ιενείορεά 6γ Με θΓ§3ηίζ3ΐίοη.* 

5 \νΐΐ 0 Γε ί\νο ογ γπογο Οονεηιιηεηίδ Ιιηνε 3 εοηιιηοη ϊηίεΓεδί ίη 3 ρ3ΐίίειιΐ3Γ 3Γε3, 

Μεγ δΗοιιΜ ίοηηιΜε ]οίηί ρι·οροδ3ΐδ ίοΓ Με (Μίηεβίίοη 3ΐχ1 ηδε οί 3 ιχχιίείηγ δγδΐειη 
ΜεΓείη οη Με 63δίδ οί 3η 3§τεεηιεηί 6είννεεη Μεηχ υροη τεεείρί οί δυε6 ρΓοροδηΙ 3ΐκ1 
6είθΓε ρΓοεεεάίηγ ννίΜ εοηδκίειηίίοη οί ϊί ίοι - 3(1ορίίοη, Με Οιγγιηϊζηίίοη δ1θ3ΐ1 εηδηΓε 
(ίεΐχΐίΐδ οί Με ρΐ'οροδ3ΐ 3Γε άίδδεηηη3ίεά ίο Με Οονεηιιηεηίδ ννΗίεΙι 63νε 3 εοιηιηοη 

ϊηίεΓεδί ίη Με 3Γε3, ίηείικίίηγ εοιιηίήεδ ίη Με νίείΜίγ οί Με ρΓοροδεά δΜρδ’ ΐ'οιιίείηγ 
δγδίεηι. 

6 €οηίΓ3εΐίη§ Οονεηιιηεηίδ δΜΙ ηάΙιεΓε ΐο Με ιηεηδίίΓΟδ 3άορίεά 6γ Με 

Οΐ'γηηιζίΐΐίοη οοηεειηϊηγ δΜρδ' Γοιιίειηγ. Τ6εγ δίτηΐΐ ρΐ'οιηιιΜιΙε ΜΙ ίηίοπη3ΐιοη ηεεεδδ3τγ 
ίοΓ Με δ3ίε 3ΐκ1 είίεείίνε ηδε οί 3(ίορΐε4 δ6ίρδ' ΐΌΐιίείηη δγδίειηδ. Α ΟονεΓηηιεηί ογ 
Οονεηιιηεηίδ οοηεειηε(ί ηχιγ ΓηοΜίοΓ ΐτΜΕε ίη Μοδε δγδίειηδ. ΟοηΜιείΜγ; ΟονεΓητηεηίδ 
δΐηηΐΐ (ίο ενετγΜίηγ ίη Μεή ρο\νεΐ' ίο δεειχε Με 3ρρΓορπ3ίε ηδε οί δΜρδ' Γοηΐείηγ δγδίεηΐδ 
3άορίε<16γ Με Οπχιηίζηίίοη. 

7 Α δΜρ δίχιΐΐ ηδε 3 ίηηηΜοιγ δΜρδ' ΐ'οιιΐείηγ δγδΐειη 3<1ορίε(1 6γ Με Οΐ'γγιηίζΗΐίοη 
3δ ιεςιπιεοί ίοΓ ίίδ ε3ίε§θΓγ ογ 03γ§ο ε3ηίε<3 3η4 ίη αεεοιτίιηεε \νίΜ Με ΓεΙενχηΙ 
ρΓονίδίοηδ ίη ίοΓαε ιιηίεδδ Μει*ε 3Γε εοηιρεΙΙίηγ τε3δοηδ ηοί ίο ηδε α ρ3ΐ*ίίεηΐ3Γ δΜρδ' 
Γοηίείη§ δγδίεηι. Αηγ δΐιε6 τεηδοη δ6η11 6ε ΓεεοιχΙείί ίη Με δΜρδ' Ιογ. 


* 


Κβίεΐ' ίο ίΐιβ ΟεηεΓβΙ Ριονίδίοηδ οη δΐιίρδ’ Κουίείηβ Ηάορίβά 1>γ ίΐιε Οι§3ηίζ3ίίοη ίιγ 
Γββοΐιιίίοη Α.572(14)), 38 αηιεηάειί. 
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8 ΜίΐιχΜορ/ δΜρδ' Γοηίείη§ δγδίειηδ δΐι&ΐΐ 6ε τενίεινεά 6γ ΐ6ε ΟοηίΓ3θίίη§ 

ΟονεΓητηεηί ογ ΟονεΓητηεηίδ εοηεεηιεά ίη 3εεοπΐ3ηεε ννίίΐι ίΗε §Μάε1ίηεδ 3ηά επίεπ3 
άενείορεά 6γ ίΗε Οτ§3ηίζ3ίίοη. * ** 

9 Α11 αάορΐεά δΜρδ' Γουΐείη§ δνδΐεηΐδ 3ηά 3είίοηδ Ιαίεη ίο εηίοτεε εοητρΙΜηεε \νίίΗ 
ίΗοδε δγδίειηδ δΜιΙΙ 6ε εοηδίδίεηΐ ννΐΐΗ ίηίειτΐ3ίίοη3ΐ ΐ3λν, ίηε1υάίη§ ίΗε Γε1εν3ηί ρΓονϊδϊοηδ 
οί ίΗε 1982 ΙΜίεά Ν3ΐίοηδ Οοηνεηίίοη οη ίΗε 63\ν οί ίΗε δε3. 

10 ΝοίΜη^ ίη ίΜδ Γε^ιιΜίίοη πογ ϊίδ 388οεΐ3ΐεά ^υίάεΐίηεδ 3ηά επίετίη δΙΜΙ ρπρίιιάίεε 

ίΗε ΐ'ίβΗίδ 3Π(1 (Ιυίίεδ οί ΟονεΓητηεηίδ ιιηάεΓ ίηίετηηίίοηηΐ ΐ3\ν ογ ίΗε 1ε§3ΐ τείπιηεδ οί 

8ΐΓ3ίΐδ ηδεά ίοΓ ίηίεηΐ3ίίοη3ΐ η3νίβ3ΐίοη 3ηι13τεΜρεΐ3£Ϊε 803 ΐ3ηεδ. 

Κο^ιιΜίϊοη 11 

δΜρ ΓεροΓϋη§ δνδίοπι*** 

1 δΐιίρ ΓεροΓΐίη§ δγδίειηδ εοηίπΗυίε ΐο 83ίείν οί Ηίε 3ί δε3, δ3ίείγ αηά είίίείεηεγ οί 

η3νί§3ΐϊοη 3Π(1 /ογ ρΓΟΐεείίοη οί ΐΗε ηΐ3ΓΪηε εηνίτοηηιειιί. Α δΐιϊρ ΓεροΓίίηβ δγδίεηι, ννΐιεη 
3(1ορί8(1 Άΐίά ίΓηρ1εηιεηίε(3 ίη 3εεοηΐ3ηεε ννίΐΐι ίΐιε §Μάε1ίηεδ 3ηά επΐετΜ άενείορεά 6γ ΙΗε 
θΓ§3ηίζ3ίίοη*** ρητδυ3ηί ίο ίΐιίδ Γε§ηΐ3ίίοη, δΜιΙΙ 6ε υδεά 6γ 311 δΐιίρδ, ογ εειίαίη 

03ίε§οηεδ οί δίιίρδ ογ δίιίρδ 03Γτγίη§ εεΓί3ΐη 03Γ§οεδ ίη 3οεοπΐ3ηεε ννίίΗ ί6ε ρΓονϊδϊοηδ οί 

εηε6 δγδίειη δο 3άορίεά. 

2 ΤΙιε θΓ§3ηίζ3ίίοη ίδ Γεεοαιίζεά 3δ ί6ε οηΐγ ίηίεηΐ3ίίοη3ΐ 6οάγ ίοΓ άενε1ορίη§ 

^ΜάεΜιεδ, επίετώ 3ηά Γε^ιιΐηίίοηδ οη 3η ίηίεηΐ3ίίοιΐ3ΐ Ιενεί ίοΓ δΜρ Γοροιίίη^ δγδίειηδ. 
ΟοηίΓ3είίη§ ΟονεΓητηεηί δ1ΐ3ΐ1 τείετ ρΓοροδ3ΐδ ίοΓ ί6ε 3άορίίοη οί δΜρ ΓεροΓίίη§ δγδίεηΐδ 
ίο ί6ε θΓ£3Μζ3ίίοη. Τ6ε Οη^3ηίζ3ίίοη \νί 11 εοΙΜίε 3ΐιά ΟίδδεηιίηηΙε ίο 0οηίτ3είίη§ 
ΟονεΓητηεηίδ 311 Γε1εν3ηί ίηίοηη3ίίοη \νίίΗ τε§3Γά ίο 3ηγ 3άορΐεά δΜρ ΓεροΓίίη§ δγδίεηι. 

3 Τ6ε ίΜίΜίίοη οί 3θίίοη ίοΓ εδΐ361ίδ6ίη§ 3 δΜρ ΓεροΓίίη§ δγδίεηι ίδ ί6ε 

Γεδροηδί6ί1ίίγ οί ΐΐιε ΟονεΓητηεηί ογ Οονεηιηιεηίδ εοηεεηιεά. Ιη άενε1ορίη§ δηε6 δγδΐεηΐδ 
ρτονίδίοη οί ί6ε §Μάε1ίηεδ 3ηά επίεπη άενείορεά 6γ ί6ε θΓ§3ηίζ3ίίοη*** δ63ΐ1 6ε ΙίΐΗεη 
ίηίο 3οεοηηί. 

4 δΜρ ΓεροτΙίη§ δγδίεηΐδ ηοί δΐώηιίίΐεά ΐο ί6ε ΟπχιηιζίίΠοη ίοτ 3(1ορΐίοη (3ο ηοί 

ηεεεδδ3ΓΪ1γ ηεεά ίο εοηιρίγ ννίίΐι ίΜδ Γο^ιιΟίίοη. Ηοννενετ, ΟονεΓητηεηίδ ίηιρίεηιεηίίη^ 
δηε6 δγδίειηδ 3Γ8 εηεοητ3§εά ίο ίοΙΙονν, νάιετενεΓ ροδδί61ε, 16ε ίχπάεΐίηεδ 3ΐχ1 επίειΜ 
άενείορεά 6γ ί6ε Οπ^ιηίζηίίοη***. 0οηίτ3είίη§ ΟονεΓητηεηίδ ηΐ3γ δπ6ηιίί δπείι δγδίειηδ 
ίο ί6ε Οτ§3Μζ3ΰοη ίοτ τεεο^Μίίοη. 


* Κείετ ίο ΐ1ΐ€ θ6ΐΐ6Γ3ΐ Ρτονίδίοηδ οη δΐιίρδ' Ρουίείη<* ίκίορίοίΐ ί>γ Ιΐΐ6 Οΐ'ρίΐηίζίΐΐίοη Ιιν 
Γοδοΐιιίίοη Α.572(14)), 38 βιηεηύοΗ. 

** ΤΗίδ Γ6§ιιΐ3ίίοη εΐοεδ ηοί 3(Μι·6δ5 κΐιίρ ιεροιΊίη§ βγδίεπίδ εδίΒΜίδΙιεεΙ Ηγ Οονειηπιεηίδ ίοτ 8ε3Γθίι αηιΐ 
Γδδειιε ριπροδεδ ννΗίεΗ 3Γ6 εονεινά Ηγ εΙιβρΙβΓ 5 οίίΐιε 1979 δΑΚ Οοηνεηίίοη 38 3ηιεηάε(1. 

*** Κείετ ίο ίΐιε §υί4ε1ίηεδ 3ηά επίετώ ΒάορΙεΗ ΐ>γ ίΐιε ΜΒΠίίιηε δαΐείγ ΰοηιιηίίίεε οί ίΐιε Οι·§3ηίζ3ίίοη ί>γ 
Γ88θ1ηίίοη Μδ(Γ.43(64), 38 3ηιεη(ΐ8(1 1>γ τεδοΐυΐίοη ΜδΟ.1 1 1(73). Κ,είει· 3ΐδο ίο ίΗε 0εηεΓ3ΐ ρπηείρίεδ 
ίοτ δΐιίρ ι·εροΓίίη§ δγδίεηΐδ αηά δΐιίρ ΓεροΓίίη§ ΐ'εηυίΓεηιεηΐδ, ίηε1υ(3ίη§ §υί<3ε1ίηεδ ίοτ ΓεροΓίίη§ ίηείάεηίδ 
ίηνο1νίη@ άΒΠβεΓοηδ §οο(1δ, ίΐ3πηίιι1 5ΐιΙ)δΐ3ηεεδ 3η<1/οΐ' ηιβπηε ροΠυίΒπίδ, ΒάορΙεά Ηγ ίΐιε θΓ§3ηίζ3ίίοη 
ί>γ Γεδοΐυίίοη Α.851(20). 
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5 \νΐΐ 0 Γ 0 ί\νο ογ ηιοιε Οονεππηεηίδ Μνε 3 εοηπηοη ίηίεΓεδί ίη 3 ρηΠίευΜ ίίΓΟίΐ, 
Ηιεγ δΗουΙΠ ί'οηηιΜίε ρωροδηΐδ Γογ 3 εο-οιτϋηαΐεΟ δΜρ ιχροηίη" δνδίεηι οη ΐΜ Μιδίδ οί' 
3£τεεηιεηΐ Μπνεεη Ηιεηι. Βείοπε ρΓοεεε<1ίη§ ννίΐΗ 3 ρΓοροδ3ΐ Τογ 3<1ορίίοη οί’ 3 δΜρ 
ΓεροΓίίη§ δγδίεηι, ίΜ θΓ§3ηίζ3ίίοη δΜΠ Οίδδεηιίηιιΐε <3βί3Ϊ1δ οί’ ίΜ ρΓοροδ3ΐ ίο Ηιοδε 
Οονεππηεηίδ \\ίιίεΙι Μνε 3 εοηπηοη ίηίεΓεδί ίη ίίιε 3Γ83 εονεΓεά Ιογ ίίιε ρΓοροδεΟ δγδίεηι. 
\¥Μγ 8 3 εο-οπϋηίΐΐεοί δΜρ ΓεροΓίϊη§ δνδίεηι ίδ ηάορίεά απά εδΐαΙοΙίδΗεχΙ, ίί δΜΠ Μνε 
υηίίοπη ρΓοεεάιπεδ 3ηά ορεΓ3ίίοηδ. 

6 ΑίίεΓ 3άορίιοη οί' 3 δΜρ Γεροιΐίη§ δγδίειη ϊη 3εεοΓ(ί3ηεε ννίίΗ ίΐιίδ ΐΌίγιΜίίοη, ίίιε 
Οονεππηεηί ογ Οονεππηεηίδ εοηεεΓπεά δΜΠ ίηΜ 311 Γηε3δΐΐΓεδ ηεεεδδ3Γγ Γογ ίΠε 
ρΓοηιυ1§3ίίοη οί' 3ηγ ίηίοπτΐ3ίϊοιι ηεεάεά Γογ Πιε εί'ίίείεηΐ αηεΐ είϊεοΗνε ιίδε οί' Πιε δγδίεηι. 
Αηγ 3ΐίορΙει1 δΠϊρ ΓεροΓίίη§ δγδίειτι δίΐ3Π Μνε Πιε εηρηΜΠίγ οί' ίηίεΓ3θίίοη 3ηά Πιε 3Ϊ>ϊ1ίίγ 
ίο 3δδίδί δΜρδ \νϊύι ίηίοητΐ3ΐίοη \νΜη ηεο8δδ3τγ. διιείι δγδίεηΐδ δΜΠ ί>ε ορεΜεά ίη 
3εεοΓ(ί3ηεε \νίίΠ ίΜ §ιιϊάε1ίηεδ 3ηά εήίεπ3 άενείορεά Ηγ Πιε θΓ§3Μζ30οη* ριιΐ'δΐιηηΐ ίο 
ίΠι’δ τε^ηΜοη. 

7 ΤΠε ηΐ3δίεΓ οί' 3 δΜρ δΜΠ εοηιρίγ \νίίΠ ίΜ Γ8φ.ιπεηιεηίδ οί' πΗορίεΟ δΜρ Γεροιίίη§ 
δγδίεηΐδ 3Π(ί ΓεροτΙ ίο ίΜ 3ρρΐ'ορπ3ΐο 3ΐιίΜπίγ 311 ίηΠοιηΜίοη ΐ'οςυίΐ'εΠ ίη ηεεοΓΜηεε 
λνίΠι Πιε ρΐ'ονίδίοηδ οί' 83εΠ δΐιεΠ δγδίεηι. 

8 Α11 3(ίορΐεΠ δΜρ ΓεροΓίίη§ δγδίεηΐδ αηά 3είίοηδ ί£ΐΙ<εη ΐο εηίοτεε εοιηρΜηεε ννίΐΗ 
ίΠοδε δγδίειτίδ δΜΠ Μ εοηδίδίεηΐ \νίίΙι ίηΙεπΜίοηηΙ Ιηνν, ίηεΜάίη§ ίΜ Γε1εν3ηί ρΓονίδϊοηδ 
οί’ ίΜ ΙΜίεΟ Ν3ίίοηδ ΟοηνεηΗοη οη Πιε Βα\ν οί' ίΜ δε3. 

9 ΝοΗπη§ ϊη ίΜδ Γε§ηΐ3ίϊοη ογ ϊίδ 3δδοεΪ3ίε<1 §Μ<Μίηεδ αιιεί επίειΜ δΜΠ ρΓε)υεΙίεε 
Πιε ή§Πίδ 3ΐιΗ εΐιιΐίεδ οί' ΟονεΓητηεηίδ ιιιιΠει* ίηίεηΐ3Ποη3ΐ Ι3\ν ογ Πιε 1ε§3ΐ Γοείπιεδ οί' 
δ(Γ3ΐΙδ ιΐδεΗ ιοί - ϊηίεΓη3ίίοη3ΐ η3νί§3ΐίοη ιιικί3ΓεΜρεΐ3§ϊε δ83 ΐ3ηεδ. 

10 ΤΜ ρ3τΠείρ3Ποη οί' δΜρδ ίη 3εεοηΐ3ηεε \νίΠι Πιε ρΓονίδϊοηδ οί' πΟορίεΟ δΜρ 
Γοροιίίη^ δγδίεηΐδ δΜΠ Μ ίτεε οί' οΜγ§ 8 ίο ίΜ δΜρδ εοηεειηεεί. 

11 ΤΠε θΓ§3Μζ3ίίοη δΜΠ εηδΠΓε Πΐ3ί πΟορΐεεΙ δΜρ ΓεροΓίίη§ δγδίεηΐδ 3Γε τενίεινεά 
ιιηΠεί' ίΜ §ηί<Μίηεδ 3ηΠ εηίεώ άενείορεά Πγ Πιε θΓ§3ηίζ3Ποη. 

Κε^ιιΜίΐοη 12 

νβδδεί ΜαΓίΙε δετνίοεδ 

1 νεδδεί ΙιηίΤίε δεινίεεδ (νΤδ) εοηΠίΠηίε ίο δ3ίείγ οί' Πίε 3ί δ83, δ3ίείγ 3ηά 
είϊϊείεηεγ οί' ηηνί^ηΐίοη 3ΐΐ(1 ρΓοίεεΠοη οί' Πιε ιη3ηηε εηνίΓοητηεηί, 3(1]3εεηί δΠοΓε 3Γ838, 
\νοιΊ< δίίεδ 3ΐιΠ οίϊδΙιοΓε ϊηδΐηΜίίοηδ ίίοιη ροδδίΠΙε 3<1νεΓδε είϊεείδ οί' Γη3ήίίηιε ΐΓαί'ίίε. 

2 ΟοηίΓ3είίη§ Οονεππηεηίδ ιιηΗεηηΜ ίο αιταηςε Γογ ίΜ εδίηΗΠδΜηεηΐ οΓ νΤδ 
ννίιοΐΌ, ίη Πτείτ ορίηϊοη, Πιε νοίυηιε οΓ Γηιίΐίε ογ Πιε άε§τεε οΓ πδΠ ]ηδίίίΪ8δ δΐιεΠ δεινίεεδ. 


* Κείετ Ιο ίίιε §ιιί(1ε1ίηεδ 3ηά εηίεπα βάορΐειί βχ ίίιε Μδπίίιηε δαίεΐγ ΟοτηιηίΙΙεε οί ίίιε θΓ§3ηίζαίίοη βχ 
Γεκοΐιιΐίοη Μδ<3.43(64), 3δ 3ΐηεηε1ε(1 6χ Γεκοΐιιΐίοη Μδ(3.111(73). ΚείεΓ 3ΐδο Ιο Ιίιε Οεηεκιΐ ρπηείρίεκ 
ϊογ δΗίρ ΓεροΓίίη§ δγδΐεητδ 3ηά δΠϊρ ΐ'εροι1ίη§ ΓεςιιίΓεηιεηΙδ, ίηείικίίηβ ^ιιίάεΐίηε» ίοΐ' ΓεροιΊίη^ ίηείεΐεηΐδ 
ίηνο1νίη§ ά3η§εΐΌΠ8 §οοάδ, 1ΐ3πηΓυ1 8υ1)8ΐ3ηε8δ αηά/οΓ ηΐΒΓίηε ροΙ1υΐ3ηΐ8, 3άορΐε<1 Ιιγ Ιίιε Οΐ'^αηίζαΙίοη 
1>γ τεδοΐιιΐίοη Α.851(20). 
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3 €οηΐΓίΐοΐίη« ΟονεπιιηεηΙδ ρΐ3ηηίη§ 3ηά ίτηρ1εηιεηίίη£ νΤ3 δΜΠ, γνΗεΐ'ονεΐ' 
ροδδίΗΙε, ίοΐίοχν ίΗε £ΐιί<Μίηε8 άενείορεά 6γ ίΗε θΓ§3ηίζ3ίίοη*. ΤΙιε υ8ε οί νΤ8 ηΐ3γ 
οη1γ 6ε ιηαάε πΐ3ηίΐ3ίοιγ ίη δεα 31Ό38 χνίίΗίη ίΗε ίεπίίοώΐ δε3δ οί 3 εο3δί3ΐ 8Με. 

4 ΟοηίΓ3θίίη§ Οονεηπηεηΐδ δΜΠ εηάε3νοιΐΓ ίο δεεητε ίΗε ρ3Γίίείρ3ίίοη ίη, 3Π(1 
εοηιρίώηεε ννϊίΗ, ίίιε ρΓονίδίοηδ οί νεδδεί ίτ3ίίίε δεινίεεδ 6γ δΗίρδ εηίίίΐεά ίο % ίΗεΗ ΰ3§. 

5 ΝοίΗίη§ ίη ίΗίδ Γε§υΐ3ΐίοη ογ ίίιε §ιικ1ε1ίηεδ 3<Ιορίε(Ι 6γ ίίιε Οηγ:ιηίζ3ΐκ>η δΗηΙΙ 
ρΓε)ΐιο1ίεε ίίιε π^Ηίδ 3ηά άηίίεδ οί ΟονεΓητηεηίδ ηηάετ ίηίεηΐ3ίίοη3ΐ ΐ3\ν ογ ίίιε 1ε§3ΐ 
Γε§ίτηεδ οί δίτ3ίίδ υδεά ίοΓ ίηΐεπΐ3ίίοη3ΐ η3νί§3ίίοη 3ηά 3ΓθΗίρεΐ3§ίο κεα Μηεδ. 

Κε«ηΐ3ίΐοη 13 

ΕδίαβΙίδΗιηεηί 3ηίΙ ορίΤ3ίϊοη οί 3Ϊ(1δ ίο ηιινΪ£3ίΐοη 

1 Εηεΐι 0οηΐΓ3είίη« Οονεηηηεηί υηάειΌΐίεδ ίο ρτονίάε, 38 ίί άεεηΐδ ρΓ3θίίε3ΐ 3Π(ί 
ηεεεδ83τγ είίίιεΓ ίηΗίνίάιιαΙΙν ογ ίη εο-ορεΓ3ίίοη ννϊίΗ οίΗετ Οοηίηιεΐϊηο; ΟονεΓητηεηίδ, 
δηεΐι 3Ϊάδ ίο η3νί§3ίίοη 38 ίΗε νοίηηιε οί 1τ3ίϊϊο ι'ιΐδίΐίιεδ 3ηά ίίιε άε§τεε οί ιΐδΐε Γεςυίτεδ. 

2 Ιη οπΙεΓ ίο ο6ΐ3Ϊη ίίιε §τε3ίεδί ροδδίΗΙε ηηίίοηηίίγ ίη 3Ϊάδ ίο η3νί§3ίίοη, 
ί’οηίπιείίηίτ ΟονεΓητηεηίδ υηΗειΙηΕε ίο ίηίεε ίηίο 3οεουηί ίίιε ίηίεπΐ3ίίοη3ΐ 
ΓεεοΓητηεηίΜίοηδ 3Π(Ι ςηίάεΐίηεδ** χνΐιεη 0δί361ίδΗίη£ δηεΐι 3κ1δ. 

3 ΟοηΗηείίη^; Οονεηττηεηίδ ιιηίΙειΙηΗε ίο 3Π'3ηγε ίοΓ ίηίοπη3ίίοη ΐ'εΐ3ΐίηγ ίο 3ΐ<Ιδ ίο 
η3νί§3ίίοη ίο 6ε ιη3(Ιε 3ν3ΐΐ361ε ίο 311 εοηεεηιείΐ. ΟΗηη^εδ ίη ίΗε ίτ3ηδηιίδδίοη8 οί 
ροδίίίοη-ίιχίη§ δγδίεηΐδ χνΗίεΗ εουΐά 3(ΙνεΓδε1γ 3ίίεοί ίΗε ρεΓίοηη3ηεε οί τεεείνεΓδ βίΐεά 
ίη δΗίρδ δΗαΙΙ 6ε Γίνοιοΐεοί 38 ί3Γ 38 ροδδίΗΙε αη(1 οη1γ 6ε είίεείεά αίΐεΐ' ΐίτηε1γ 3ηε1 3ε1εςιΐ3ΐε 
ηοίίεε 1ΐ3δ 6εεη ρΓοηιιιΙ^ΙείΙ. 


Κε§υΐ3ίΐοη 14 
δΗίρδ’ ηιαηηΐη^ 

1 ΟοηίΓ3θίίη£ ΟονεΓητηεηίδ ιιη<ΙεΓΐ3ΐίε, 83ε6 ίοτ ίΐδ ηαΐίοηαΐ δίιίρδ, ίο ηΐ3ίηΐ3ίη, ογ, ίί 
ίί ίδ ηεεεδδ3Γγ, ίο ηάορί, ιηεηδίιΐΌδ ίοτ ίίιε ρυιροδε οί εηδυπη§ ί1ΐ3ί, ίί'οιη ίΗε ροίηί οί νίε\ν 
οί 83ίεΐγ οί Ιίίε 3ί δε3, 311 δΗίρδ δΗηΙΙ 6ε δηίϊίείεηί1γ 3ηά είΕείεηί1γ ηΐ3ηηε(Ι 

2 Ενειγ δΗίρ ίο \νΗίεΗ εΗ3ρίεΓ I 3ρρ1ίεδ δΗ3ΐ1 6ε ρΓονίάεά \νίίΗ 3η 3ρρτορη3ίε 
ηιίηίιηυιη 83ίε ηΐ3ηηίη§ άοεητηεηί ογ εςυήηίεηΐ ίδδηεά 6γ ίΗε ΑάτηίηίδίΓ3ίίοη 38 ενίάεηεε 
οί ίΗε Γ ηίηίΓ ηηΓη δ3ίε ηΐ3ηηίη« εοηδίάετεά ηεεε8δ3Γγ ίο εοηιρ1γ \νίίΗ ίΗε ρτονίδίοηδ οί 
ρ3Γ3§Γ3ρΗ 1. 

3 Οη 311 δΗίρδ, ίο εηδυτε είίεείίνε εΐ'ε\ν ρετίοηη3ηεε ίη δ3ίείγ ηΐ3ίίεΓδ, 3 χνοιΉίηο 
Ι3η§η3βε 8ΐΐ3ΐ1 6ε εδί361ίδΗε<1 3η<1 τεεοπίεά ίη ίΗε δΗίρ'δ 1ο§-6οο1ε. ΤΗε εοιηρ3ηγ, 38 


* ΚείεΓ Ιο Ιίιε Οιιίάεΐίηεδ οη νεδδεί ΤτηΓΓίε δετνίεεδ αάορίεά 1>γ Ιίιε θΓ§3ηίζ3ΐίοη Ογ τεδοΐιιΐίοη 
Α.857(20). 

** Κείετ Ιο ίίιε 3ρρΓορπαΙε τεεοιηιηεηεΐηΐίοηδ 3ΐη1 βυκίεΐίηεδ οί ΙΑΕΑ Άΐιά δΝ/Οίτε.107 - ΜηπΙίιηε 
Βιιογ3§ε δγδίειη. 

*** ΚείειΊοίΗε ΡπηείρΙεδ οίδβίε Μαηηίη§ αάορίεά βγ1ίιε Οι·§3ηίζ3ΐίοη ί>γ νεδοΐυΐίοη Α.890(21). 
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(ίείηεεί ίη Γε§αΐ 3 ίίοηΙΧ/ 1 , ογ ί 6 ε ηΐ 3 δίεΓ, 3 δ 3 ρρΐΌρπ 3 ίε, δΐΐίΐΐI άείεηηίηε ίΗε 3 ρρΓορη 3 ίε 
λνοιΈίης Ι 3 η§ιΐ 3 § 6 . Ε30ΐι δ63ί3Γ6Γ δ6α11 6 ε ΐ'εςιιίιχχΐ ίο ηηάεΐ'δίηηά 3 ηά, \ν 6 ερε ίίρρί'ορπηίε, 
§ίνε οιχΙεΓδ 3 ηά ϊηδίηιείίοηδ 3Π(1 ίο τεροΓί 630 Ε ϊη ΰΐ3ΐ Ι 3 η§ιΐ 3 §ε. Ιί ίΗε \νοι1<ίη« Ι 3 η§ιΐ 3 §ε 
ίδ ηοί 3 η οΗϊεώΙ Ι 3 η^ιΐ 3 §ε οί ίΙιε δίηίε ννΗοδε ίΐ 3 § ίΙιε δΗίρ ϊδ εηίίίΙαΙ ίο ίΐγ, 311 ρΐ 3 ηδ 3 ηά 
Ιίδίδ ΐ'οςιιίΓοεΙ ίο 6 ε ροδίεά δίχιΐΐ ίηεΐηάε 3 ίτηηδίηίίοη ίηίο ίΙιε \νοΓΐάη§ Ι3η§α3§ε. 

4 Οη δΜρδ ίο ννΗίεΗ είβρίεΓ I 3 ρρ 1 ίεδ, Εη§1ίδ1ι δΗηΙΙ 6 ε ιΐδε<4 οη ΙΗε 6 ιχί§ε 3 δ ΙΗε 
ννΌΓΐ<ίη" Ι3η§ιΐ3§ε ίοΓ 6πά§ε-ίο-6π(1§ε 3ηά Μά^ε-ίο-δΙιοΓε δηίείγ εοηχηυηίεηΐίοηδ 3δ \νε11 
3 δ ίοΓ εοΓηπχιηίεηίίοηδ οη 6 ο 3Γ(1 Εεΐννεεη ΐΗε ρϊΐοί 3 ηά 6 πά§ε \ν 3 ίε 6 Εεερίη§ ρεΓδοηηεΙ*, 
υηίεδδ ΐΙιοδε εΒτεείΙγ ίηνοίνειΐ ίη ίΙιε εοηιηιοηίε;Ίΐίοη δρεβΕ 3 εοτητηοη Ι 3 η§ιΐ 3 §ε οίΗεΐ' ΐΙχιη 
Ε η§ίίδ 6 . 


Κε«ιιΐ3ίΐοη 15 

Ρπηείρίεδ Γεΐ3ίίη§ ίο 6ηά§ε άεδί§η, άεδί§η 3η(1 ΕίταηξεπιειιΙ οί 
η3νί§3ίίοη3ΐ δνδίοηΐδ 3ΐη1 εφίΐριηεηΐ 3ΐη1 6πίΙ"ε ρι-οεεάιίΓεδ 

Α11 άεείδϊοηδ ννΗίεΗ 3Γε ηχκίε ίοΐ' ΐΗε ριίφοδε οί αρρ1γίη§ ΐΗε ΓεςιιίΓειηεηίδ οί 
Γε§ηΐ3ίίοηδ 19, 22, 24, 25, 27 3ηά 28 3ηεΙ ννΗίεΗ 3ίίεεί 6η<1§ε εΐοδίβη. ίΙιε άεδί§η 3ηά 
3ηηη§εηιεηί οί η3νί§3ίίοη3ΐ δγδίεηΐδ 3ΐκ1 εςυίριηεηΐ οη ΐΗε Ηπίΐεε 3ηά Ιιιχίεε 
ρΓοεεάυΓεδ** δΜΙ 6ε ίηΕεη\νίί6 ίΙιε ηίιη οί: 

.1 ί3εί1ϊί3ΐίη§ ί6ε ί3δ1<δ ίο 6ε ρεΓίοηηεεΙ 6γ ί6ε 6πά§ε ίε3ηι 3ηά ΐΗε ρίΐοΐ ϊη 
ιη3Είη§ ΜΙ 3ρρΓ3ΐδ3ΐ οί ΐΗε δίίιιηίίοη 3ηά ίη η3νί§αίίη§ ί6ε δ6ίρ δ3ίε1γ 
ιιηεΐεΐ' 311 ορεΓ3ίίοη3ΐ εοηεϋίίοηδ; 

.2 ρΓθΐηοίίη§ είϊεείίνε αιχί δ3ίε 6ήά§ε Γεδοιχεε ηχνηαηειηεηί; 

.3 εη361ίη§ ίΗε 6ηιί§ε ίε3ΐη 3η<1 ίΗε ρίΐοί ίο Ηανε εοηνεηίεηί βιχΙ εοηίίηυουδ 
3εεεδδ ίο εδδεηΐίιΙ ίηίοπηαΐίοη \ν6ίε6 ίδ ρΓεδεηίεά ίη α ε1ε3Γ 3ηεΙ 

ιιη;ιιη6ίηιιοιΐδ ιηβηηεΓ, ηδίη§ δίηηεΐηηίίζεεί δγτηίοΐδ άώΑ εοεϋη§ δγδίεηΐδ ίοΓ 
εοηίτοΐδ 3ΐχΙ άίδρίηγδ; 

.4 ίηε1ίε3ίίη2 16ε ορεΜίοηηΙ δί3ίηδ οί αιιίοηιαίεεΙ ίίιηεΐίοηδ 3η<ί ίηίε£Γ3ΐε<1 

εοηιροηεηίδ, δγδίεηΐδ 3ιχ1/ογ δη6-δγδίειηδ; 

.5 3ΐ1ο\νίη§ ίοΓ εχρεείίίίοιίδ, εοηίίηηοηδ 3ηά είϊεείίνε ίηίοιτη3ΐίοη ρΓοεεδδίη§ 

3ΐΐ(ί άεείδίοη-ηΐ3Είη§ 6γ ί6ε 6ιχ%ε ίε3ΐη 3ηεΙ ίΙιε ρίΐοί; 

.6 ρΓενεηίίη§ ογ ι ηίηίιτπζ ίηι; εχεεδδίνε ογ ιιηηεεεδδ3Γγ ννοιΕ 3ηά 3ηγ 

εοηάίίίοηδ ογ (Ιίδίιηείίοηδ οη ίΗε 6ηά§ε ννΗίεΗ ιηηγ εηηδε ί3ίί§ιιε ογ 
ίηίεΓΪεΓε ννίίΗ ί6ε νί§ίΐ3ηεε οί ί6ε 6ηά§ε ίε3τη αιχΙ ί6ε ρίΐοί; 3ΐχί 


* ΤΗε ΙΜΟ δΐΒηάακΙ Μβηηε (2οιηιηιιηίθ3ΐίοη8 ΡίΐΓ38ε8 (δΜΓΡδ) (Μδ(7/(2ίΓε.794), 38 βηιεηεΐείΐ, ιηηγ Ρ>θ 
ιΐδβά ίη ΐΗΐ8 Γ68ρεοί. 

** Κχ&Γ Ιο ΟϋίΗεΙίηεβ οη εΓ§οηοηιίο οπίεπβ Γογ ΐ>ηά§:ε εηυίριηεηΐ 3ηά ΐ3γοιιΐ (Μ§Ρ/ΟίΓ0,982). 
ΡεΓίοιτηηηεε 8ΐ3ηά3Γ(ΐ8 Γογ ΙΒ8 (Γε8θ1ιιΐίοη ΜδΓ.64(67); 3ηηεχ 1); 3ηά Γογ ΙΝδ (τε8θ1ιιΙίοη 
ΜδΓ.86(70); 3ηηεχ 3). 
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.7 ι τπηι'ιτ π ζ ι'η§ ΐΙιο πδί οί Ιιυιηαη ειτοΓ ίΐηά άείεείίη§ δηεΐι ειτοΓ ίί ίί οεεητδ, 
ΐΗΓου^Ιι ηιοηίίοηη§ αηά αίαπη δγδίεηΐδ, ϊη ίίτηε ίοΓ ίΐιε 6πά§ε ίευηι 3η(Ι ί6ε 
ρίΐοί ίο ίηίε υρρίΌρπηίε ηείίοη. 

Κε§υΐ3ΐΐοη 16 

Μηΐηίεηηηοε οί εςυίριηεηί 

1 Τ6ε Αώηίηίδίπιίίοη δΐιυΐΐ 6ε 83ίίδίίε(Ι ίΗυί ηάεςυηίε 3ΐταη@ειηεηΐδ 3Γε ίη ρΐαεε ΐο 
εηδυτε ίΗηί ίΗε ρεΓίοηηηηοε οί ίΗε εςηίρηιεηί ΓεςυίΓείΙ 6γ ίΐιίδ εΕηρίεΓ ίδ ηιυίηίηίηεεί. 

2 Εχεερί 38 ρΓονίάεά ίη Γε§ηΐ3ίίοηδ Ι/7(6)(ίι), 1/8 3ηά 1/9, χνΐιίΐε αΐΐ ΓευδοηυΟΙε δίερδ 
δΐΐίΐΐΐ 6ε ίυίεη ίο ιηηίηίηίη ί6ε εςηίρηιεηί ΓεςηίΓεά 6γ ΐ6ίδ εΙιηρίεΓ ίη είίίείεηΐ \νοΓΐαη§ 
οΜερ ηΐ3ΐίηηείίοηδ οί ΐ1ΐ3ΐ εςυίριηεηί δ63ΐ1 ηοί 6ε εοηδκίεηχΐ 3δ ηΐ3]<ίη§ ίΐιε δΐιίρ 
ηηδε3\νοΓί1ιγ ογ 3δ 3 τε3δοη ίοΓ άεΐ3γίη§ ί6ε δΐιίρ ίη ροΓίδ ννΐιεπε Γερ3Ϊτ ίαοίΐίΐίεδ 3Γε ηοί 
Γε3(1ί1γ 3ν3ΐΐ361ε, ρΓονίάεά δηίί361ε ηΓπιη^εηιεηίδ 3Γε ιη3(1ε 6γ ί6ε ηΐ3δίεΓ ίο ίυίε ί6ε 
ίηορεηιίίνε εςυίριηεηί ογ ηπ3ν3Ϊΐ361ε ίηίοηηαίίοη ίηίο 3εεοηηί ίη ρΐ3ηηίη§ αικί εχεευίίη§ 

3 83ίε νογ3§ε ίο 3 ροιΐ ννίιοΓε Γερ3ΪΓδ ε3η ί3ΐ<ε ρΐ3εε. 

Κε«υΐ3ίίοη 17 

Ε1εοΐΓοηΐ3«ηείΐε 0()ηιρ3ίΐ6Πΐίγ 

1 Αοίηιίηίδΐηιίίοηδ δ1ΐ3ΐ1 εηδητε ί63ί 311 ε1εείήε3ΐ 3ηο1 εΐεείτοηίε εςυίριηεηί οη ΐ6ε 

6η(1§ε ογ ίη ΐ6ε νίείηίίγ οί ΐ6ε 6ήά§ε, οη δΐιίρδ εοηδίτηείεά οη ογ 3ίίεΓ 1 .Ιυΐγ 2002, ίδ 
ίεδίεά ίοΓ εΙεοίΓοιηη^ηεΐίε οοηιρ3ίί6ί1ίίγ ί3ίαη@ ίηίο ηεεουηί ί6ε Γεεοιηιηεικίυίίοηδ 
άενείορεά 6γ ΐ6ε θΓ§3ηίζ3ίίοη.* 

2 Εΐεείπεηΐ ηηεΐ εΐεοίτοπίε εςυίριηεηί δ63ΐ1 6ε δο ίηδίηΐΐεά ΐΗηί ε1εοίτοηΐ3§ηείίο 

ίηίεΓίεΓεηεε άοεδ ηοί 3ίίεοί ί6ε ρΓορεΓ ίυηεΐίοη οί ηηνί^υίίοηυΐ δγδίεηΐδ ηηά εςηίρηιεηί. 

3 ΡθΓί361ε εΐεείηεηΐ 3η(1 εΐεοίτοπίε εςηίρηιεηί δΗηΙΙ ηοί 6ε ορεΓ3ίεά οη ί6ε 6π(1^ε ίί 
ίί ηιηγ ηίίεεί ί6ε ρΓορεΓ ίηηείίοη οί ηυνί^ηίίοηυΐ δγδίεηΐδ ηηά εςηίρηιεηί. 

Κε^υΙυίίοη 18 

ΑρρΓοναΙ, δυτνεγδ αηά ρεΓίοπηηηοε δίηηίΐηιχίδ οί ηηνΐ^ηίΐοηηΙ 
δνδίεηΐδ 3ΐΐ(1 εςυίριηεηί ηηά νογη§ε (Ιηίη ΓεεοΓίΙεΓ 

1 δγδίεηΐδ 3Π(1 εςηίρηιεηί Γεςηίτεά ίο ηιεεί ί6ε Γεςηίτεηιεηίδ οί Γε§ηΐ3ίίοηδ 19 3Π(1 
20 δ1ΐ3ΐ16ε οί 3 ίγρε 3ρρΐΌνο(16γ ίΐιε Αίΐηιίηίδίηιίίοη. 

2 δγδίεηΐδ 3Π(1 εςηίρηιεηί, ίηεΐυείίηυ; 3δδοοί3ίεά 63εί-υρ ηπυη^ειηεηίδ, \νΗεΐ'ε 

3ρρ1ίε361ε, ίηδίαΐΐεεί οη ογ 3ίίεΓ 1 Μγ 2002 ίο ρεΓίοηη ί6ε ίηηείίοηηΐ ΓεςηίΓεηιεηίδ οί 


* ΚοΓ ογ ΐο ίΐιε ΟεηεηιΙ ΓεςιιίΓεηιεηίδ Γογ Ε1εείΓοηΐ3§ηείίε ('οιηραΙίΕΜίΐγ Γογ ηΐΐ Εΐεείηεαΐ 3ηά Εΐεείτοηίε 
δΕίρ’δ Εφίίρηιεηί βάορίεά Εγ ΐΗε θΓ§3ηίζ3ΐίοη Εγ ιεδοΐιιίίοη Α.813(19). 
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Γε§υΐ3ίίοη8 19 αηά 20 δΐιαίΐ οοηί'οιτη ΐο αρρΓορπαίε ρειΤοιτηΕΐηεε δίΗπάαπΙδ ηοί ίιιίειϊοΓ Ιο 
ΐΐιοδε ηιίορΐιχΐ Βγ ΐΗε θΓ§3ηίζ3ίίοη.* 


* ΚεΓετ ίο ίΐιε ίοΐΐσννϊπβ Γεεοηηηεηιίαΐίοηδ αάορίειΐ 6γ ίΐιε Οΐ'εςηίζαίίοη 6γ ίΐιε τεδοΐοΐίοηδ ίηιϋεαίειΐ: 

ΡεεοηιηιεηιΜίοηδ οη £εηεΐ'3ΐ ΓεςιιίΓεηιεηΙδ Γογ δΙιίρΕοΐ'ηε Γ3(1ίο εςυίριηεηί ίοπηίη§ ρ3Γί οΓ ίΐιε 01οί)3ΐ 
Μβηίίηιε ϋίδίτεδδ 3ηά δαΓείγ δγδίεηι (ΟΜϋδδ) 3ηά Γογ ΕΙεείΓοηίε Ν3νί§3ίίοη3ΐ Αίάδ (ΓεδοΙιιίίοη 
Α.694(17)); 

ΡεεοιηηιειπΜίοη οη Ρεΐ'ίοιτη3ηεε δίβηύαπίδ Γογ §γΐΌ-εοιηρ358εδ (ΓεδοΙιιίίοη Α.424(ΧΙ)); 

Κεεοηιτηεηιίαίίοη οη ΡετΓοπηηηεε δίαηάαπίδ Γογ ταάατ εςυίρηιεηί (τεδοίηίίοη ΜδΟ.64(67), 3ηηεχ4); 
ΡεΓΓθΓηΐ3ΐιεε δίαηεΐαπίδ Γογ βυίοιηαίίε ϊάΔάϊ ρ1οίίίη§ 3ίεΙδ (ΓεδοΙιιίίοη Α.823(19)); 

Πεεοηιηιεηιίαίίοη οη ΡεΓΓοιτηηηεε δί3ηάαπΐ5 Γογ ΕΙεείΓοηίε Εΐιαιί ϋίδρίαγ αηά ΙηΓοιτηαίίοη δγδίετηδ 
(ΕΟΟΙδ) (ΓεδοΙιιίίοη Α.817(19)), 35 αηιεηιίειΐ 6γ τεδοΐιιίίοηδ ΜδΟ.64(67), 3ηηεχ 5 βηύ ΜδΕ.86(70), 
3ηηεχ4, 35 3ρρΓορπ3ίε; 

Πεεοτηηιεηιΐηΐίοη οη 3εειΐΓ3εγ δίβηώτάδ Γογ ηανί§3ίίοη (ΓεδοΙιιίίοη Α.529(13)); 

Ρεεοιητηεηιίαΐίοη οη ΡετΓοηηβηεε δίαηώπΐδ Γογ δΓιίρβοηιε Εογ3π-€ αηά Οΐ3γ1ί3 τεεείνεΓδ 

(ΓεδοΙιιίίοη Α.818(19)); 

Πεεοηιηιεηιίαίίοη οη ΡειΤοηηαηεε δίαηάαηΐδ Γογ δΗίρβοπιε §1ο6α1 ροδίίίοηίη§ δγδίειη τεεείνετ εςιιίρηιεηί 
(Γ68θ1υίίοη Α.819(19)) 38 αητεηείειΐ 6γ Γεδοΐυίίοη ΜδΕ. 112(73); 

ΙΙεοοηιηιεηιΙβΙίοη οη ΡεΓίοηιΐ3ηοε δίβηεΙβΓίΙδ Γογ δΙιίρΐιοΓηε ΟΕΟΝΑδδ ΓεεείνεΓ εςυίριηεηί 

(ΓεδοΙιιίίοη ΜδΟ.53(66)) 38 αιηεηιίειΐ 6γ ΓεδοΙιιίίοη ΜδΟ.113(73); 

ΚεεοηιηιεηιΙαίίοη οη Ρεΐ'Γοπη3ηεε δΐιιικΡιιχΙδ Γογ δΐιίρΐιοπιε ϋΟΡδ 3η<1 ΟΟΕΟΝΑδδ ηιαπίίηιε ιχιιίιο 6 ο 3ε ο η 
τεεείνεΓ εςιιίρηιεηί (Γ68θ1υίίοη Μδ(7.64(67), βηηεχ 2) 38 βιηεηάεά ΐ>γ Γεβοΐιιίίοη ΜδΕ. 114(73); 

Ρεεοιη ιηεηιΐιιΐίοη οη ΡεΓΓοΓηΐ3ηεε δίαηιΕιπΙδ Γογ εοηιΕίηει! ΟΡδ/ΟΕΟΝΑδδ τεεείνεΓ εςιιίρηιεηί 
(Γ68θ1ϋίίοη ΜδΕ.74(69), 3ηηεχ 1) 38 3ηιεηιΐ6ΐ16γ ΓεδοΙιιίίοη Μδ<2.115(73); 

Κεεοηιηιεηιΐηΐίοη οη ΡεΓΓθΓηΐ3ηεε δίβηεΙαΓίΙδ Γογ Εεβιΐίησ εοηίΓοΙ 8γ8ίεηΐ8 (ΓεδοΙιιίίοη Μδ(3.64(67), αηηεχ 3); 

Κεοοιηηιεηιίαίίοη οη ΡετΓοηηαηεε δί3ηεΐ3ΓεΙδ ΓογΙγ3οΕ εοηίΓοΙ 8γ8ίεηΐδ (Γεδοΐιιίίοη Μδ(3.74(69), 3ηηεχ 2); 

Κεεοιηηιεηιΐ3ΐίοη οη ΡεΓΓοιτη3ηεε δίαηάαπίδ Γογ α πηίνεκαί δΙιίρΕοιηε 3ηίοιηαίίε ΜεηίίΓίεηΙίοη δγδίεηι 
(ΑΙδ) (Γ68θ1υίίοη ΜδΕ.74(69), αηηεχ 3); 

Κεοοιηηιεηιίαίίοη οη ΡεΓΓοιηιβηοε δίαηιΜχΙδ Γογ εο1ιο-5ουηιϋη§ εςυίριηεηί (Γεδοΐυίίοη Α.224(νΐΙ), 38 
3ηιεη<1ει16γ ΓεδοΙιιίίοη Μδ€.74(69), αηηεχ 4); 

ΚεεοηιιηεηιΐΒίίοη οη ΡετΓοπΜηεε δίαηιΐΒπΙδ Γογ ιΐενίεεδ ίο ίηιΐίεαίε δρεειΐ 3ηά ιΐίδίαηεε 

(ΓεδοΙιιίίοη Α.824(19)), 38 3ΐηεηι1ει16γ ΐ'εδοίηίίοη ΜδΟ.96(72); 

ΡεΓΓοιτηβηεε δίαηάΒπΙδ Γογ ταΙε-οΓ-Ιυπι ίηι1ίεαΐ0Γ8 (ίεδοΐιιίίοη Α.526(13)); 

ΡεεοΓηηιεη<ΐ3ΐίοη οη ηηίίϊε3ίίοη οΓ ΡεΓΓοιτη3ηεε δΐ3η<ΐ3ΐχΐ5 Γογ η3νί§3ΐίοη3ΐ εςιιίρηιεηί 

(Γεδοίηΐίοη Α.575(14)); 

Ρεεοιηηιεηιίαίίοη οη ηιείΐιοιίδ οΓηιεΒδίιιίηβ ηοίδε Ιενεΐδ 3ί 1ίδίεηίη§ ροδίδ (ΓεδοΙιιίίοη Α.343(ΙΧ)); 
Ρεεοπιηιεη(ΐ3ΐίοη οη ΡεΓίοηπ3ηεε 8ί3ηιΐ3π1δ Γογ γ3<13γ ΓεΠεείοΓδ (Γεδοίηίίοη Α.384(Χ)); 

Κεεοηιηιεηιίαΐίοη οη ΡετΓοΓηιαηεε δΐ3ηιΐ3πΐ5 Γογ ηΐ3§ηείίε εοηιρ35865 (ΐ'εδοΐυίίοη Α.382(Χ)); 


(σοηί'ά) 
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3 λΥΟεη δγδίεηΐδ ειηιΐ εςιιίριηεηί 3Γε τερίαοεά ογ ηΟάεΟ ίο οη δΟίρδ εοηδΙχυείεεΙ ΟεΓοιε 
1 Μγ 2002, δηεΟ δγδίειηδ 3ΐκ1 εςυίριηεηί δΟυΙΙ, ϊη δο ίΟτ 3δ ίδ ιοηδοπηΟΙε αηά ρηιείίευΟΙε, 
εοηιρίγ ινίΐΟ ίΟε ΓεςιιίΓειτιεηΐδ οίρ3Γ3§τ3ρΟ 2. 

4 δγδίειηδ 3ηι1 εςιιίριηεηί ίηδΟβΙεΟ ρποΐ' ίο ίΟε ηιίορίίοη οί" ρετίοπηαηεε δίυηΟυιχΙδ 
Ον ίΟε θΓ§3ηίζ3ίϊοη ηΐ3γ δΐιΟδεςυεηίΙγ 0ε οχειηρΐοεΙ ίί'οηι ί'ιιΙΙ εοιηρίίβηεε ννίίΠ δΐιεΗ 
δί3ηίΐΗΓάδ 3Ϊ ίΟε άϊδετεΐίοη οί ίΗε Αιΐηιίηίδΐηιΐίοη. 03νίη§ οΐιιε τε§3Γά ίο ίΗε ΐ'εεοιηιηεηιίειί 
επίεπ3 υΟορίεΟ Ογ ίΟε θΓ§3ηίζ3ίίοη. Ηοννενες ίοΓ 3η εΐεείτοηίε εθ3τί ΟίδρΗιγ ηηά 
ίηίοπη3ίίοη δγδίεηι (Ε€ϋΙδ) ίο Οε υεεερίεά 3δ δ3ίίδίγίη§ ίΟε εθ3Γί ε3ΠΪ3§ε Γεςιιίΐ'ειηεηί οί 
Γε§ιιΐ3ίίοη 19.2.1.4, ί1ΐ3ΐ δγδίεηι δθ3ΐ1 εοηίοπη ίο ίΟε Γείενηηί ρεί'ίοπηίΐηεε δίηηΟηκΙδ ηοί 
ίηίεποΓ ίο ίΟοδε υάορίεά Ογ ίΟε θΓ§3ηίζ3ίίοη ίη είίεεί οη ίΗε ιΐηίε οί ϊηδίηΙΜίίοη, ογ, ίοΓ 
δγδίεηΐδ ίηδίυΐΐεά ΟείοΓε 1 ΐ3ηιΐ3Γγ 1999, ηοί ίηίεποΓ ίο ίΟε ρεί'ίοΓηχιηεε δΐηηάητάδ 
υΟορίεΟ Ογ βίε θΓ§3ηϊζ3ίίοη οη 23 ΝονειηΟεί' 1995*. 

5 ΤΙιε ΑΟιηίηίδίΓειίίοη δ1ΐ3ΐ1 Γεςιιήε ίΟηί ίΟε ηΐ3ηυί3εΙαΓεΓδ 03νε 3 ςιυιΐίίγ εοηίτοί 
δγδίεηι ηυιϋίεΟ Ογ 3 εοηιρείεηί 3υίΟοηίγ ΐο εηδϋΓε εοηίίηηοιίδ εοηιρ1ί3ηοε \νίίΟ ίΐιε ίγρε 
ηρρΓονηΙ εοηάίίϊοηδ. Α1ίεηΐ3ίίνε1γ, ίΟε ΑΟιηίηίδίτηίίοη ιη3γ ιίδε ίϊηηΐ ρκχΐυεί νεηίιεηΗοη 
ρΓοεεάιίΓεδ λνΟεΓε ίΟε εοιηρίίηηεε \νίίΟ ίΟε ίγρε υρρΓονυΙ εεΓββευίε ίδ νεπβεά Ογ 3 
εοηιρείεηί ηυβιοηΐγ ΟείοΓε ίΟε ριτχίυεί ίδ ίηδΡιΙΙεΟ οη 0θ3ΐχ1 δΟίρδ. 

6 ΒείοΓε §ίνίη§ 3ρρΓον3ΐ ίο δγδίεηΐδ ογ εςιιίριηεηί ειηΟοιίγίηο ηε\ν ίεβΟιιεδ ηοί 
εονεΓοά Ογ ΐΟίδ εΟυρΐερ βίε Αί1ηιίηίδίΓ3ΐίοη δΟειΙΙ εηδυτε ίΟυί δηεΟ ίε3ΐιΐΓεδ δΐιρροΓί 
ίίιηείίοηδ 3ί 1ε3δί 3δ είίεείίνε 3δ βιοδε ΐ'εςιιηειΐ Ογ ίΟίδ εΟηρίεη 

7 λΥΟεη εςιιίριηεηί, ίοΓ ινΟίεΟ ρειΊοπηηηεε δΐηηιΕιπΙδ Ηηνε Οεεη άενείορεά Ογ ίΟε 
θΓ§3ΐηζ3ίίοη, ίδ ε3ΐτίεά οη δΟίρδ ίη υάάίίίοη ίο βιοδε ίίεηΐδ οί εςηίριηεηί ΓεςυΟεά Ογ 
Γε§ιύ3ίίοηδ 19 3Π(1 20, δηεΟ εςυίρηιεηΐ δΗυΙΙ 0ε δυ0]εεί ίο 3ρρΓον3ΐ 3ηι1 δΟηΙΙ 3δ ί3Γ 3δ 
ρΓ3είίθ301ε εοηιρίγ \νίβι ρεΓίοηηηηοε δΐαηιΕιπΙδ ηοί ίηίεποΓ ίο βιοδε 3ΐ1ορΐε0 Ογ βίε 
Οπχιηίζαΐίοη. 

8 ΤΟε νογυ§ε ιΟιίη Γεεοπίεΐ' δγδίεηι, ίηε1ηάίη§ υΐΐ δεηδΟΓδ, δΐηηΐΐ 0ε δΐιΟςεείειΙ ίο υη 
ίΐηηιΐίΐΐ ρετίοπηίΐηεε ίεδί. ΤΟε ίεδί δθ3ΐ1 0ε εοηιΙιιεΐειΙ Ογ ιιη ειρριονειΙ ίεδΐίηγ ογ δετνίείηγ 
ίΐιείΐίΐγ ίο νεηίγ ίΟε 3εειιηιεγ, Ουηιίίοη υηά ΓεεονεΓυΟίΙίίγ οί ίΟε ΓεεοΓάεά Ουίυ. Ιη 
αείιίίίίοη, ίεδίδ 3ΐχ1 ίηδρεείίοηδ δθ3ΐ1 0ε εοηάυείεά ίο (Ιεΐεηηίηε ίΟε δεΓνίεε3θί1ίίγ οί 311 


(/οοίηοίε εοηί 'ά) 

Ρεεοηιηιεηιίαΐίοη οπ ΡεΓίοητίΒηεε δΐΒηώηχΙδ ίοΓ ιΕγΗίβιΐ δί^ηαΐΐίη^ Ιυττιρί» (τεδοΐιιΐίοη Μδ€.95(72)); 

Κεοοιηηιεηιίαΐίοη οη ΡειΤοπιιαηοε δΐαηά&Μδ Γογ δοιιηιΐ ΓεεερΙίοη δγδίειηδ (Γεδοΐιιΐίοη Μδ(2.86(70), 
3ηηεχ 1); 

ΙΙεεοηιιηεηίΙβΐίοη οη ΡεΓΓοπηαηεε δΐ3ηά3«1δ Γογ ιπ3ηηε ΐΓ3ηδηιίΐΐίη§ ηιβσηεΐίε 1ιεα<ϋη£ άενίεεδ (ΤΜΗϋδ) 
(ΐΌδοΙηίίοη Μδ€.86(70), 3ηηεχ 2); 

Κεεοηιιηεηάαίίοη οη ΡεΓΓοΐ'ηΐ3ηεε δίβικίαπίδ Γογ νογ3§ε 03ί3 ιεεοιχΙεΓδ (νϋΚδ) (Γεδοίηΐίοη Α.861(20))) 

ΚεεοηιηιεηίίΒΐίοηδ οη ΡεΓΓοπηαηεε δί3η<ΐ3Γ(ΐ8 Γογ ηιαπηε ΐΓ3ηδηιί11ίη§ Ηε3(1ίη§ Οενίεεδ (ΤΗΟδ) 
(Γεδοΐυΐίοη ΜδΟ.116(73)). 

* Κεεοιηηιεηιΐβίίοη οη ΡεΓΓοιηιαηοε δΙαηάβΓίΙδ Γογ ΕΙεείΓοηίε Οΐ3ΐ7 ϋίδρίΒγ 3η<1 ΙηΓοηηαίίοη δγδίεηΐδ 
(Έ€ϋΙδ) (Γεδοίηΐίοη Α.817(19)). 
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ρτοίεείί νε εηεΙοδΠΓεδ ίίικί άενίεεδ ίιίίεά ίο αίά Ιοεεΐίοη. Α εοργ οί ΐΤιε εειίίίίείΐΐε οί 
εοιηρίίαηεε ίδδυεά 6γ ίΗε ΐεδΐίη§ ίαοίΐίίγ, δί3ίίη§ ίΗε ιΐαίε οί οοιηρΙΗιηεε αηά ί6ε ιρρΙίειΗΙε 
ρεΓίοηηαηεε δΐ&ηάαπίδ, δΗειΙΙ 6ε Γοΐειίηοοί οη 6ο3γγ1 ί6ε δΗίρ. 

Κε§ιι1αΙίοη 19 

€ 3 ΐτΪ 3 °;ε Γθ(|ΐιίΓοιηοηΐ8 ίοΓ $6ΐρ6οπιο ηανί§»ίίοιΐ3ΐ δνδΙοηΊδ 3η(1 οςιιΐριηεηί 

1 ΛρρΝοβίΐοη αηά ΓοςυΪΓΟίηεηΙδ 

3η6]εεί ΐο ίΗε ρΓονϊδϊοηδ οί Γε£ΐιΐ3ίίοη 1.4: 

1.1 36ίρδ εοηδίηιείεά οη ογ ίΐΐΐεΐ' 1 Μγ 2002 δΗοΙΙ 6ε ίιίΐείΙ \νίίΗ ηίΐνί«;ιίίοη;ι1 δγδίεηΐδ 
3ΐχ1 εχ|ΐιίρηιεηΐ ννΗίεΗ \νί11 ίίιΐίϊΐ ΐΙιε Γεςυίτειηεηίδ ρτεδεηΟεά ίη ρίΐηι^ηιρίΐδ 2.1 ΐο 2.9. 

1.2 δΐιίρδ εοπδΐηιαΐείΙ Ηείοιε 1 ίιιΐγ 2002 δΙιαΙΙ: 

.1 δΐι6]εεί ίο ίΗε ρΓονϊδϊοηδ οί ραηιςηιρΗδ 1.2.2 αηά 1.2.3, υηίεδδ ΐΐιεγ εοηιρίγ 
ίΐιΐΐγ \νίΐ6 ΐ6ίδ ΐ'ε^υΐίΐΐίοη. εοηΐίηιιε ίο 6ε ίιΐΐεΟ \νίΐΗ εςιιίρηιεηΐ \ν6ίε6 
ίυΐβίδ ί6ε Γεςυίτειηεηίδ ρΓ6δεή6ει1 ίη τε^υΐαίίοηδ ν/11, ν/12 ίίικί ν/20 οί 
ί6ε Ιηΐεηΐ3ΐίοη3ΐ (Γοηνεηίίοη ίοΐ' ί6ε δίΐίοΐγ οί Είίε ειί δε3, 1974 ίη ίοΓοε 
ρηοΓίο 1 .ΙυΙγ 2002; 

.2 6ε ΙίίΙεΟ \\ίίΗ ΐΗε εςιπρηιεηί ογ δγδίεηΐδ εος ιιίιείΙ ίη ρειιείίΖΓειρΙι 2.1.6 ηοί 
ΐ3ίεΓ ί63ΐι ΐΗε ίιτδί δητνεγ 3βεΓ 1 ,ΙιιΙγ 2002 3ί ννΗίεΗ ίίτηε ΐΗε Γ3άίο 
άΪΓεείίοη-βη<ϋη£ 3ρρ3Γ3ΐαδ ιείειτεεΙ ίο ίη ν/12 (ρ) οί ί6ε Ιηίεηΐ3ίίοη3ΐ 
(ϋοηνεηίίοη ίοΓ ί6ε δ3ίείγ οί ϋίε 3ί δε3, 1974 ίη ίοΓοε ριίοΐ' ίο 1Μγ2002 
86311 ηο Ιοηερί' 6ε τεςηίτεά; 3ηά 

.3 6ε ΐΐίΐεοί \νίΐΗ ί6ε δγδίειη ΓεςιιίΐΌίΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρβ 2.4 ηοί Ιηίετ ί6ηη ί6ε Οηίεδ 
δρεείίίεά ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐδ 2.4.2 3ηε1 2.4.3. 

2 86ίρ6οηιε η3νί§3ίίοη3ΐ οςυϊρηιεηί βικί δνδίεηΐδ 

2.1 Α11 δ6ίρδ ιη'εδρεείίνε οί δίζε δ63ΐ163νε: 

. 1 3 ρΓορεΓίγ 3(1ϊυδίε(ί 8ΐ3ηεΐ3ΐχ1 ηΐ3§ηεΐίο εοηιρ3δδ, ογ οίΙιεΓ ηιε3ηδ, 

ίηάερεηάεηί οί 3ηγ ροννετ δηρρίγ ίο άείεπηίηε ίΗε δΗίρ'δ ΗεχκΙίη^ 3ΐΐ(1 
ΟίδρΗιγ ίΐιε Γε3<1ίη£ 3ί ί6ε ηΐ3ίη δίεεηη§ ροδίίίοη; 

.2 3 ρείοηΐδ ογ εοηιρ38δ 6ο3γ6ι§ Οενίεε, ογ οΐ6εΓ ιηεβηδ, ίηΟερεηΟεη! οί 3ηγ 

ροινεΓ δΐιρρίγ ίο ί3ΐεε 6ε3πη§8 ονεΓ 3η 3γο οίί6ε Ηοπζοη οί 360°; 

.3 πιεχιηδ οί εοΓτεείίη§ 6ε3(ϋη§ 3ΐΐ(3 6ε3τίη§8 ίο ίηιε 3ί 3116ιηεδ; 

.4 Π3υίίε3ΐ εΙΐ3ΐΐ8 3ΐΐ(1 η3υίίθ3ΐ ρυ61ίε3ίίοηδ ίο ρΐ3η αικί εΙίδρΗιγ ί6ε δ6ίρ’δ Γουίε 
ίοΓ ί6ε ίηίεηάεά νογ3§ε 3ηά ίο ρΐοί 3Π(1 ΓηοηίίοΓ ροδίΐίοηδ ί6τοη§6οηί 16ε 
νογ3§ε; 3η εΐεείωηίε ε63ΐί Οίδρίαν 3ηεΙ ίηίοηη3ίίοη δγδίεηι (ΕΟΌΙ8) ηΐ3γ 
6ε 3εεερίε(1 38 ηιεεΐίη§ ί6ε ε63Γΐ ε3ηΪ3§ε Γεςιιίΐ'εηιεηΙδ οί ίΐιίδ 
8η6ρ3Γ3§Γ3ρ6; 
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.5 ΐ>&ο1<-ιιρ ηττηη^εηιεηίδ ίο ηιεοί βίε Γυηοίίοηηΐ ΓεςυίΓεηιοηίδ οΓ 
8ΐιΐ>ρ&Γ3§Γ3ρ1ι .4, ϊΓ ίΐιίδ Γυηοίίοη ίδ ρητίΐγ ογ ΓυΙΙγ ίυΐβΐΐεά Ιιγ οΐεοίωηίο 
ηιεηηδ;* 

.6 3 ΓεεεϊνεΓ Γογ 3 §1οΓ>3ΐ η3νϊ§3ΐίοη 83ίε11ίίε δγδΐεηι ογ 3 ίειτεδΐηηΐ 

Γ3(ϋοη3νϊ@3βοη δγδΐεηι, ογ οίΙιεΓ Γηε3Πδ, δυίίηβίε Γογ υδε 3ί 311 ΐίηιεδ 
ΐΙίΓοιίίβιουΙ ίΗε ίηίεηάεά νογ3§ε ίο εδΐηβΐίδΐι 3η(1 υράηίε ίΐιε δίιίρ’δ ροδίίίοη 
Ογ 3ΐιίοηΐ3ίϊε ηιε3ηδ; 

.7 ΪΓ Ιεδδ Ιΐΐ3η 150 §τοδδ ίοηη3§ε 3ηά ίΓ ρΓ3εβθ3Ϊ>1ε, 3 Γ3(ΐ3Γ τεΠεεΐοΓ, ογ οίΙιεΓ 
Γηε3ηδ, ίο εηηΜε ίΐεΐεείίοη Ογ δΐιίρδ η3νί§3ίϊη§ Ογ Γ3(ΐ3Γ 3ί ΟοίΟ 9 3η(ί 
3 (ίΐΐζ: 

.8 \νΟεη ίΟε δΟίρ’δ 0πά@ε ϊδ ίοΐαΐΐγ εηεΐοδεά 3η(1 ηηίεδδ ίΟε Α(1ηιίηίδΐΓ3ίίοη 

άείεπηίηεδ οίΟεηνίδε, 3 δοιιηά Γεεερίϊοη δγδΐεηι, ογ οίΙιεΓ ηιε3ηδ, ίο εη301ε 
ίΟε οΓΓιοει* ίη οθ3Γ§ε οΓ ίΟε ηηνίίγιΐίοηηΐ \ν3ίε0 ίο 0ε3Γ δουηά δί^ηηΐδ 3ηά 
(Ιείεηηίηε ίΟείτ άίτεεβοη; 

.9 3 ίεΙερΟοηε, ογ οίΙιεΓ ηιε3η8, ίο εοηιιηυηίθ3ίε 0ε3(ϋη§ ίηίοπηηίίοη ίο ίΟε 

εηιεΓ@εηογ δίεεπη@ ροδίίίοη, ϊΓρΓονίάεά. 

2.2 Α11 δΐιίρδ οΓ 150 §τοδδ ίοηη3§ε 3ΐΐ(1 υρννηπίδ 3η(1 ρ38δεη§εΓ δΟϊρδ ίιτεδρεείίνε οΓ 
δϊζε δθ3ΐ1, ϊη 3(Μίίίοη ίο ίΟε ΓεςυίΓεηιεηίδ οΓρ3Γ3§Γ3ρΟ 2.1 , 0ε ΓιίίεΟ \νϊίΟ: 

.1 3 δρ3Γε ηΐ3§ηείίε εοιηρ3δδ ϊηίεΓε1ΐ3η§ε301ε ννίίΗ βίε ιτΐ3θ;ηείίε εοιηρ3δδ, 38 

ΓείειτεΟ ίο ϊη ρ3Γ3§Γ3ρΟ 2.1.1, ογ οίΟεΓ ηιε3ηδ ίο ρεΓΓοπη ίΟε ίηηείίοη 
ΓείειτεΟ ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρΟ 2.1.1 Ογ ηιε3ηδ οΓ Γερΐ3εεηιεηί ογ άαρίίεηίε 
εςιιίριηεηί; 

.2 3 ίΐ3γ1ϊ§0ί δϊ§η3ΐ1ίη§ ΐ3ηιρ, ογ οίΟεΓ Γηε3Πδ ίο οοΓηΓηιιηίθ3ίε Ογ 1ϊ§0ί άυηη§ 

(Οιγ 3π0 ιη§0ί ιΐδίη§ 3η εηεΓ§γ δοητεε οΓ ε1εείτϊε3ΐ ρο\νεΓ ηοί δοΐεΐγ 
άερεηΟεηί ηροη ίΟε δΟϊρ'δ ρο\νεΓ δυρρίγ. 

2.3 Α11 δΟίρδ οΓ 300 §τοδδ ίοηη3§ε 3η(1 ιιρ\¥3ΐχ1δ 3ηά ρ3δδεη§εΓ δΟϊρδ ίιτεδρεοίίνε οΓ 
δίζε δΜΙ, ϊη 3(Μίίίοη ίο ηιεείϊη§ βίε Γεςυίτεηιεηίδ οΓ ρ3Τ3§Γ3ρ1ι 2.2,0ε Γΐίίεοί \νίβι: 

. 1 3η εεΟο δοηηάϊηβ άενίεε, ογ οίΟεΓ εΐεοίτοηίο Γηε3ηδ, ίο ηιε3δΐΐΓε 3ηά 

ΟίδρΟιγ βίε 3ν3Ϊΐ3θ1ε άερίΟ οΓ ννηΐοπ 

.2 3 9 ΟΗζ Γ3(ΐ3Γ, ογ οίΟεΓ Γηε3ηδ ίο Οείεπηίηε 3ηά άίδρίηγ ίΟε Γ3η§ε 3ηά 

0ε3ηη§ οΓ πιάίΐν ίηιηδροικίοΓδ 3ηά οΓ οίΟεΓ δίπΤΙιοε αχιίί, οΟδίηιείίοηδ, 
Οηογδ, δΟοΓεΙϊηεδ 3Π(1 η3νί§3ίϊοη3ΐ ΓΠ3Γθδ ίο 388Ϊδί ίη η3νί§3ίίοη ίΐηά ίη 
εοΐΐίδίοη ηνοίΟηηεε; 

.3 3η εΐεείτοηίε ρΐοΐίίη^ 3Ϊά, ογ οίΙιεΓ ηιεηηδ, ίο ρΐοί εΐεείτοηίεηΐΐγ βίε Γ3η§ε 
3ηά 0ε3ηη§ οΓ ί3Γ§είδ ίο (Ιείεηηίηε εοΐΐίδίοη πδ!<; 


* Αη αρρί’ορπαίο ίοΐίο οι ρ3ρεΓ ηίΐυΐίεαΙ είΐ3Γίδ ηΐ3γ Ιιο υδεί 38 3 Ιιαοί-υρ 3ΐΤ3πρ;οηιοηΙ ίοΓ ΕΟΟΙδ. ΟιΙιογ 
Ιιαοί-υρ αιτίΐηρετηοηΐδ ίοΓ ΕΟϋίδ 3Γε ίΐοεορίαίιΐε (δεε αρρεηϋίχ 6 ίο ιεδοΐιιίίοη Α.817( 19), 38 αηιοηιΐοϋ). 
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.4 δρεεά &ηά άϊδί&ηεε ηιε&δυπη§ άενίεε, ογ οίΗεΐ' ιηε&ηδ. ίο ίηάϊε&ίε δρεεά αηά 
<3ίδΐ&ηοε ΐΙίΓουρΙι ΐΗε νν&Ιοπ 

.5 & ρτορετίγ &ά]ΐΐδίεά ΐτ&ηδΐηίΐΙίη§ Ηε&ιίίηρ <3ενίοε, ογ οιΗογ ιηε&ηδ ίο ΐΓ&ηδίηϊί 
Ηε&ιϋη<* ** ίηίοπη&ίίοη ίοΓ ϊηρυΐ ίο ΐΗε εςυϊρηιεηί τείειτεά ίο ΐη ρ&Γ&<η&ρίΐδ 2.3.2, 
2.3.3 &ηά 2.4. 

2.4 Α11 δίιίρδ οί 300 §Γ 0 δδ ίοηη&§ε &η<3 υρνν&πΐδ εηρ&ρεά οη ίηίεΓη&ίίοη&Ι νον&ρεδ &η<3 
ε&Γ§ο δίιίρδ οί 500 §Γθδδ ίοηη&§ε &ηά ιιρνν&ΓΐΙδ ηοί εη§&§εά οη ίηίεπι&ίίοη&Ι νογ&§εδ &ηι1 
ρ&δδεηρετ δίιίρδ ΪΓΓεδρεοίίνε οί δίζε δίι&ΙΙ Οε ίιίίεά ννίΐΐι &η &οίοηι&ίίε κΙεηΐίΠε&ΐίοη δνδίειη 
(ΑΙ8), &δ ίοΐΐοννδ: 

.1 δίιίρδ εοηδίηιείειΐ οη ογ &ίίεΐ' 1 .ΙιιΙγ 2002; 

.2 δίιίρδ εη§&§εά οη ίηίεπι&ίίοη&Ι νογ&§εδ εοηδίηιείειΐ Βείοιε 1 .Ιιιΐν 2002: 

.2.1 ίη ΐίιε ε&δε οί ρ&δδεη<γεΐ' δίιίρδ, ηοί Ι&ίεΐ' ίΗ&η 1 .Ιιιΐν 2003; 

.2.2 ίη ΐίιε ε&δε οί ί&η1<εΐδ, ηοί 1&ΐει ίΗ&η ΐίιε ίίΓδί δυινεν ίοΓ δ&ίείγ 
εςιιίριηεηΓ οη ογ ειΓίεΐ' 1 .ΙιιΙγ 2003; 

.2.3 ίη ΐίιε ε&δε οί δίιίρδ, οίίιεΓ ίΗ&η ρ&δδεη<γεΐ' δίιίρδ &ηε1 ί&ηΗεΐ'δ, οί 
50,000 §Γ 0 δδ ΐοηη&§ε &ηά ιιρνν&ιχίδ, ηοί 1&ΐεΓ ίΗ&η 1 .ΙιιΙγ 2004; 

.2.4 ίη ΐίιε ε&δε οί δίιίρδ, οϊΙιογ ίΗ&η ρ&δδεηρεΓ δίιίρδ &η<3 ί&ηΙεεΓδ, οί 

300 §Γθδδ ίοηη&§ε &ηε1 ιιρνν&ιτίδ ί>υί Ιεδδ ίΗ&η 50,000 §Γθδδ ίοηη&§ε, ηοί Ι&ίεΐ' 
ίΗ&η ίΗε ίίΓδί δ&ίείγ εςυίριηεηί δηΓνεγ αΙίειΊ .ΙιιΙγ 2004 ογ 1>γ 31 ϋεεειηΗεΓ 
2004, ννΗϊεΗενεΓ οεεηΓδ ε&ΓΐίεΓ; &ηε1 

.3 δίιίρδ ηοί εη§&§εά οη ίηίεΓη&ίίοη&Ι νογ&§εδ εοηδίηιείειί Ηοίοιε 1 .Ιυΐν 2002, ηοί 
Ι&ίεΓ ίΐι&η 1 Μγ 2008; 

.4 ΐίιε ΑάιηίηίδίΓ&ίίοη ιη&γ εχειηρί δίιίρδ ίΓοιη ΐίιε &ρρ1ίε&ίίοη οί ΐίιε ΓεφτΪΓεηιεηΐδ οί 
ΐίιίδ ρ&Γ&§Γ&ρίι ννΗεη δηείι δίιίρδ ννίΐΐ ί>ε ί&1<εη ρεπη&ηεηίΐγ οηΐ οί δεΓνίεε χνίΐίιίη 
ί\νο γε&Γδ αίίοΓ ΐίιε ίιηρίεηιεηΐ&ίίοη ά&ίε δρεείΠεεΙ ίη διιΗρ&Γ&ρΓ&ρΗδ .2 &ηά .3; 

.5 ΑΙ8 δίι&ΙΙ: 

. 1 ρΓονίάε &ηΐοιη&ίίε&11γ ίο &ρρΓορπ&ίε1γ εςιιίρρειΐ δίιοΓε δί&ίίοηδ, οΐΐτετ δίιίρδ 
&ηά &ΪΓ0Γ&ίΙ: ίηίοπη&ίίοη, ίηε1ηάίη§ ίΐηε δίιίρ'δ ίιίεηίίίν, ίγρε, ροδίίίοη, εοιιΐ'δε. 
δρεεεί, η&νίρ&ίίοη&Ι δί&ίηδ &ηά οϊΙιογ δ&ίείγ-Γε1&ίε<3 ίηίοΓηι&ΐίοη; 


* ΚείεΓ ίο Γε§υ1&ίϊοη 1/8 

**ΤΙιε ίίΓδί δ&ίείγ εςιπριηεηΐ δυινεν ιηε&ηδ ίΐιε ίϊτδί &ηηα&1 δΐ&νεγ, ίΐιε ίϊτδί ρεΓίοιϋε&Ι δΐ&νεγ ογ 
ΐίιε ίίΓδί ΐ'εηενν&Ι δΐιινεγ ίοΓ δ&ίεΐγ εςυίριηεηί, ννΐιίεΐιενεΐ' ΐδ ιΐιιε ίίΓδί &ίϊεΓ 1 .1 ιι I γ 2004 &ηιΙ. ΐη 
&4(1ίΐίοη, ίη ΐίιε ε&δε οί δίιίρδ ιιηιΙετ εοηδίπιεΐίοη, ΐίιε ίηίίί&Ι δΐιινεγ. 
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.2 Γοοοίνο αυΙοηταΐίοαΙΙν δυεΗ ίηΓοιτη&ίίοη ίτοηι ^ΐητΐΙειτίγ Πΐΐεά δΗϊρδ; 

.3 ιηοηίΐοΓ &ηά Ιτειο1< δΗϊρδ; &ηά 
.4 εχεΗ&η^ε 0&1& ννίΐΗ δΗοΓΟ-Η&δεΟ Γ&εϊΙίΐίεδ; 

.6 ΐΗε ΓοςυΗειηεηΙδ οΓ ρ&Γ&ί,η&ρΗ 2.4.5 δΗ&ΙΙ ηοΐ Ηε αρρίϊεά ΐο €&δθδ ννΙιοΓΟ 
ϊηΐεΓη&ΐϊοη&Ι &§Γεειηεηΐδ, πιίεδ ογ δΐ&ηά&Γάδ ρΓονϊάε ίοΓ ίΗε ρΐ'οΐεείίοη οί 
η&νί^&ΐίοη&Ι ϊηίοιτη&ΐϊοη; &ηά 

.7 ΑΙ8 δΗ&ΙΙ Ηε ορεΓ&ίεΗ ί&Ηϊη§ ΐ η Ιο αεεοιιηΐ ΐΗε £ηϊάε1ϊηεδ αάορίεά Ην ΐΗε 
θΓ§&ηϊζ&ίϊοη.* δΗϊρδ βΐΐεά ννϊΐΗ ΑΙ8 δΗ&ΙΙ ιη&ϊηΐ&ϊη ΑΙ8 ίη ορεΓ&ΐϊοη &ΐ &11 ΐϊιηεδ 
εχεερΐ νν ΐιει ε ϊηΐεΓη&ίϊοη&Ι &&ΐ'εειηεηίδ. πιίεδ ογ δί&ηά&Μδ ρΓονϊάε ίοΓ ίΗε ρΐ'οΐεείίοη 
οίη&νίβ&ΐίοη&Ι ί η Γοιτη&ίίοη. 

2.5 Α11 δΐιίρδ οί 500 §Γθδδ ΐοηη&^ε αη<3 αρννειί'οΐδ δΗ&ΙΙ, ϊη αάΟίΐίοη ίο ιτιοεΐΐη§ Ιίιε 

Γεςυϊΐ'εηιεηίδ οί ρ&Γ&§Γ&ρΗ 2.3 ννίΐΗ ΐΗε εχεερίϊοη οί ρ&Γ&<η&ρΗδ 2.3.3 &ηά 2.3.5, &ηά ίΗε 

ΓεςιιίΓειηεηΐδ οί ρ&Γ&£Γ&ρ1ι 2.4, Η&νε: 

. 1 & §γτο εοηιρ&δδ, ογ οΐίιετ ιηε&ηδ, ίο άεΐεπηίηε &η<3 εΐίδρί&ν ΐΗεΗ Ηε&ίΐϊη^ Ογ δΗίρΗοΐ'ηε 
ηοη-Γη&§ηείϊε ιηε&ηδ &ηε1 ΐο ίΓ&ηδίηϊΐ Ηε&άϊη§ ϊηίοπη&ίϊοη ίοΓ ϊηρυΐ ίο ΐΗε εςυϊρηιεηΐ 
ΓεΙεπ'εά ϊη ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐδ 2.3.2, 2.4 &η<3 2.5.5; 

.2 & §γΓ 0 εοηιρ&δδ Ηε&άϊη^ Γερε&ΐερ ογ οιΠογ ηιε&ηδ, ΐο δΐιρρίν Ηε&ίΐϊη^ ίηΓοππαΐίοη 
νίδυ&Πν &ΐ ίΗε ειηεΐ'^εηεν δίεεπη§ ροδΐίΐοη ϊί ρΓονϊάεά; 

.3 & §γ γο εοηιρ&δδ Ηε&πη<* Γερε&ΐερ ογ οΐΗει* ιηε&ηδ. ΐο ΐ&Ηε Ηε&πη§δ, ονεΓ &η &γο οί ίΗε 
Ηοπζοη οί 360°, ιΐδϊη§ ίΗε §γΓ0 εοιηρ&δδ ογ οίΗετ ιηεαηδ ΓθίθΓΓε<3 ΐο ϊη δΐιΗρ&Γ&ίΐΓ&ρΗ 
. 1. Ηον/ενεΓ δΗϊρδ Ιεδδ ίΗ&η 1,600 §Γθδδ ΐοηη&§ε δΗ&11 Ηε βίίεά ννϊΐίι δυεΗ ιηε&ηδ &δ 
ί&Γ &δ ροδδϊΟΙε; 

.4 ηιάάεΐ'. ρΓορεΙΙεΓ, ίΠπίδί, ρίίεΗ &ηά οροΓ&ίίοη&Ι ηιοάε ϊηάϊε&ίοΓδ, ογ οίΗεΐ' ηιε&ηδ ίο 
Οείειτηίηε &ηά άϊδρί&γ πιάάεΓ &η§1ε, ρΓορεΙΙεΓ Γενοίηίΐοηδ, ΐΗε ίοΓοε &ηά άΪΓεοΐϊοη οί 
ΐΙίΓυδί &ηά, ΐί &ρρΙίε&ΗΙε. ίΗε ίοΓοε &η<3 άίτεείίοη οί 1&ΐεΓ&1 ΐΗηΐδί &η<3 ίΗε ρίίεΗ &η<3 
ορεΓ&ΐϊοη&Ι ηιοείε, &11 ίο Ηε τε&ά&ΗΙε ίΓοηι ΐΗε εοηηϊη§ ροδΐίΐοη; &ηά 

.5 &η &ηίοηι&ΐΐε ίΓ&εΙΠηυ &ϊά, ογ οίΗεΓ ηιε&ηδ, ίο ρΐοί &υίοιη&ίΐε&11γ ΐΗε Γ&ηυε &ηά Ηε&πη§ 
οί οϊΗογ ΐ&Γ§είδ ίο άεΐεηηϊηε εοΐΐϊδΐοη πδί. 

2.6 Οη &11 δΗϊρδ οί 500 §Γθδδ ίοηη&§ε &η<3 υρνν&κίδ. ί&ϊΙηΓε οί οηε ρΐεεε οί εφΠρηιεηΐ 
δΗοηΙά ηοΐ τεάηεε ίΗε δΗΐρ'δ &Ηΐ1ΐίγ ΐο ηιεεί ΐΗε Γεε]ΐιίΐ'ειηεηΐδ οί ρ&Γ&§Γ&ρΗδ 2.1.1, 2.1.2 &ηά 
2.1.4. 

2.7 Α11 δΗϊρδ οί 3000 §Γθδδ ΐοηη&§ε &ηε! ιιρνν&πΐδ δΗ&11, ϊη &<3<Ηίΐοη ίο ιηεεΐϊη§ ίΗε 
ΓεςυΪΓεηιεηίδ οί ρ&Γ&§Γ&ρΗ 2.5, Η&νε: 


ΚοΓογ ίο ίΐιε Ουϊάεΐίηεδ οη ίΐιε οροηιΐίοη οί ΑΙδ οη δΐιϊρδ ίο Ηε άενείορεά Ην ίΐιε Οι ^ειηϊζειίϊοη. 
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.1 α 3 ΟΗζ ταάατ ογ λνΗειε εοηδϊάεΓεά πρρτορππίε Ογ ίΟε Αώηίηίδΰηίίοη 3 
δεεοηά 9 ΟΗζ ηκΟιι, ογ οίΟεΓ ιηε3ΐΐδ ίο (Ιεΐεπηίηε 3ηε1 άίδρΗγ ίΐιε Γ3η§ε 
3ηά 0ε3ηη§ οί οίΟεΓ δυιΌοε εΓ3ίί, οΟδίηιείίοηδ, Οιιογδ, δΟοΓεΙίηεδ 3ΐκ1 
η3νί§3ίίοη3ΐ ηιπΗίδ ίο 3δδϊδί ϊπ π3νϊ@3ίϊοη 3ηά ίπ εοΐΐίδίοη 3νοί(ΐ3ηοε, 
\ν0ίε1ι 3Γε ίΙιηείίοη3ΐ1γ ίηάερεηάεηί οί ίΟοδε Γείειτεά ίο ϊη ρ3Γ3§Γ3ρΟ 2.3.2; 
3ηά 

.2 3 δεεοηά 3ΐιίοηΐ3ίϊο ίτ3ε1<ίη§ 3ΐά, ογ οίΙιεΓ Γηε3Πδ ίο ρΐοί 3ΐιίθΓΠ3ίϊθ3ΐ1γ ίΗε 

Γ3η§ε 3ηά 0ε3ηη§ οί οίΟεΓ ί3Γ§είδ ίο άείεηηίηε εοΠϊδίοη πδΐί \νΟίεΟ 3Γε 
ίιιηείίοη3ΐ1γ ίηάερεηάεηί οί ίΐιοβε τείειτεά ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 2.5.5. 

2.8 Α11 δΟίρδ οί 10,000 §τοδδ ίοηη3§ε 3ΐΐ(1 υρννιιιτίδ δ1ΐ3ΐ1, ϊη 3(1(1ϊίίοη ίο ιηεεΐίηο; ΐΙιε 
Γεςιιίιειηεηίδ οίρ3Γ3§Γ3ρ1ι 2.7 \νίί1ι ίΐιε εχεερίϊοη οίρ3Γ3§Γ3ρΟ 2.7.2,1ΐ3νε: 

.1 3η 3ΐιίοηΐ3ίίε ταάατ ρΐοίίίπβ 3Ϊά, ογ οίΟεΓ Γηε3Πδ, ίο ρΐοί 3ΐιίοηΐ3ΐϊε3ΐ1γ ίΗε 
Γ3η§ε 3ΐΐ(1 ί)ε3ΓΪη§ οί 3ί 1ε3δί 20 οίΙιεΓ ί3Γ§είδ, εοηηεείεά ίο 3 άενίεε ίο 
ίη(ϋθ3ίε δρεεά 3ΐκ1 (Ιίδίπηεε ιΗγοιι^Η ίΐιε \¥3ίεΓ, ίο (Ιείεπιιίηε εοΐΐίδίοη πδίδ 
3Π(1 δίηΐΓΐΗίε 3 ίτΪ3ΐ ηκιηοευντε; 3ΐκ1 

.2 3 1ιε3(ϋη§ ογ ίΓ3θ1<: εοηίτοί δγδίεηι, ογ οίΙιεΓ ηιε3η8, ίο 3υίοηΐ3ίϊε3ΐ1γ εοηίτοί 

3η(1 ίεερ ίο 3 Ηεπείίη^ 3Π(1 /ογ δίτ3ΐ§0ί Ιηιεί. 

2.9 Α11 δΐιϊρδ οί 50,000 §τοδδ ίοηιΐ3§ε 3ΐκΙ ηρννηπίδ δ1ΐ3ΐ1, ϊη 3(1(1ϊίίοιι ίο ιηεεΐίηο; ΐΙιε 
Γεςιπτειπεπίδ οίρ3Γ3§Γ3ρΟ 2.8, Ιτηνε: 

. 1 3 Γ3ίε οί ίατη ϊικ1ίθ3ίθΓ, ογ οίΙιεΓ ιηε3ηδ, ίο (Ιείεπιιίηε 3Π<1 (Ιίδρίιγ ίΐιε Γ3ίε οί 

ίιιηι; 3ΐΐ(1 

.2 3 δρεεά 3Π(1 <1ί8ί3ηεε ηιεπδΐιπηο; (Ιενίεε, ογ οίΙιεΓ Γηε3Πδ, ίο ίη(1ίε3ίε δρεεά 

3η(1 (ϋδί3ηεε ονεΓ ίΐιε §Γοηπ(1 ίη ίΐιε ίοην3Γ(13η(13ίΟ\ν3Γίδ1ιΐρδ (Ιίτεεΐίοη. 

3 \νΐιεη "οίΙιεΓ ηιε3ΐΐδ" 3Γε ρεπηίίίεΟ ιιηίΐετ ΐΗϊδ Γε§ηΐ3ίίοη, δΐιείι ηιε3ηδ ηιιΐδί Ιιε 
πρρΓονεά Ογ Α(1ιιιίηΪ8ίΓ3ΐϊοη ίη 3εεοΓ(ΐ3ηοε \νίίΟ ιεοηίιΐίοη 18. 

4 Ήιε η3νί§3ίίοη3ΐ εςιιίριηεηί 3ηε1 δγδίειηδ τείειτεεί ίο ίη ίΐιίδ ιε^ιιΟιΐίοη δΜΙ 0ε δο 
ίηδίηΐΐεά, ίεδίεά 3η(1 ηιηίηίίΐίηείΐ 3δ ίο τηίηίι ηίζε ηΐ3ΐίυηοίίοη. 

5 Ν3νί§3ίίοιΐ3ΐ εςυίρηιεηΐ 3ηε1 δγδίεηΐδ οίίεπη§ 3ΐίεπΐ3ίίνε ηκχίεδ οί ορεΓ3ίίοη δ1ΐ3ΐΙ 
ίηάίεηίε ίΗε πείιιπΐ ηιοιίε οί ηδε. 

6 Ιηίε§Γ3ίε(1 Οηά^ε δγδίεηΐδ* δ1ΐ3ΐ1 Ιιε δο 3Π3η§ε(1 ί1ΐ3ί ί3Ϊ1ιιτε οί οηε δυΐι-δγδίεηι ίδ 
Ογοιι^ΙιΙ ίο ίηιηιεείίπίε 3ίίεηίίοη οί ίΐιε οίίίεεΓ ίη ε1ΐ3Γ§ε οί ίΐιε ηπνί^πίίοηπΐ ινηίεΐι 0γ 
3ΐκ1ί01ε 311(1 νίδυηΐ ηίππιΐδ, 3η(1 (Ιοεδ ηοί επιίδε ΟιΠυτε ίο 3ηγ οΐΟεΓ δηΟ-δγδίεηι. Ιη ε3δε οί 
ί3ί1ητε ίη οηε ρ3τί οί 3η ίηίε§Γ3ίεά ιΐ3νί§3ίίοιΐ3ΐ δγδίεηι,** ίί δ1ΐ3ΐ1 0ε ροδδίΟΙε ίο ορεΓ3ίε 
ε3ε0 οίΟεΓ ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐ ίίεηι οί εςυίριηεηΐ ογ ρ3τί οί ίΟε δγδίεηι δερ3Γ3ίε1γ. 


* 


ΚοΓοί’ ΐο Γθδοΐυίίοη Μδ(7.64(67), αηηοχ 1 - ΡοιΤοιτηίΐηοο δίαηιΐίΐπΐ Γογ Ιηΐοίίπιΐοϋ ΗπιΙ^ο δγδΐοηΐδ. 
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Κο«ιι1αΙίοη 20 
Υονα^ε (Μίη τεοοΓίΙεΓ» 

1 Το αδδίδΐ ίη οαδυπίΐγ ίηνεδ%αΙϊοηδ, δΐιίρδ, \\Οεη εη§α@εά οη ίηίεηιηΐϊοηηΐ νογα@εδ, 
δΐΜ]εεί ίο Με ρΓονίδίοηδ οί τε§αΜοη 1.4, δΜΙ βε Τίΐΐεοί ννίΜ 3 νογ3§ε οίειΐπ γοοοπΙογ 
(ΛΤ9Κ) 3δ ίοΐίοχνδ: 

. 1 ρ3δδεη§εΓ δΐιίρδ οοηδίηιοίοοί οη ογ ηΟογ 1 ,ΐυΐγ 2002; 

.2 γο-γο ρ3δδεη§εΓ δΜρδ εοηδίτηοίεΤ Οείοτε 1 Ιιιΐγ 2002 ηοί Μίετ ίθ3η ίΐιε ίΟδί 
δΐίΓνεγ οη ογ 3ί1εΓ 1 ,ΐυΐγ 2002; 

.3 ρ3δδεη@εΓ δΜρδ οίΟετ ίθ3η γο-γο ρ3δδεη§ετ δΜρδ εοηδίηιείεά Οείοτε 
1 Μίγ 2002 ηοί Ιηίετ ίθ3η 1 Μηιηιιγ 2004; αηά 

.4 δΜρδ, οΐΙιεΓ Μ3η ρ3δδεη§ετ δΜρδ, οί 3,000 §τοδδ ίοηη3§ε αηά ιιρ\¥3ΐχ1δ 
εοηδίταείεΤ οη ογ ηίΐεΐ' 1 Μίγ 2002. 

2 ΑίΙιηίηίδΐηΜοηδ ηΐ3γ εχειηρί δΜρδ, οίΐτετ ΐΜιη γο-γο ρ3δδεη§εΓ δΜρδ, οοηδίπχίοοί 
Οείοΐ'ε 1 Μίγ 2002 ίίοιη 6εΜ§ ίίίΙεΟ \νίίΟ 3 νϋΚ. νΤετε ίί 03η 0ε 0εηιοηδίΓ3ίε(1 ίΜί 
ίηίεΓί3είη§ 3 ΎΌΚ. ννίΜ Με εχίδ0η£ εςηίριηεηί οη Με δΜρ ίδ υητοαδοπαΜο 3ηά 
ίιηρΓ3εΐϊε3Με. 


Κο«υΐ3ίΐοη 21 

ΙηίετηαίΐοηΗΐ ΟκΜ οί 8ΐ«η3ΐδ 

Α11 δΜρδ \\ΤιϊεΗ, Μ Ηοοοιχίαηοο ννίΜ Με ρΓεδεηΐ (Γοηνεηίίοη, 3Γε Γοςυίιχχΐ ΐο 03ηγ 3 Γ3<ϋο 
Μδί3ΐΐ3ίϊοη δΜΙ 03ηγ Με Ιηίεηΐ3ίϊοη3ΐ Τχχίο οί 8ί§η3ΐδ 38 ιη3γ 0ε 3Γηεηάεά Ογ Με 
θΓ@3ηϊζ3ίϊοη. ΤΟε ί’οάε δίΐ3ΐ1 3ΐδο 6ε 03ηϊε(1 0γ 3ηγ οΜεΓ δΜρ \νΜεΟ, Μ Με ορΜϊοη οί 
Με ΑΜΜΜδΰηίίοη, 038 3 ηεεά ίο ηδε ίί. 


Κο«υΐ3ίΐοη 22 
Ν3νΐ§3ίΐοη Οπίΐ^ε νΐδΐΟΠΐίν 

1 8Μρδ οί ηοί Ιεδδ Μ3η 45 Γη Μ 1εη§Μ 38 (ΙείίηεΟ ίη Γε^ιιΟιίίοη ΙΙΙ/3.12, εοηδίτηείεά 
οη ογ αίίοτ 1 Μίγ 1998, δΜΙ ιηεεί Με ίο11οχνΜ§ Γεςηίτειηεηίδ: 

.1 ΤΟε νίε\ν οί Με δεη δαιΤιοε ίτοηι ίΟε εοηπΜβ ροδίίίοη δΟηΙΙ ηοί 0ε 
οΟδευιχχΙ Ογ ιηοΓε Μ3η Ονο δΜρ ΙεηβίΟδ, ογ 500 ίη, \νΜε1ιενεΓ ίδ Με Ιεδδ, 
ίοην3Γ(1 οί Με 0ο\ν ίο 10° οη είίΟεΓ δίάε ηηάετ 311 εοηΜίίοηδ οί άτ3η§0ί, 
ίπηι 3πά θεοί 03Γ@ο; 

.2 Νο ΟΙίηοΙ δεείοΓ 03ηδε(1 Ογ 03Γ§ο, 03 γ§ο §03γ ογ οίΟετ οΟδίηιείίοηδ ουΐδκΐε 
οί Με χνΟεεΜοηδε ίοηνηκΐ οί Με 0ε3ηι ννΜεΟ οΟδίητείδ Με νίε\ν οί Με δε3 
δηώοε 3δ δεεη ίτοηι Με εοηΜη@ ροδίίίοη, δθ3ΐ1 εχεεεά 10°. ΤΟε ίοίηΐ 3γο 
οί 61Μά δεοίοτδ δ1ΐ3ΐ1 ηοί εχεεεά 20°. ΤΟε εΙθ3Γ δεείοτδ ΟεΟνεεη 01Μά 
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δεείοτδ δΗίΐΙΙ 1)0 ειΐ 1 οεΐδΐ 5°. Ηο\νενει\ ϊη ίΗε νίε\ν άεδετίΗεά ίη .1, ε3εΗ 
ίηάϊνίάυπί ΗΙϊηίΙ δεείοτ δΜΙΙ ηοί εχεεεά 5°; 

.3 Ήιε Ιιοπζοηΐαΐ ίίείά οί νίδίοη ίτοηι ίΗε εοηιιϊη§ ροδίίίοη δΗειΙΙ εχίεηά ονεΓ 
3η ατε οί ηοί Ιεδδ ΐΐιειη 225°, ίΗαί ίδ ίίοηι η§Ηΐ ειίιεειεί ίο ηοί Ιεδδ ΐίιειη 22.5°, 
εώειί'ί ίΐιε Ηε3ΐη οη είίΗετ δϊάε οί ίΐιε δΐιϊρ; 

.4 Ργοιπ εειείι Μά§ε ινίη§ ΐΐιε Ηοπζοηίηΐ ίϊεΐεΐ οί νίδίοη δΐιειίΐ εχίεηά ονεΓ 3η 
3γο 3ί 1ε3δί 225°, ίίΐ3ί ίδ Ιτοηι 3ί 1ε3δί 45° οη ίίιε ορροδίίε Ηο\ν ίΠεοιι^Η τί§Ηί 
ηΗεειεΙ 3Π(1 ίίιεη ίτοηι τί§Ηί 3Ηε3(1 ίο τί^Ηί 3δίετη ίΗΐΌΐΐί^Η 180° οη ίίιε δητηε 
δίείε οί ίίιε δΗίρ; 

.5 Ρΐ'οιη ίΗε τηηίη δίεεηη§ ροδίίίοη ίΗε ΗοπζοπΙηΙ ίίεΐιί οί νίδίοη δΗηΙΙ εχίεηά 
ονετ 3η 3τε ίτοηι τί§1ιί ειΡιεειε! ίο 3ί 1ε3δί 60° οη 03ε1ι δίείε οί ΐΗε δΜρ; 

.6 Τίιε δΗίρ'δ δίάε δΜΙΙ Ιιε νίδίΗΙε ίτοηι ίίιε ί?τίά@ε ινίη§; 

.7 Ήιε 1ιεί§Ηί οί ΐΗε 1ο\νετ εά§ε οί ίΗε η3νί§3ίίοη Μά§ε ίτοηί ινίηάοινδ εώονε 

ίίιε ΗπεΙ^ε (1εε1< δΐιηΐΐ Ηε 1<ερί 3δ 1ο\ν 3δ ροδδίΗΙε. Ιη ηο 03δε δΜΙΙ ίίιε Ιοινετ 
εά@ε ρτεδεηί 3η οΗδίταείίοη ίο ίίιε ίοπνηηί νίε\ν 3δ άεδεηΗεά ίη ίΐιίδ 
τε^ιιΜοη; 

.8 Τίιε ηρρετ εά§ε οί ίίιε η3νί§3ίίοη ΗπεΙ^ε ίτοηί \νίη(1ο\νδ δΜΙΙ 3ί1ο\ν 3 
ίοην3Τ(ί νΐενν οί ίίιε Ηοιϊζοη, ίοτ 3 ρετδοη \νίίίι 3 1ιεί§Ηί οί εγε οί 1,800 ιτιτη 
ηΗονε ίΗε Μά§ε θεοί 3ί ίίιε εοηηίη§ ροδίίίοη, ννΗεη ίίιε δΜρ ίδ ρίίείιίη§ ίη 
Ηθ3\γ δεείδ. ΤΗε Α εΐ ίη ί η ί δΐτ3ΐί ο η, ίί δ3ίίδίιεά ίίΐ3ί 3 1,800 τητη ΗείβΗΐ οί εγε 
ίδ υητε3δοη3ί?1ε ηηεΐ ίτηρτ3είίθ3ΐ, ηΐ3γ 3ΐ1ο\ν Γειίηεΐίοη οί ίίιε 1ιεί§Μ οί εγε 
Ηιιί ηοί Ιεδδ ίΐιηη 1,600 τητη; 

.9 \νίηε1ο\νδ δ1ΐ3ΐ1 τηεεί ΐΗε ίο11ο\νίη§ Γεςιπτειπεπΐδ: 

.9.1 Το Ιιείρ 3νοί(1 τείΐεείίοηδ, ΐΗε ΗπεΙ^ε ίτοηί ννίικίοννδ δΜΙΙ Ιιε ίηεΐίηείΐ 

ίτοηι ΐΗε νετίίε3ΐ ρΐ3ηε ίορ οηί, 3ί 3η 3η§1ε οί ηοί Ιεδδ ί1ΐ3η 10° αηίΐ ηοί 
τηοτε ί1ΐ3η 25°. 

.9.2 Ρτ3ΐιιίη§ Ιιεΐννεεη η3νί§3ίίοη Μ(1§ε ννίικίοννδ δΜΙ Ιιε Ηερΐ ίο 3 

τ ηίηίη ιητη 3ηε1 ηοί Ηε ίηδίηΐΐεά ίηιηιε(1ί3ίε1γ ίοτ\ν3κ1 οί 3ηγ \\όΗ< 
δίηίίοη. 

.9.3 Ροΐ3τίζε(13ΐΐ(1 ίίηίεά ννίικίοννδ δ1ΐ3ΐ1 ηοί Ηε ίίΐίεεί. 

.9.4 Α ε1ε3τ νΐενν ϊΗιόιι^Η 3ί 1ε3δί ΐννο οί ίίιε η3νί§3ίίοη Ηπείογ ίτοηί 

ννίηεΐοννδ αηίΐ, άερεηάίη§ οη ίίιε Ητίά^ε εοηίί§ιιτ3ίίοη, 3η 3(Μίίίοη3ΐ 
ηητηΗετ οί εΐεητ-νΐενν \νίηε1ο\νδ δΜΙΙ Ηε ρτονίάεά 3ί 311 ίίηιεδ, 

τε§3τά1εδδ οί ννεηίΗετ εοηεΐίίίοπδ. 

2 8Ηίρδ εοηδίτυείειΐ Ηείοτε 1 ίυΐγ 1998 δΗ3ΐ1, ννΗετε ρτ3είίθ3Η1ε, τηεεί ίΗε 
τεςηίτετηεηίδ οί ρ3Τ3£Τ3ρΜ 1.1 3ΐΐ(1 1.2. Ηοχνενετ, δίπιείυηιΐ 3ΐίετ3ίίοηδ οτ ηάάίίίοηηΐ 
οςυίριηεηΐ ηεεεί ηοί Ηε τεςηίτεά. 
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3 Οη δΐιίρδ οί υηεοηνεηίίοηηΐ άεδί§η \ν6ίε1ι, ίη ίΗε ορίηϊοη οί ύιε Αοίητ ϊ η ί 8ΐτειΐϊ ο η, 
αιηηοΐ εοηιρίγ \νίύι ΐΜδ ΐ'είχιΕιΐίοη, 3ΐτ3η£ειηεηί3 δΜΠ 6ε ρΓονίάεά ίο ίΐοΗίονε & Ιενεί οί 
νίδΠοϊΙϊίγ ίΙχιί Ϊ3 88 ηε3Γ 38 ρΐΕΐείιεπΙ ίο ί1ΐ3ί ρρεδειΛεά ίη ύιίδ Γε£ΐύ3ίίοη. 

Κο^ιιΐίΐίΐοη 23 

ΡΗοί ίΓΗΠδίΟΓ 31Τ3Ι1£0ηΐ0Ιΐΐ8 


1 Αρρ1ΐθ3ίΐοη 

1.1 δΗίρδ εη§3§ε<1 οη νογ3§εδ ίη ΐΗε εοητδε οί \ν1ιίο1ι ρίΐοίδ 3Γε 1ί1<ε1ν ίο 6ε εηιρίονεεί 
8ΐΐ3ΐ16ε ρΓονίάεά \νίΐΗ ρίΐοί ίιηηδίοι* 3ΐΓ3η£ειηεηΙδ. 

1.2 Εφ,ιίριηεηί 3ηά 3ΐτ3η§ειηεηίδ ίοΓ ρίΐοί ίκιηδίει· ινίιίεΐι 3Γε ίηδίδΐΐεά οη ογ 3ήεΓ 

1 .ΐ3ηιΐ3Γν 1994 86311 εοηιρίγ \νίίΗ ίΗε ΓοςιπΓοιηοηΙδ οί ίΐιίδ Γε§ηΐ3ίίοη, 3η<1 άυε Γε§3π1 
863116ε ρ3κ! ίο ί6ε 8ί3η(ΐ8κ1δ 3(1ορίε(1 6γ ί6ε θΓ§3ηίζ3ίίοη*. 

1.3 Εςιιίρηιεηίδ &ηά ηηηη^ειηεηίδ ίοΐ' ρίΐοί ύηηδίει· \ν1ιίεΗ 3Γε ρΓονίάεά οη δ6ίρδ 
6είθΓε 1 ,ΕιηιΐΗΓγ 1994 δ63ΐ1 3ί 1ε8δί εοιηρίγ \νίύι ί6ε Γεφύτειηεηίδ οί Γε^υΐηίίοη 17 οί ΐΗε 
Ιηίεηιηίίοηηΐ Εοηνεηίίοη ίοτ ί6ε δδίείγ οί Είίε 3ί δε3, 1974 ίη ίοκε ρηοΓ ίο ί63ί (Με, 3ΐκ1 
άυε Γ0ίγ3Γ(1 863116ε ρδίά ίο ίΐιε 8ί3ηά3Γ(ΐ8 δάορίεά 6γ ί6ε θΓ§3ηίζ3ίίοη ρποι* ίο ί63ί (Με. 

1.4 ΕςιιίριηεηΙ αικί 3ΐτ3η§εηιεηί8 \ν6ίε6 3Γε τερίδοεά 3ίίεΓ 1 ,ΐ3ηιΐ3Γγ 1994 δ63ΐ1, ίη δο 
ίητ 38 ίδ τε3δοη361ε 3ΐΐ(1 ρΓ3θίίθ361ε, εοηιρίγ \νίί1ι ύιε Γεφύτειηεηίδ οί ίΜδ τε^ιιΜίοη. 

2 Οειιεταί 

2.1 Α11 3ΐτ3η§οιηεηί8 υδεά ίοτ ρίΐοί ύηηδίετ δ1ΐ3ΐ1 είΕείεηύγ ίΐιΙίίΠ ί6είτ ρητροδε οί 
εη361ίη§ ρίΐοίδ ίο ειηΗίΐΗ< 3η(1 (ϋδεηώαιΐί 83ίε1γ. Τ6ε 3ρρ1ί3ηεεδ δ63ΐ1 6ε 1<ερί εΐεηη, 
ρτορετίγ ηΐ3ίηΐ3ίηε(1 3ηά δΐοννεά 3ΐΐ(1 δ1ΐ3ΐ1 6ε ΓεαυΜΙγ ίηδρεείεά ίο εηδυτε Ιΐΐ3ί ίΐιεγ 3τε 
83ίε ίο πδο. Τ6εγ δ63ΐ1 6ε ιΐδεεί δοΐεΐγ ίοΓ ί6ε εηι63Η<3ΐίοη 3ΐΐ(1 (ΙΕεηιΗαΐ'Μίίοη οί 
ρεΓδοηηεΙ. 

2.2 ΤΙιε ή§§ίη§ οί ύιε ρίΐοί ίτ3ηδίεΓ 3π*3η§εηιεηίδ 3ΐχ1 ύιε εηιίιαΓίοίίοη οί 3 ρύοΐ δΙΜΙ 
6ε δΐιρείΛ'ίδεύ 6γ 3 τεδροηδύύε οΐΗοετ 1ΐ3νίη§ ηιε3ηδ οί εοιηιηυιύε3ίίοη \νίί6 ύιε 
η3νί§3ίίοη 6η(1§ε \νΗο δ1ΐ3ΐ1 3ΐδο 3ηηη§ε ίοΓ ί6ε εδεοιί οί ύιε ρίΐοί 6γ 3 δ3ίε ι οιιίε ίο 3ΐχ1 
ίτοιη ύιε η3νί§3ύοη 6ηά§ε. ΡεΓδοηηεΙ εη§3§εά ίη ή§§ίη§ ίΐιχΐ ορεΓ3ίίη§ 3ηγ ηιεε63ηίθ3ΐ 
εςιύριηεηί 86311 6ε ίηδίτηοίεά ίη ί6ε 33ίε ρΐ'οεείΐιιΐ'εδ ίο 6ε 3(1ορΐε(1 31x1 ί6ε εςιιίριηεηί 
δ1ΐ3ΐ1 6ε ίεδίείΐ ρήοΓ ίο ιΐδε. 

3 ΤΓΗΐΐδίεΓ 3ΓΓΕη§ειηεηΙδ 

3.1 Αιτ3η§εηιεηίδ δ63ΐ1 6ε ρΓονίάεά ίο εη361ε ύιε ρίΐοί ίο εηιΗαιΉ 8ΐχ1 (1ίδεηι63Γΐ< 
33ίε1γ οη είύιεΓ δίίΐε οί ί6ε δ6ίρ. 


* 


Κείετ ίο ίΐιε Κεεοηιηιεηίΐαΐίοη οη ρίΐοί ΙηηβΓει· αη·αη§ειηειιίδ, αάορίεθ 1>γ ίΕε θΓ@αηίζα1ίοη Ηγ 
ΐΌκοΙυίίοη Α. 889 ( 21 ), Μδ( 2 /Οΐ'ε. 568 /Κεν. 1 : ΚεςυίΐΌί) Βοαπϋη^ Απ·ίΐη§εηιοηΙ Γογ Ρίΐοΐδ. 
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3.2 Ιη αΐΐ δΗίρδ ενΗετε ίΗε οΐίδϋαηοε ίίοιη δε3 Ιενεί ίο ύιε ροίηί οί 3οεεδδ ίο, ογ ε§τεδδ 
ίτοηι, ύιε δΗίρ εχοεεάδ 9 ηι, 31x1 ννΗοη ίί ϊδ ίηίεηεΐοεί ΐο οιπΙχιγΗ αηεΐ εΙίδοηιΗβΗν ρϊΐοίδ Ηγ 
ηιε3ηδ οί ίΐιε 3θοοηιιηοεΐ3ίίοη Ιαάάερ ογ Ιογ ιηεηηδ οί' ιηοοίιαηίοαΐ ρίΐοΐ Ιιοϊδίδ ογ οίΙιεΓ 
εεμ,ιηύγ δίΐίε ίΐη(1 οοηνεηίεηΐ ιηοπηδ ίη οοηι'αηούοη ννίΐΗ α ρίΐοί Ιαείεΐετ, ύιε δΗίρ δΐιαίΐ 03 ΐτγ 
δπείι εςιιίριηεηί οη εηοΗ δίείε, ηηίεδδ ίΐιε εεμύριηεηί ίδ οΕρηΗΙε οί' Ηείη§ ΙπιηδίεΓΓεεΙ ίοΓ ιίδε 
οη εϊΐΙιεΓ δίεΐε. 

3.3 §3ίέ 3ΐχ1 οοηνεηίεηΐ αοοεδδ ίο, αηά ε^τεδδ ίίοιη, ίΐιε δΗίρ §Η&11 Ηε ρΓσνϊάεά Ηγ 
οίΐΗετ: 

.1 α ρίΐοί Ι;κΜογ Γεςηίτίη§ 3 οΙίτηΗ οί' ηοί Ιεδδ ίΗ3η 1.5 Γη 3η<3 ηοί πιογο ΐΗαη 
9 ιη 3Ηονε ίΗε δίπΤαοο οί ίΗε νναΐετ δο ροδίίίοηεεί 3ΐχ1 δοουιτεί ί1ΐ3ί: 

.1.1 ϊΐ ίδ ο1ε3Γ οί 3ηγ ροδδίΗΙε εϋδοΗ3Γ§εδ ίΐΌΐη ίΗε δΗίρ; 

.1.2 ίί ίδ ννίίΗίη ΐΗο ρ3Γ3ΐ1ε1 ΗοεΙν 1οη§ίΗ οί ίΗε δΗίρ ίΐηεΐ, 3δ ί3Γ 3δ ίδ 

ρηιούοηΗΙε, ννίίΗίη ύιε ηχεί-δΗίρ Ηηΐί 1εη§ύι οί ίΗε δΗίρ; 

.1.3 ε3θ1ι δίερ τεδίδ βτηιΐγ 3£3Ϊηδί ύιε δίτίρ'δ δίείε; ννΐιοηε οοηδίτυοΐίοπαΐ 

ίε3ίυΓ8δ, δηοΐι 3δ ΓαΗΗίη§ Ιχιηεΐδ, ννουΐεΐ ρΓενεηί ίΗε ίτηρ1ειηεηί3ίίοη οί 
ίΗίδ ρΓονίδίοη, δρεείηΐ 3ΐτ3η§ειηεηίδ δΗηύ, ίο ίΗε δ3ίίδί3θίίοη οί ίΗε 
Α(1ιηίηίδίΓ3ίίοη, Ηε ηχιείε ίο εηδηΓε ί1ΐ3ί ρεκοηδ 3τε 3Η1ε ίο οιπίτιτί 3ίχ1 
ο1ίδοηιΗ3Η< δ3ίε1γ; 

.1.4 ίΗε δίη§1ε 1εη§ίΗ οί ρίΐοί ίκΜετ ίδ 03ρ3Η1ε οί τεποΗπΐ” ίΗε ννειίετ ίτοιη 
ίΗε ροίηί οί 3εεεδδ ίο, ογ ε§τεδδ ίΓοηι, ίΗε δΗίρ αηεΐ εΐιιε αΙΙονναηοο ίδ 
ιη3<1ε ίοΓ 311 εοιχίίίίοηδ οί 1θ3εϋη§ 3ηιί ίτίτη οί ίΗε δΗίρ, 3ΐχ1 ίοε 3η 
ηΗνεΓδε Ηδί οί 15°; ίΗε δεεηηη§ δίτοη§ ροίηί, δίχιοΐεΐεδ 3ηε1 δεειιηη§ 
Γορεδ δΗ3ΐ1 Ηε 3ί 1ε3δί 3δ δίτοη§ 3δ ίΗε δίείε τορεδ; 

.2 3η 300θΓητηο(ΐ3ίίοη Ιαάάεΐ ίη οοη]αηοίίοη ννίίΗ ίΗε ρίΐοί ΙαχΜεε. ογ οϊΗογ 
εε[ΐΐ3ΐ1γ 33ίε αηεΐ οοηνεηίεηΐ ηιε3ηδ, ννΗοηονοΓ ύιε ε1ίδί3ηοε ίτοιη ίΗε 
δηιΙΗοε οί ύιε νναίετ ίο ίΗε ροίηί οί 3οεεδδ ΐο ύιε δΐύρ ίδ ιηοτε ίΗαη 9 ηι. 
ΤΗε 300θΓηηιοεΐ3ύοη Ιαείείει* δΗαΙΙ Ηε δίίεεί Ιεειείίηχι ηύ. \¥Ηεη ίη αδε, ίΗε 
Ιοννεΐ' ειχί οί ύιε ηοοοηχτιοεΗιίίοη ΗιεΙεΙοΓ δΗ3ύ τεδί ήηηΐγ 3§3ΐηδί ίΗε δίτίρ'δ 
δίείε ννίίΗΐη ύιε ρ3Γ3ΐ1εί ΗοεΙν 1εη§ίΗ οί ύιε δΗίρ 3ηε1, 3δ ίύτ 3δ ίδ ρτ3είίθ3Η1ε, 
νείΐΗίη ίΗε ηχεί-δΗίρ Η3ΐί 1εη§ίΗ αηεΐ οΐεατ οί 311 εϋδοΗ3Γ§εδ; ογ 

.3 3 Γηεο1ΐ3ηίθ3ΐ ρύοί Ηοίδί δο Ιοο3ίεε1 ύΐ3ί ίί ίδ ννίίΗίη ύιε ρ3Γ3ΐ1ε1 ΗοεΙν 1εη§ύι 

οί ύιε δΗίρ 3ΐχ1, 3$ ί3Γ 3δ ίδ ρΓ3θίίθ3Η1ε, ννίίΗίη ύιε ηχεί-δΗίρ ΙτιΙί ΙεηείΗ οί 
ίΗε δΗίρ 3ηύ οΐεητ οί αΐΐ εϋδοΗ3Γ§εδ. 

4 Αοοεδδ ίο ΙΗο δΚΐρ'δ (Ιοοίο 

Με3ηδ δΐΐίΐΐΐ Ηε ρΐΌνίεΙεεΙ ίο εηδίχε δ3ίε, οοηνεηίεηΐ 3ηε1 ηηοΗδίτηοίεύ ρ3δδ3§ε ίοτ 3ηγ 
ρεΓδοη οηιΗαΗαηο; οη, ογ εϋδεηιΗ3Γΐαη§ ίτοηι, ύιε δΗίρ Ηείννεεη ύιε Ηθ3ε1 οί ίΗε ρύοί 
ίκΜεΐ', ογ οί 3ηγ 3θοοηηηοεΐ3ίίοη Ιαάάετ ογ οΙΙιογ ηρρίώηοε, 3ηε1 ίΗε δίτίρ’δ εΐεοΐε. ννΗετε 
δηοΗ ρ3δδ3§ε ίδ Ηγ ιηεηηδ οί: 
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. 1 3 ^αίονναγ ϊη ύιε Γ3ί1δ ογ ΗυΚναεΗ, αάεςιιαίε ΙχιηεΙΗοΙεΙδ δίχιϋ 6ο ρεονίεΐεεί; 

.2 3 Βυ1\\ Γ 3ΐ1ί ΗιεΙεΙεΓ, ί\νο Η3ΐχ1Ηο1ε1 δί3ηοΗίοηδ η§κϋγ δεοητεδ ίο ίΗε δΗίρ'δ 

δίπιεΐιατε 3ί ογ ηε3Γ ίΙιεΪΓ 63888 3ηά 3ί ΗίβΗεε ροίηίδ δΜΙ 6ε ίιίίεά. ΤΗο 
6ιιΚν3ΐΊ< Ιαείεΐοε 8ΐΐ3ΐ1 6ε δεειιιχίγ 3ίί3θΗεεΙ ίο ί6ε δΙύρ ίο ρΓενεηί 
ονεΓίυπιίηβ. 

5 δΗΐρδΐεΙε (ΙοοΓδ 

δΗίρδίεΙε άοοΓδ ιΐδεά ίοε ρϊΐοί ίΓ3Πδίεΐ' δ63ΐ1 ηοί ορεη οηί\ν3Γ<Ιδ. 

6 ΜεεΗηηίεηΙ ρίΐοί Ηοΐδίδ 

6.1 Τ6ε Γηεε1ΐ3ηίε3ΐ ρίΐοί Ηοίδί 3ηί1 ίίδ 3ηεϊ1ΐ3τγ εςυίρηιεηΐ δΜΙ 6ε οί 3 ίγρε 3ρρεονεεΙ 
6γ ί6ε ΑεΗηίηίδύηίίοη. Τ6ε ρϋοί 6οϊδί 86311 6ε είεδί^ηοεί ίο ορεκίε 38 3 ηιονίη§ ΜεΙεε ίο 
Ιίή 3ηά 1ο\νεε οηε ρεΓδοη οη ί6ε δϊάε οί ί6ε δΐιϊρ, ογ 3δ 3 ρΜΓοπη ίο Ιϊή 3ηά 1ο\νεε οηε ογ 
ιηοΓε ροΓδοηδ οη ίΗε δίείε οί ίΐιε δΐιϊρ. Ιί 8ΐΐ3ΐ1 6ε οί δπείι εΐοδίορ 3ΐχ1 εοηδίηιείίοη 38 ίο 
εηδητε ί63ί ί6ε ρϋοί 03η 6ε ειηΗαεΗοεΙ 3ΐχ1 εΙίδειηΗαεΗοεΙ ίη 3 83ίε ηΐ3ηηεΓ, ϊηε1ιιάίη§ 3 83ίε 
3εεεδδ ίτοηι ί6ε 6οϊδί ίο ί6ε εΐεείε ηηύ νίεε νεΓδ3. διιε6 3οεεδδ 86311 6ε @3Ϊηεά άίΓεοίΙγ 6γ 3 
ρΐ3ίίοηη δεεπτεΐγ §ιΐ3ΓεΙεεΙ6γ ΗηηεΗηϋδ. 

6.2 Είβεϊεηί 1ΐ3π4 §ε3Γ δίταΐΐ 6ε ρΓονίάεά ίο 1ο\νεε ογ εεοονεε ί6ε ρεΓδοη ογ ρεΓδοηδ 
03ηϊε(1, 31x11<ερί εε3εΙγ ίοΓ ηδε ίη ί6ε ενεηί οί ρο\νεΓ ί3ΐ1ητε. 

6.3 Ήιε Ηοίδί δΜΙ 6ε δεειιιχίγ αΐίαοΗεε! ίο ί6ε δίηιείιίΓε οί ί6ε δΐϋρ. Αίΐ3ε6ηιεηί 8ΐΐ3ΐ1 

ηοί 6ε δοΐεΐγ 6γ ηιε3ηδ οί ί6ε δΐιϊρ'δ δϊιΐε Γ3ΐ1δ. ΡΓορεΓ 3ηά δίτοη§ 3ίί3θ6τηεηί ροίηίδ δ63ΐ1 

6ε ρεονίεΐεεί ίοΓ Ηοΐδίδ οί ίΐιε ρο6361ε ίγρε οη ε3ε1ι δίείε οί ί6ε δ6ίρ. 

6.4 Ιί 6ε1ίίη@ ίδ ίίίίεεί ίη ί6ε \¥3γ οί ί6ε 6οίδί ροδίίίοη, δηε6 6ε1ύη§ δίχιΐΐ 6ε εηί 63θ1< 
δηίϊίοίεηίΐγ ίο 3ΐ1ο\ν ί6ε 6οίδί ίο ορεΓ3ίε 3@3Ϊηδί ί6ε δ6ίρ'δ δίείε. 

6.5 Α ρϋοί ίιεΙεΙεΓ δ63ϋ 6ε η§@εε! 3ϋ)3οεηί ίο ίΗε 6οίδί ηηεΐ 3ν3Ϊΐ361ε ίοε ίιηιτιεεΙΗιίε ηδε 
δο ίίχιί 3εεεδδ ίο ίί ίδ 3ν3ΐΐ361ε Ιγοπι ΐ6ε Ηοίδί 3ί 3ηγ ροίηί οί ίίδ ΰηνεΐ. Τ6ε ρϋοί ΗιεΙεΙεΓ 
8ΐΐ3ΐ16ε 03ρ361ε οί Γε3ε1ϋη§ ύιε 883 Ιενεί Ιγοιπ ίίδ ο\νη ροίηί οί 3εεε88 ίο ϋιε δΗίρ. 

6.6 Τ6ε ροδίϋοη οη ί6ε δΗίρ'δ δίείε \νΗεΐ'ε ύιε Ηοίδί \νϋ1 6ε Ιον/εεεεΙ δΗηϋ 6ε ίηεϋθ3ίεε1. 

6.7 Αη 3ε1εςυ3ίε ρΓοίεεΐεε) δίονναογ ροδίίίοη 8ΐΐ3ϋ 6ε ρΐΌνίεΙεε! ίοε ύιε ροεί361ε Ηοίδί. 

Ιη νεεγ εοΐεΐ χνεηίΗεε, ίο 3νοίε1 ίΗε ϋ3η@εΓ οί ίοε ίοηηηύοη, ύιε ροείηΗΙε Ηοίδί δΗ3ϋ ηοί 6ε 
ή§@εεΙ ιιηύΐ ίίδ ιίδε ίδ ίηχηίηεηί. 

7 Αδδοοίηίεά εςιιίριηεηί 

7.1 ΤΗε ίοΙΙο\νίη§ 3δ8οεΐ3ίεεΙ εφϋρηιεηί 8ΐΐ3ϋ 6ε Ιεερί 3ί Ηβηά ιε3ε1γ ίοε ίιπητεείίειίε ηδε 
\νΗεη ρεεδοηδ 3εε 6είη§ ύηηδίειτεεί; 

.1 ΐννο ηΐ3η-Γορεδ οί ηοί 1ε88 ύΐ3η 28 ηιιη ίη εΐίεπηοίοε ρεορεείγ δεευεεεί ίο ύιε 
δΐύρ ίί Γοςιιίεοεί 6γ ύιε ρϋοί; 
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.2 3 1ϊίε6ηογ εςυίρραί \νϊΐΗ α δε1ί-ί§ηίίίη£ Ιί§Ηί; 

.3 3 6ε3νϊη§ Ιίηε. 

7.2 \νΗεη τεςιιίτεά 6γ ρηπιεχηρΗ 4, δί3ηε6ίοηδ 3ηά 6ιι1\ν3τ1< Ιητίάετδ δΜΠ 6ε ρτονίάεά. 

8 Π ξΐι ίίη ξ 

Λ4εςιΐ3ΐε 1ί§6ίίη§ 8ΐΐ311 6ε ρτονίίίετί ίο ί11υιτώΐ3ίε ίΐιε Ιτηηδίετ 3ττ3η£ετηεηΙδ ονετδκΐε, ίΐιε 
ροδίίίοη οη άεεΙ< χ^Ιτετε 3 ρεΓδοη εηιίχιτίδ οτ 4ί8εηι63ΐΊ<8 31x1 ίΐχ εοηίτοΐδ οί' ίΐιε 
ηχοΗαηίείΐΙ ρίΐοί Ιιοίδί. 


Κε^ιιΜΐοη 24 

υ$ε οί 1 ιβ 3 (ϋη§ οητί/οτ ΙτπεΙί εοηίτοί Ννχίεηΐδ 

1 Ιη 3Γ638 οί' Ηί^Η ίτηίίίε 6εηδίίγ, ίη εοηάίίίοηδ οί' τεδίτϊοίε<Ι νίδί6ί1ίίγ 3ηά ϊη 311 οΐΗετ 
1ΐ3Ζ3χ1θϋ8 η3νί§3ίϊοη3ΐ δίίιΐ3ίίοηδ ννΗετε 1x34ί Π2 3ΐχ1/οι· Ιγ3ο 1< εοηίΐΌΐ δγδίεηΐ8 3ΐε ίη υδε, 
ίί δ1ΐ3ΐ16ε ροδδί61ε ίο εδί361ίδ6 ηωηιιηΐ εοηίτοί οί' ί6ε δ6ίρ'δ δίεεπη§ ΐηιτηε(1ί3ΐε1γ. 

2 Ιη είτεηπίδίηηεεδ 38 36ονε, ί6ε οίϊϊεετ ίη εΗητ^ε οί' ί6ε ιχινί^ηίίοηηΐ ν/ηίεΐι δΐιηΐΐ 
Ηηνε 3ν3ίΐ361ε ννίίΐιοιιί εΐεΐην ί6ε δεΓνίεεδ οί 3 ςιιαίίίίαΐ 6ε1ηΐδρεΓδοη \ν6ο 86311 6ε τε3(1γ 3ί 
311 ίϊηιεδ ίο ίηΐτε ονεΓ 8ίεεπη§ εοηίτοί. 

3 Τ6ε ε1ΐ3η§ε-ονετ ίτοτη 3ΐιίοηΐ3ίίε ίο ηχιηιιαΐ δίεεπη§ 3ΐχΙ νίεε νετδ3 δΐιηΐΐ 6ε τηηάε 
6γ οτ ιιιχίετ ί6ε δηρετνϊδϊοη οί 3 τεδροηβΜε οίίίεετ. 

4 Τ6ε τηηηιιηΐ δίεεπη§ δ63ΐ1 6ε ίεδίεά 3ίίετ ρτο1οη§εά ιίδε οί 6ε3<Ιίη§ 3Π(1/οτ Ιτ3ε1< 
εοηίτοί 8γδίετηδ, 3ηά 6είοτε εηίεπη§ 3τε3δ \ν1ιετε η3νί§3ίίοη (ίεηχιηιίδ δρεείηΐ εηιιίίοη. 

Κε§ιιΐ3ίίοη 25 


Ορετ3ίΐοη οί ιτΐ3Ϊη δοιιτεε οί εΐεείτΐεηΐ ροννετ 3η4 8ίεεηη§ §ε»Γ 

6ι 3τε38 \ν1χτε η3νί§3ίίοη (ίεηχιηεΐδ δρεείηΐ 03ηίίοη, δΐιϊρβ δΗηΙΙ Ιιηνε τηοτε ίίχιη οηε 
δίεετίη§ «επτ ρολνετ υηίί ίη ορετηίίοη \ν6εη δηε6 ηηίίδ 3τε 03ρ361ε οί δίτηηΐίηηεουδ 
ορετηίίοη. 


Κε§ιιΐ3ίίοη 26 

8ίεετϊησ §ε3ΐ·: Τεδίίη§ βικί τΙΗΙΙδ 

1 \νίί1ιίη 12 6οιιτδ 6είοτε άερητίυτε, 16ε δ6ίρ'δ δίεεπη§ §εητ δΙιαΙ I 6ε εΗεοίειί 3ΐχΙ 
ίεδίεά 6γ ί6ε δ6ίρ'δ ετε\ν. Τ6ε ίεδί ρτοεεάιττε 86311 ίηεΐυάε, \ν1ιετε 3ρρ1ίε361ε, ίΐιε 
ορετηίίοη οί ί6ε ίο11ο\νίη§: 

. 1 ί6ε ηιηίη δίεετίη^ βεητ; 


.2 ίΐιε 3ηχί1ί3τγ δΐεεηη§ §εητ; 
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.3 ίΗε τεηιοίε δίεεηη§ §ε3τ εοηΐτοί δγδίετηδ; 

.4 ίΗε δΐεεπη§ ροδίίίοηδ 1οε3ίεά οη ίΗε ηανί§3ίίοη Μά§ε; 

.5 ίΗε ετηετ§εηεγ ροχνετ δυρρίγ; 

.6 ίΗε ηκΜετ 3η§1ε ίηάίε3ίοτδ ίη τεΜίοη ίο ίΗε 3εΐιΐ3ΐ ροδίίίοη οί ίΗε πκίεΐεπ 
.7 ίΗε τεηιοίε δίεεηη§ §ε3τ εοηΐτοί δγδίετη ροχνετ ίηίίητε 3ΐ3τηΐδ; 

. 8 ίΐιε δίεεηη@ §ε3τ ρο\νετ υηίΐ ίηίΐιιτε 3ΐ3τηΐδ; 3Π(1 
.9 3ΐιίοηΐ3ίϊο ϊδθΐ3ίϊη§ 3ττ3η§ετηεηίδ 3ηο1 οίΐιετ 3ηίοηΐ3ίίε εςυίριηεηί. 

2 ΤΙιε εΗεεΙίδ 3Π(1 ίεδίδ δ1ΐ3ΐ1 ίηεΠκΙε: 

.1 ίΗε ΜΙ ιηονειηεηί οί ίΗε ηκΜετ 3οεοτ(ϋη§ ίο ίΗε τεςυίτεεί ε3ρ3Ηί1ίίίεδ οί 
ΐίιε δίεεηη@ @ε3τ; 

.2 3 νϊδΐΐ3ΐ ίηδρεείίοη ίοτ ίΗε δίεεηη§ §ε3τ 3ηά ίίδ εοηηεείίη§ 1ΐη1<3§ε; 3ηε1 

.3 ίΗε ορετ3ίίοη οί ίΐιε τηε3ηδ οί εοτητηυηϊθ3ίϊοη Ηείχνεεη ίΐιε ηανίίΜίοη 
Ηηά§ε 3ηε1 δίεετίη§ §ε3τ εοτηρ3τίηιεηί. 

3.1 δίτηρίε ορετ3ίίη@ ϊηδίηιείίοηδ χνίίΗ 3 ΗΙοεΗ άΪ3§Γ3τη δΗοχνίη§ ίΗε εΗηη^ε-ονετ 
ρτοεεάητεδ ίοτ τεηιοίε δίεεηη§ §ε3τ εοηΐτοί δγδίειηδ αητί δίεεηη§ §ε3τ ροχνετ υηίίδ δΜΙ Ηε 
ρετηΐ3ηεηί1γ (ΙίδρΙαγείΙ οη ίΗε η3νϊ§3ίίοη Μά§ε 3ητ1 ίη ϋιε δίεεηη§ εοιηρ3τίτηεηί. 

3.2 Α11 δΗίρδ' οίίίεετδ οοηεετηεά χνίίΗ ΐίιε ορετ3ίϊοη 3η(1/οτ τηηίηίεηηηεε οί δίεεηη@ 
§ε3τ δΜΙ Ηε ί3τηί1ί3τ χνίίΗ ίΗε ορεΜίοη οί ίΗε δίεεηη§ δγδίετηδ ίίΐίεεί οη ίΗε δΗίρ 3ηε1 χνίίΗ 
ίΗε ρτοεεάητεδ ίοτ εΗ3η§ίη@ ίτοηι οηε δγδίετη ίο ηηοίΗετ. 

4 Ιη 3(Μίϊοη ίο ίΗε τοηίίηε εΐιεείίδ 3ηε1 ίεδίδ ρτεδοτίΗεά ίη ρ3Τ3§τ3ρ1ΐδ 1 3η(1 2, 
ετηετ§εηεγ δίεεηη§ είτίΐΐδ δΙΜΙ ί3Ηε ρΐ3οε 3ί 1ε3δί οηεε ενετγ ΐΗτεε τηοηίΗδ ίη οιχίετ ίο 
ρτ3είίδε ετηετ§εηεγ δίεεηη§ ρτοεεάητεδ. ΤΗεδε είτίΐΐδ δΗηΙΙ ίηεΐηάε εΐίτεεί εοηίτοί χνίίΗϊη 
ίΗε δίεετίη§ §ε3τ εοιηρ3τΗηεηί, ίΗε εοτητηηηίε3ίίοηδ ρτοεεάυτε χχϊΐΗ ίΗε η3νί§3ίίοη Ηπειρε 
3ΐΐ(1, χνΗετε 3ρρ1ίθ3Η1ε ίΗε ορεΜίοη οί 3ΐίεηΐ3ίίνε ροχνετ δΐιρρίίεδ. 

5 ΤΗε Αάτηίηίδίτηίίοη ηΐ3γ \¥3ίνε ίΗε τερηίτετηεηίδ ίο ε3πγ οηί ίΗε εΗεεΗδ 3ΐΐ(1 ίεδίδ 
ρτεδετίΗεά ίη ρ3Τ3§τ3ρ1ΐδ 1 3η(1 2 ίοτ δΐιίρδ χνΗίεΗ τε§ηΐ3τ1γ εη§3§ε οη νογ3§εδ οί δΗοτί 
(ΙιιΜίοη. δηεΗ δΗίρδ δΗπΙΙ ε3πγ οηί ίΗεδε εΗεείδ 3Π(1 ίεδίδ 3ί 1ε3δί οηεε ενετγ \νεε1<. 

6 ΤΗε εΠιίε ηροη χνΗίεΗ ίΗε εΗεεΗδ 3ηε1 ίεδίδ ρτεδετίΗεά ίη ρ3Τ3§τ3ρΗδ 1 3Π(1 2 3τε 
ε3ττίε(1 οηί 3ηά ίΗε Μίε ίΐηά άεί3ΐ1δ οί ειηετ§εηεγ δίεετίη§ είπΐΐδ ε3ττίε(1 οηί ηηάετ 
ρ3Τ3§Γ3ρΗ 4, δΗηΙΙ Ηε τεεοτάεά. 
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Κε§υΐ3ίίοη 27 

Νηυίίοηΐ εΟβιΤδ 3Π(1 ηηιιίίεηΙ ριιΟΙΐεηΙϊοηδ 

ΝίΐυΐίοίΐΙ ο1ΐ3Γίδ 3ηά ηαιιΐίοίΐΙ ρη61ίθ3ίίοηδ, δΐιείι 3δ δ3Ϊ1ίη§ ήίτεοίίοηδ, Ιίδίδ οί' Ιίεβίδ, ηοΐίεεδ 
ίο ηιηήηοΓδ, Με Ιίώΐοδ 3ηά β 11 οίΗεΐ' ηηυήεηΐ ρΜΗε&ΐίοηδ ηεεεδ83Γγ ίοΓ ΐΗο ίηίεΜεή 
νογα§ε, δΜΠ 6ε ίΐιίεςιΐίΐΐε αηά ιιρ ίο ίΐόΐίε. 

Κε§ιιΐ3ίίοη 28 

ΚεεοΜδ οί ηανΐ§αίΐοηα1 αείίνΐίίεδ 

Α11 δΜρδ εη§α§8(3 οη ίηΙειτΐΗΐίοη;ι1 νογ3§εδ δΐΐίΐΐΐ ίεερ οη 6θ3πί α τεεοπ) οί ΠΗνίίί;ιΐίοη;ιΙ 
αείίνίίίεδ ηγκΙ ίηείάεηίδ χνΐιίοΐι βγο οί ίιηροιίΒηεε ίο δπίείγ οί ηανί§3ίίοη ίΐηιΐ \ν1ιίε1ι ηιηδί 
εοηίίΐίη δηίβείεηί άεΐαίΐ ίο ΓεδίοΓε 3 εοιηρίείε Γοεοκΐ οί ίΗο νογ3§ε, ί3ΐήη§ ίηίο 3εεοιιηί 
ίΙιε ΓεεοιτιηιεικίΒΐίοηδ 3(1ορίε\1 6γ βίε θΓ§3ηίζ3ίίοη*. \ν6εη δΐιείι ίηίοπηΒίίοη ίδ ηοί 
ΐΊΐαΐηΐΗίηείΙ ίη ίΐιε δΜρ'δ Ιο«-6οοΙ<, ίί δΜΠ 6ε ηΐ3Ϊηί3Ϊη8ΐ1 ϊη ΒηοίΙιεΓ ίοπη 3ρρΓονεή 6γ ί6ε 
ΑήιηίηίδίτΒίίοη. 


Κε§ϋΐ3ίίοη 29 

ΟΓε-83νίη§ δί«η3ΐδ ίο 6ε ιι$εΟ 6γ δ6ίρδ, 3ΪΓ0Γ3ίί ογ ρεΓδοηδ ίη (ΙϊδίΓεδδ 

Αη ίΙΙιΐδίΓΒίεβ ΐ361ε άεδεή6ϊη§ βίε 1ίίε-δ3νίη§ δί§ηα1δ** δΙΐ3ΐ1 6ε Γ83<1ί1γ ΒναίίώΙε ίο βίε 
οίΒεεΓ οί ί6ε γνΒίεΗ οί ενειγ' δ6ίρ ίο \νΜε6 ί6ίδ ε63ρίεΓ 3ρρ1ίεδ. Ήιε δί§η3ΐδ δ1ΐ3ΐ1 6ε ιΐδεά 
6γ δΜρδ ογ ρείδοηδ ϊη βίδΜεδδ ννΐιεη οοιηιηυηίοαίίηο, \νίί6 1ίίε-δ3νίη§ δίΒίίοηδ, τπ3η β τηε 
τεδοπε ηηίίδ 3ηά 3ίΓ0Γ3ή εη§3§εά ήι 883 γο 6 3Μ τεδεπε ορεΓ3βοηδ. 

Κε§υ1»ίίοη 30 

ΟρεΓηίΐοηηΙ 1ΐηιΐΐ3ΐΐοη8 

1 Τ6ίδ τε§υΐ3ίίοη 3ρρ1ίεδ ίο 3β ρ3δδεη§εΓ δ6ίρδ ίο \ν6ίε6 ε63ρίεΓ I 3ρρ1ίεδ. 

2 Α Ηδί οί 311 1ίτηίί3βοηδ οη βίε ορεΓΒίίοη οί 3 ρ3δδεη§εΓ δΜρ ίηε1Μίη§ εχεηιρβοηδ 
Γιοπι ηηγ οί βιεδε ιεβίΐίειίίοηδ, Γεδίήείϊοηδ ίη ορεηιΐίη^ 3Γ83δ, ννεβίΙιεΓ Γεδίήεήοηδ, δ83 
δίηίε Γεδίήείϊοηδ, ΓΟδΙπείίοηδ ϊη ροπηίδδί61ε Ιοηάδ, ίήπι, δρεεή 3ηά 3ηγ οβιεΓ ΙίιηίίΒίίοηδ, 
\ν6εβιεΓ ίιηροδεή 6γ βίε ΑώηίηίδίΓΒίίοη ογ εδί361ίδ6εά ήηήη§ ί6ε άεδί§η ογ ί6ε 6υί1βίη§ 
δί3§εδ, δϊιειΐ 1 6ε εοιηρίΐεή 6είθΓε βίε ρ3δδεη§εΓ δ6ϊρ ίδ ρηί ίη δεΓνϊεε. ΤΙιε Ιίδί, ίο§εί6εΓ 
\νίβι 3ηγ ηεεεδδ3τγ εχρΜηαίίοηδ, δ63ΐ1 6ε ήοευτηεηίεή ίη 3 ίοηη 3εεερί361ε ίο βίε 
ΑβιηίηίδΜίίοη, ννΗίοΗ δ63Π 6ε 1<ερί οη 6 ο3γγ 1 ΓεΒήίΙγ 3ν3Ϊΐ361ε ίο βίε ηΐ3δίεΓ. Τ6ε Ιίδί 
δ63ΐ1 6ε 1<ερί ηρή3ίεή. Ιί βίε Ι3η§ιτ3§ε υδεή ίδ ηοί Εη§1ίδ1ι ογ Ρτεηεβ, βίε Ιίδί δ1ΐ3ΐ1 6ε 
ρΓονίάεή ίη οηε οί βίε ί\νο Ι3η§ιΐ3§εδ. 


* ΚείεΓ ίο ΓΗ© Οηίάεΐίηεδ Γογ Γεεοπίίηβ ενεηίδ ΓεΜεά ίο ηανί§3ίίοη ίο 6ε ύενείορεά ί>γ ίΐι© Οβαηίζαίίοη. 

** διιοΐι 1ίίε-δ3νίη§ δί§η3ΐδ ατε βεδεπβεά ίη ίίιε ΙηίεΓηαίίοηαΙ ΑεΓοηθίιίίεαΙ 3ηά Μ3πίπηε 8ε3ΐχ1ι 3ηά 
Κοδευε Μ3ΐιιΐ3ΐ (ΊΑΜ8ΑΚ) νοΙ.ΙΙΙ, Μοί)ί1ε ΓίιείΙίιίαδ ;ιηιΙ ί11ιΐ8ίΓ3ΐε<3 ίη ίίιε Ιιιίεηΐ3ΐίοιΐ3ΐ (οιίε οί 
8ί§η3ΐδ, 38 3ηιεηάει1 ριΐΓ8ΐΐ3πί ίο τεδοΐαΐίοη Α.80(ΐν). 
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Κε§ιι1ίΐίιοη 31 
ϋ3ΐι§εΓ ηιε88α§68 

1 ΤΒε ΓΠ&8Ϊ6Γ οί ενεΓγ δΗίρ \\ΒίεΙι ιηεείδ \νίΐΗ άηηβεΓοιίδ ίεε, 3 ά3η§εΓ0Π8 (ΙειεΙίεί, ογ 
ίΐηγ οίΒεΓ άίτεεί άίΐη^οΓ ίο η3νί§3ΐίοη, ογ 3 ίτορίε3ΐ 8ίοπη, ογ εηεουηίεΓδ 8ΐι6-ίτεεζίη§ 3Ϊτ 
ίειηρεΓ3ίιΐΓε8 3δδοεί3ίεά \νϊΐ!ι κιΐε ίοΓεε ννίιχίδ 03υδίη£ δενεΐ'ε ϊεε 3εεΓεΐϊοη οη 
δυρεΓδίητείυΓεδ, ογ χνίηάδ οΓ ίοΓεε 10 ογ ειΒονε οη ίΐιε Βε3υίθΓί δεβίε Ιογ ννίιίεΙι ηο δίοηη 
\¥3Γηίη§ 1ΐ3δ Βεεη Γεεείνεά, ϊδ Βουηά ίο εοιηηιυηίε3ίε ίΒε ίηίοΓηχιίίοη 311 Γηε3ηδ 3ί Ιιίδ 
άϊδρο83ΐ ίο δΗίρδ ϊη ίΒε νϊείηϊίγ, 3ΐχ1 3ΐδο ίο ίΐιε εοιηρείεηί 3ΐιΐΒοπίίοδ. ΤΒε ίοιτη ίη \νΒίεΒ 
Πιβ ίηίοττη3ΐιοη ίδ δεηί ίδ ηοί οΒΒ§3ίθΓγ. Ιί ηΐ3γ Βε ΟηηδΓηίίΙεεΙ είίΒεΓ ίη ρίειίη ΐΒηριιειοε 
(ρΓείειηΒΙγ Εη^ΙίδΒ) ογ Βν ιηεηηδ οί" ίΒε Ιηίεηΐ3ίίοη3ΐ Οοάε οί" δί^ηηΐδ. 

2 Ε3εΒ ('οηίπιεΟη^ ΟονεΓητηεηί ννίΙΙ ΐηΕε 311 δίερδ ηεεεδδητγ ίο εηδυτε ΐΒηί ννΐιεη 
ίηΙεΙΒρεηεε οΓ 3ηγ οί ίΐιε (Τιηοεί'δ δρεείίίεεί ίη ρ3Τ3§Γ3ρΒ 1 ίδ ΓεοείνεΟ, ίί \νί11 Βε ρΓοηιρίΙγ 
ΒΓοη§Βί ίο ίΒε 1·αιο\ν1εά§ε οί ίΒοδε εοηεεηιεά 3ηά οοΓητηηηίοηίεά ίο οίΒεΓ ίηίεΓεδίεά 
ΟονοΓητηεηίδ. 

3 ΤΒε ΰηηδίηίδδίοη οί ηιεδδ3§εδ Γεδρεοίίη§ ίΒε ά3η§εΓδ δρεείΒεά ίδ ίτεε οί εοδί ίο 
ίΒε δΒίρδ εοηεεηιεά. 

4 Α11 Γ3(ίίο ιηεδδ3§εδ ίδδηεά ιιιχίεΐ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 1 δΒαϋ Βε ρΓεεεάεά Βγ ίΐιε δ3ίεΐγ 
δί§η3ΐ, ηδίη§ ίΒε ρΓοεεάηΓε 3δ ρΓεδεηΒεά Βγ ίΒε Κηάίο Κε§αΐ3ίίοηδ 3δ (ΙείιηεΒ ίη 
Γε^ηΐηίίοη ΙΥ/2. 


Κε§ιιΐ3ίίοη 32 

Ιηίοητκιΐΐοη ιτςιιίΐΌύ ΐη (Ιηπ^ογ ηιεδδ3«εδ 

ΤΒε ίο11ο\νίη« ίηίοηη3ίίοη ίδ τεςπίτεά ίη <ΐ3η§εΓ Γηεδδ3§εδ: 

1 Ιεε, άεΓεϋείδ 3ηά οίΒεΓ άίτεεί (Ιηη^εΓδ ίο η3νί§3ίίοη: 

. 1 ΤΒε Ιοιχΐ οί ίεε, άετεΐίεΐ ογ ά3η§ετ οΒδετνεά. 

.2 ΤΒε ροδίίίοη οί ίΒε ίεε, άετεΠεί ογ εΒιη^εΐ' \νΒεη Ιηδί οΒδετνεά. 

.3 ΤΒε Ρητέ 3ηά «Με (υηίνεΓδ3ΐ (Γο-θΓάϊη3ΐεά ΤΒηε) \νΒεη ίΒε (ΐ3η«εΓ \¥3δ Βίδί 
οΒδετνεά. 

2 ΤΓορίε3ΐ εγείοηεδ (δίοηηδ)* 

.1 Α δί3ίεηιεηί ί1ΐ3ί 3 ΐτορίε3ΐ εγείοηε 1ΐ3δ Βεεη εηεουηίεΓεά. ΤΒίδ οΒ1ί§3ίίοη 
δΐιουΐά Βε ίηίεφΓΟΐεά ίη α Βγο 3(1 δρΪΓΪί, 3ΐχ1 ίηίοηη3ίίοη ίΓ3Πδηιίίίε<1 ννΒεηενεΐ' 
ίΒε ηΐ3δίει· Β3δ §οοά ιεαδοη ίο Βείίενε ίΒ3ΐ 3 ίτορίε3ΐ εγείοηε ίδ άενε1ορίη§ ογ 
εχίδίδ ίη ίΒε ηεί§ΒΒοηΓΒοοά. 


* ΤΙιε Ιεηη ίΓορίοΒΐ εγείοηε 18 ΐίιε §εηεπε Ιεπη υ8β<ή Βγ η&ΙίοΜΐ ιηεΙεοΓοΙο^ίεαΙ κετνίοεδ οί ΐίιε ΑΥογΜ 
ΜείεοΓθ1ο<ρεα1 θΓ§αηίζαΐίοη. ΤΒε ίειτη Βιιπϊείΐηε, ίγρΗοοη, εγείοηε, κενετε ίΓορϊεα.1 δΐοιτη, εΐε., ιηαγ 
αίβο ί>ε ιΐδείΐ, ε!ερεηεΙίη§ οη ΐίιε §εοβΐ·3,ρ1ιίε3ΐ ΙοεαΙίοη. 
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.2 Τίιηε, (Ιίΐΐο (υηίνεΓδαΙ Οο-θΓ(ϋη&ίεά Τϊηιε) 3ηι1 ροδίίίοη οί δΗίρ ννΐιεη ίΗε 
οΗδει*ν3ίίοη \ν3δ ί3ΐ<:εη. 

.3 Αδ ιηυεΗ οί" ίΗε ίο11ο\νίη§ ίηίοηηηίίοη 3δ ίδ ρΓ3θΐίθ3Η1ε δΗοιιΙιΙ 6ε ίηεΐυιίειΐ ίη 
ίΗε ιηεδδ3§ε: 

ΙΐΒΐΌΓπεΙί'ίε ρΓεδδυτε,* ρΓείεπώΙγ εοπεείεά (δίαίϊηβ ιηί11ίΗ3Γδ, 

ΓηϊΙΙίΓηείτεδ, ογ ίηεΐιεδ, 3ηά \ν1ιείΗεΓ εοπεείεά ογ υηεοπεείεά); 

ΗηΓοιηείηε ίεηάεηεγ (ίΗε ε1ΐ3η§ε ίη ΗηΓοιηείηε ρΓεδδΐίΓε άιιηη§ ίΗε ρ3δί 
ίΗτεε ΙιοιίΓδ); 

ίηιε ννίιχΐ (Ττεοΐίοη; 

ννίηίΐ ίοΓεε (Βε3ηίθΓί δεηΐε); 

δίπίε οίίΗε δε3 (δηιοοίΗ, ιηοίίειηίε, γοιι^Ιί, Ηί^Η); 

δ\νε11 (δ1ί«Ηί, ΓηοάεΓ3ΐε, Ηε3νγ) 3ηά ίΗε ίηιε <ϋτεοίίοη ίτοιη \νΗίεΗ ϊί 
εοηιεδ. Ρεηοά ογ 1εη§ίΗ οί δ\νεΙ1 (δΙιοΓί, ^εΓ3§ε, 1οη§) \νοη1ά 3ΐδο Ηε 
οί ν3ΐυε; 

ίηιε εοιίΓδε 3ΐι<1 δρεεά οί δΗίρ. 

8 υΙ)δε(|ΐιεηί οΗδεΓνΗίϊοηδ 

3 \νΐιεη 3 πίΒδίετ 1ΐ3δ ιεροιΊει! 3 1χορίθ3ΐ εγείοηε ογ οίΙιεΓ άπη^εκαΐδ δίοπη, ϊί ίδ 
ιίεδίπώΐε Ηηί ηοΐ οΗ1ί§3ίθΓγ, ίίΐ3ί ίίΐΓίΙιβΓ οβδεΓναΠοηδ 6ε ηΐΒΐΙε αηιΐ ΐπιηδηιίηειΐ Ηοιιιΐν, ίί 
ρΓ3είίθ3ί)1ε, Ηηί ίη 3ηγ ε3δε 3ί ίηίεηίΐΐδ οί ηοί γπογο ίΗηη 3 Ιιουτδ, δο 1οη§ 3δ ίΗε δίοίρ 
τεηΐ3ίηδ ιιηάετ ίΗε ίηίΐιιεηεε οί ίΗε δίοπη. 

4 \νίη(1δ οί ίοΓεε 10 ογ αΗονε οη ίΐιε Βε3υίθΓί δ03ΐε ίοΓ \νΜο1ι ηο δίοπη ινηιηίηε 1ΐ3δ 
Ηεεη Γεεείνεά. ΤΗί$ ίδ ίηίεηίΐεεί ίο άεηΐ \νίί1ι δίοηηδ οίΙιεΓ ί1ΐ3η ίΗε ίτορίθ3ΐ εγείοηεδ 
τείεπεά ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2; \νΗεη δΐιείι 3 δίοπη ίδ εηεοηηίεΓεά, ίΗε Γηεδδ3§ε δΗοιιΙιΙ εοηΐηίη 
δίηιίΐ3Γ ί ηί οιτη3ΐίοη ίο ίΗ3ί ΙίδίεεΙ υηΟει ίΗε ρ3Γ3§Γ3ρΗ Ηυί εχε1ικ1ίη§ ίΗε ιΐείίΐίΐδ εοηεειηίη§ 
δε3 3Π(1 δ\νε11. 

5 8ιιΗ-ίΓεεζίη§ βιγ ίειηρεΓ3ίιΐΓεδ 3δδοεί3ίει1 \νίί1ι §3ΐε ίοπε \νίηι1δ 03ηδίη§ δενεΓε ίεε 
3εεΓείίοη οη δηρεΓδίπιείυτεδ: 

. 1 Τϊηιε 3Π(1 (Με (ϋηίνεΓδΒΐ Γ'ο-οπ1ίη3ίεεΙ Τίιηε). 

.2 Αϊγ ίεηιρεΓ3ίηΓε. 

.3 5ε3 ίεηιρεΓ3ίηΓε (ίί ρΓΒοίίεηΗΙε). 

.4 \νίη(3 ίοπε αηιΐ άίτεοίίοη. 


* ΤΗβ 8ΐ3π<ΐ3π1 ίηΙεΓηαΙίοη&Ι υηίΐ Γογ ί>3ΐΌΐτΐ6ΐπι; ρΓβδδυΐ’β ίδ ΙΗε ίιεο1ορ3,8θ3ΐ (ΗΡβ) (νίιίοίι ίδ ηταητβΐ'ί€3ΐ 1 γ 
εςυίνβίεηΐ Ιο ΙΗε ηιίΠίί)3Γ (ιπΙ>3γ). 
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Κο«υΐ3ίΐοη 33 

ϋίδίΓεδδ ηΐ6δδα§6δ: ΟΕ1ΐ§αΙίοηδ 3ΐκ1 ρπκεοΙιίΓεδ 

1 ΤΊιε ηΐ3δί6ΐ· οί 3 δΐιίρ 3ί δ63 ά ΗιοΗ ίδ ίπ 3 ροδίίίοη ίο Εε 361ε ίο ρΓονϊΤε 3δδίδΐ3ηεε 
οη Γεεείνίη§ 3 δί§η3ΐ ίί'οιη 3ηγ δοιιτεε ί1ΐ3ί ρεΓδοηδ 3Γε ίη άίδίτεδδ 3ί δθ3, ϊδ Εοιιηά ίο 
ρΓοεεεά \νίίΗ 311 δρεεά ίο ύιείτ 3δδίδί3ηεε, ίί ροδδίΕΙε ίηί6ιτηίη« ΐΗοιη ογ ίΗε δΟίΐΐ'οΗ 3Π(1 
τεδευε δεηάεε ί1ΐ3ί ίΐιε δΐιίρ ϊδ 0οί δο. ΙΕ ίΗε δΐιίρ Γεεείνίη§ ΐΐιε άίδίτεδδ 3ΐεΓΐ ίδ ιιηηΕΙε ογ, 
ίη ίΗε δρεεΜ είτειιτηδίηηεεδ οΕ ίΗε ε3δε, εοηδίΟεί'δ ίί ιιητε3δοη3Ε1ε ογ ιιηηεεεδδ3Γγ ίο 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3701 


ρΓοεεεά ίο ίΙιεΪΓ 3δδϊδί3ηεε, ί1ιε πΐίΐδίεΐ' ηιυδί εηίεΐ' ίη ίΗε Ιο^-Ηοοί ίΐιε τε&δοη ίοτ ίαϊ1ίη§ ίο 
ρτοεεεά ίο ίίιε 3δδϊδί3ηεε οί' ίΐιε ρεΓδοηδ ίη άϊδίτεδδ, ίει!<ίηο; ϊηίο αεεοιιηί ίΗε 
ΓοεοηιηιεηιΜίοη οί' ίΐιε θΓ£3ηϊζ3ίϊοη, ίο ίηίοηη ΐΐιε αρρΓορπαίε δεττείι αηιΐ τεβεηε δετνϊεε 
3εεοκ3ϊη§1γ. 

2 ΤΗε ηΐ3δίεΓ οί 3 δΗϊρ ϊη άϊδίτεδδ ογ ίΗε δε3τεΗ αηά τεδειιε δετνϊεε εοηεεηιεά, 3ίίεΓ 
εοηδυ1ί3ίϊοη, δο ίοτ 3δ πΐ3γ Ηε ροδδϊΗΙε, ννίίΐι ίίιε ηΐ3δίεΓδ οί' δίιϊρδ λνΗϊεΗ 3ΐτδ\νετ ίΗε 
άίδίτεδδ 3ΐεΓί, Ηαδ ίίιε η§Ηί ίο τεφτϊδίίϊοη οηε ογ ιηοΓε οί' ίΗοδε δΗϊρδ 3δ ίίιε ιηακίοΓ οί' ίίιε 
δΗϊρ ίη άίδίτεδδ ογ ίΗε δε3Γε1ι 3ηά τεδευε δεΓνϊεε εοηδϊάεΓδ Ηεδΐ 3Η1ε ίο Γεηεΐεΐ' 3δδϊδί3ηεε, 
3Π(1 ϊί δίΐ3ΐ1 Ηε ίΗε άιιίγ οί' ίΗε ηΐ3δίεΓ ογ ηΐ3δίεΓ8 οί’ ίίιε δίιίρ ογ δΗϊρδ Γεερδϊΐϊοηειΐ ίο 
εοιηρίν ννϊίΗ ίΗε Γεςυίδίίίοη Ην εοηίίηυήι§ ίο ρτοεεεεί ντίίΐι 311 δρεεά ίο ίΗε 3δδίδί3ηεε οί 
ρεΓδοηδ ϊη εϋδΐΓΟδδ. 

3 Μ3δίεΓδ οί δίτίρδ δ1ΐ3ΐ1 Ηε Γε1ε3δεά ίτοητ ίΗε οΗ1ϊ§3ίίοη ίητροδεά Ηγ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 1 οη 
1ε3Γηίη§ ύΐ3ί ίΗείτ δΗίρδ Η3νε ηοί Ηεεη ΐ'εςιιίχίίίοηειϊ 3Π(1 ίΗ3ΐ οηε ογ πτογο οίΗεΓ δΗϊρδ Η3νε 
Ηεεη Γεΐ]ΐιίδίΐίοηει1 αηιΐ 3Γε εοητρ1γίη§ \νίίΗ ίΗε τεε[ηϊδϊίϊοη. ΤΗίδ άεεϊδϊοη χΐιαίΐ, ϊί ροδδϊΗΙε 
Ηε εοιηιηιιηίεαίεεΙ ίο ίΗε οίΗει· ιεςυίδίίίοηειΐ δΗϊρδ 3ηά ίο ίΗε δε3ΓεΗ αηιΐ τεδευε δεΓνϊεε. 

4 ΤΗε ηταδίετ οί 3 δΗϊρ δίτ3ΐ1 Ηε Γε1ε3δε<1 ίτοητ ίΗε οΗ1ϊ§3ίίοη ϊητροδεά Ηγ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 1 
3ηε1, ϊί Ηϊδ δΗϊρ Ηηδ Ηεεη τεςιιίδίίίοηεεί, ίτοητ ίΗε οΗ1ϊ§3ίϊοη ίητροδεά Ηγ ρ3Τ3£Γ3ρΗ2 οη 
Ηείη§ ϊηίοΓητεά Ηγ ίΗε ρεΓδοηδ ϊη άίδίτεδδ ογ Ηγ ίΗε χεατεΗ 3η(ί τεχευε δετνϊεε ογ Ηγ ίΗε 
ητ3δίετ οί 3ΐιοίΗετ δΗϊρ ννΗίεΗ 1τ3δ Γε3ε1τε<1 δηεΗ ρεΓδοηδ ΐ1τ3ί 3δδϊδί3ΐτεε ϊδ ηο 1οη§ετ 
ηεεεδδ3τγ. 

5 ΤΗε ρΓονϊδϊοηδ οί ίΗϊδ Γε§ηΐ3ίϊοη άο ηοί ρΓε]η<1ϊεε ίΗε ('οηνεηίίοη ίοτ ίΗε 
υηϊίίε3ΐϊοη οί ('ειΤιίη Κηίεδ οί Παιν Κεΐ3ίϊη§ ίο Αδδϊδί3ηεε 3ηά 83ΐν3§ε 3ί 8ε3, δί^πεεί 3ί 
Βηΐδδείδ οη 23 δερίεητΗεΓ 1910, ρ3Γίϊεηΐ3Γΐγ ίΗε οΗ1ϊ§3ίϊοη ίο τεηάετ 3δδϊδί3ηεε ϊιηροδεά 
Ηγ 3Γίϊε1ε 11 οί ίΗαί ί'οηνεηΐίοη. * 


Κβ§υΐ3ΐΐοη 34 


δβίε η3νϊ«3ίϊοη 3η(1 ονοΐιΐοηεε οί (ΐ3η«επ>ιΐδ δϊίιιοίϊοηχ 

1 Ργϊογ ίο ρΓοεεεάϊιτ§ ίο δε3, ίΗε ητ3δίετ δ1τ3ΐ1 εηδίιΐ'ε ίΗ3ί ίΗε ϊηίεηάεά νογ3§ε Η3δ 
Ηεεη ρΐ3ηηεά υδίηε ίΗε 3ρρΓορπ3ίε ηαιιΐίειιΙ εΙΐ3ΐΤδ 3ηά η3υίϊθ3ΐ ρυΗΗεηίϊοηδ ίοτ (Ηε 3Τ83 
εοηεεπτεά, ί3ΐάη§ ϊηίο αεεοιιηί ίΗε §αί<ϊε1ϊηεδ αηιΐ ΐ'οοοιηιηοηιίαίίοηδ άενείορεά Ηγ ίΗε 
0 Γ§ 3 ΠΪΖ 3 ίΪ 01 Τ.** 

2 ΤΗε νογα§ε ρΐ3η δΗηΙΙ ίιίεηΐίίν 3 τοιιίε νιΗίεΙτ: 

. 1 ί3ΐ<εδ ϊηίο 3εεοηηΐ 3ΐτγ τεΐενβιτΐ δΗϊρδ 1 ιοιιίείηε δγδΐεητδ; 

.2 εηδητεδ δηίίϊοϊεηί δε3 τοοητ ίοτ ίΗε δ3ίε ραδδ3§ε οί ίΗε δΗϊρ ίΗτοη§Ηοηί ίΗε 

νογ3§ε; 


* Ιηίειη3ίίοη3ΐ (’οηνεηίίοη οη §3ΐν3§ε 1989 άοηε 3ΐ (οηάοη οη 28 Αρπΐ 1989 επίετειΐ ϊηίο Γοτεε οη 
14 Μγ 1996 . 

** ΚείεΓ ίο ίίιε ΟυίάεΙίπεβ ϊογ Υογ3§ε ΡΙαηηίη^, 3<1ορΙε<1 6γ ίίιε Οι·§3ηίζ3ΐίοη 6γ ΓεβοΙυίίοη Α. 893 ( 21 ). 
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.3 3ηίίοίρ3ίεδ 311 1αιο\νη ιΐ3νϊ§3ίίοιΐ3ΐ 1ΐ3Ζ3Γ(ΐ8 ίΐηά 3(1νοΓδθ ννοηίίιοΓ οοηάίίϊοηδ; 
3ηά 

.4 ί3ΐ<6δ ίηίο 3θοουηί ίΐιε ηιηηηε εηνίι~οηηιεηΐ3ΐ ρΓοΐεοίϊοη Γηε3δητεδ ΐ1ΐ3ί 
3ρρΙγ, 3ηά 3νοίο1δ 3δ Ϊ3Γ 38 ροδδΜε 3θΐίοηδ 311(1 30ΐίνιΐϊο^ ινίιϊοΐι οουΐοΐ 
03ΐΐδε (1311132ε ίο ίΐιε εηνίτοηηιεηί. 

3 ΤΙιε οννηοΓ, ίΐιε ο1ΐ3ΓίεΓεΓ, ογ ίΐιε οοπιρβηγ, 38 (Ιείίηεοί ίη τε^ιιΜίοη ΙΧ/1, ορετ3ίίη§ 
ίΐιε δΐιίρ ογ 3ηγ οΐΐιει ρετδοη, 8ΐΐ3ΐ1 ηοί ρΓενεηί ογ Γεδίτϊοί ίΐιε ηΐ38ίεΓ οΓ ίΐιε δΐιϊρ ίτοηι 
ί3ΐαη§ ογ εχοουίίηο; 3ηγ (Ιεοίδίοη \ν1ιίο1ι, ίη ίΐιε ηΐ3δίεΓ'δ ρΓθίεδδίοη3ΐ ]ηά@εηιεηί, ϊδ 
ηεοε883Γγ Γογ 83ίέ π3νί§3ίίοη 3Π(1 ρΓοΐεοίϊοη οΓ ΐΙιε ηοηηε εηνίτοηιηεηί. 

Κο«υΐ3ίΐοη 35 

Μΐδίίδε οί (ϋδίτεδδ δΐ§η»1δ 

ΤΙιε ηδε οΓ 3η ίηίεηΐ3ίίοη3ΐ (ϋδίτεδδ δί§η3ΐ, εχοερί Γογ ίΐιε ρηιροδε οΓ ίηίϋοηΐίηο; ΐ1ΐ3ΐ 3 
ρεΓδοη ογ ρεΓδοηδ 3τε ίη (Ρδίτεδδ, 3ΐΐ(1 ίΓιε ηδε οΓ 3ηγ 8Ϊ^;η3ΐ χνΐιϊοΐι ηΐ3γ Ιιε οοηΓυδεί! \νίΐΗ 
3η ϊηίεηΐ3ίίοιΐ3ΐ (ϋδίτεδδ 8ί§ιΐ3ΐ, 3Γε ρΓθ1ιίΤ)ίΐε<Τ. 

ΑΡΡΕΝϋΙΧ ΤΟ ΟΗΑΡΤΕΚ V 

ΚΙΙΕΕδ ΓΟΗ ΤΗΕ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ, ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΑΜ) 1Ί\Α\(Ι\(. 

ΟΓ ΤΗΕ ΝΟΗΤΗ ΑΤΕΑΝΤΙΟ Ι(Τ ΡΑΤΗΟΕ 


1 Ιη ΰιεδε Κπίεδ: 

. 1 Ιοβ ςβαζοη ηιεηηδ ίΐιε ηηηιιηΐ ρεηοά 1ιεϋ\νεεη Ροΐιπιηιγ 15 3Π(1 Μγ 1. 

.2 Κβ§ΐοη ο/ ίοβΙ>6Γ§8 ριιαηΐοά Βγ ίΗβ ίϋβ ραίτοί ηιεηηδ ίΓιε δοηϋι-εηδίεπι, 

δοηίΐιεηι 3Π(1 8θΐιΐ1ι-\νοδίοηι Ιίηιίίδ οΓ ίΐιε τε§ϊοη οΓ ίοείιει^δ ίη ίΐιε νίοϊηίίγ 
οΓ ίΐιε Ογ3Π(1 Β3π1<;8 οΓΝοννΓουηίΙϋιηίΙ. 

.3 Κοιιίβζ ρα88ΐη§ ΐΗΓΟιιφ Γβ§ΐοη8 ο/ ΐεβΒβτ§8 ριιανάβά Βγ ίΐιβ Ιοβ Ραϊτοί 
ηιε3η8: 

.3.1 Γοηίεδ Ρείν/εοη Αίΐηηίϊο Ρθ38ί ροιΤδ οΓ Ρηηηιϋι (ϊηοϋκϋη^ ίηΐ3η(1 ροιΤδ 
3ρρΓθ3θ1ιε(1 ίτοηι ίΐιε ΝογΙΙι Αίΐηηίϊο ίΗτου^Η ίΐιο Οηί οΓ ΓΓιηδο ηικί Ρηΐιοί 
δίτ3Ϊίδ) 311(1 ροιΐδ οΓ Εητορε, ΑδΪ3 ογ ΑΓγϊο 3 3ρρτο3θ1ιε(1 ίτοηι ίΐιε Νοτίΐι 
Αίΐηηίίο ιΗγοιι^Ιι ογ ηοιΤίι οΓ ίΐιε δίτ3ίίδ οΓ Οί1ΐΓ3ΐί3Γ (εχοερί τοηίεδ χνίτίοΐη 
ρηδδ δοηίΐι οΓ ίΐιε εχίτεηιε Ιίηιίίδ οΓ ϊοε οΓ 311 ίγρεδ). 

.3.2 τοηίεδ νΪ3 Οηρο ΡΟιοο, Νε\νΓοηη(Ιΐ3η(1 Ιιοΐννεεη Αίΐ3ηίίο Οθ3δΐ ροΠδ οΓ 
ΡΓιηηιϋι (ϊηοίηάτη^ ίηΐ3η(1 ροτίδ 3ρρΓθ3θ1ιε(1 ίτοηι ίΐιε ΝογΙΙι Αίΐηηίϊο 
ί1ΐΓ0ΐι§1ι ίΐιε Οηί οΓ Οηηδο 3ΐΐ(Ι Οηΐιοΐ δίΓ3Ϊίδ) ννοδΐ οΓ Οηρο Κηοε, 
ΝοννΓουικΙϋιηοΙ 3η(1 Αίΐ3ηίίο Οθ3δΐ ροτίδ οΓ Ρηηηίϋι ηοτίΐι οΓ Οηρο Κηοε, 
ΝεχνΓοηηάΙηηά. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3703 


.3.3 τοιιίεδ ΗεΕνεεη Αίΐηηίίε ηηά Οιύί (Γοηδί ροτίδ οί ίΗε υηίίεά δίηίοδ οί 
Ατηεηεη ίηΐηηά ροτίδ ηρρτοηεΗεά ίτοτη ίΗε ΝοπΗ Αίΐηηίίε ίΗτοιιηΗ ίΗε Οιιί 
οί" (3ηηδο ηηά ΕηΗοί δίτηίίδ) ηηά ροτίδ οί Ειιΐ'ορε, Αδίη οτ Α&ίεη 
ηρρτοηεΗεά ίτοτη ίΗε ΝογΙΙι Αίΐηηίίε ίΗτου§Η ογ ηοτίΗ οί ίίιε δίτηίίδ οί 
ΟίΗτηΙίητ (εχεερί τουίεδ ννΗίεΗ ρηδδ δοιιΐΗ οί ίΗε εχίτειηε Ιίτηϊίδ οί ίεε οί 311 
ίγρεδ). 

.3.4 Γοιιίεδ νίη (Γηρε Κηεε, Νεννίοιιηάΐηηά Ηείννεεη Αίΐ3ηίίε ηηά Οιύί Οοηδί 
ροήδ οί ίίιε υηίίεά δΐηίεδ οί Ατηετίεη (ίηεΐυάίηβ ϊηΐ3ηά ροΛδ 3ρρΓθ3ε1ιεά 
ίτοηι ίίιε ΝοτίΗ Αίΐηηίίε ίΗτοιιεΗ ίίιε Οιιί οί Οηηδο 3ηά ΟηΗοί δίτηίίδ) 3ηά 
Αίΐ3ηίίε Οοηδί ροτίδ οί Οηηηάη ηοτίΐι οί (Αρε Κηεε, ΚεννίουηάΙηηά. 

.4 Εχίτβιηβ ΙίηύΐΗ ο{ ϊαβ ο/ αΙΙ ίνρβ$ ίη ίίιε ΝοτίΗ Αίΐ3ηίίε Οεε3η ϊδ άείιηεά Ην 


η Ιίηε εοηηεεΐίη^ ίΗε ίο11ο\νίη« ροίηίδ: 



Α 

- 42° 23'.00Ν, 59° 25'.00νυ 

ί - 

39° 49’,ΟΟΝ, 41° ΟΟ'.ΟΟλΥ 

Β 

- 41° 23'.00Ν, 57° ΟΟ'.ΟΟλν 

Κ - 

40° 39'.00Ν, 39° ΟΟ'.ΟΟλΥ 

0 

- 40° 47'.00Ν, 55° ΟΟ’.ΟΟνυ 

Ε - 

41° 19',ΟΟΝ, 38° 00'.00\¥ 

Ό 

- 40° 07'.00Ν, 53° 00'.00\ν 

Μ - 

43° ΟΟ'.ΟΟΝ, 37° 27'.00\Υ 

Ε 

- 39° 18'.00Ν, 49° 39'.00\ν 

Ν - 

44° ΟΟ'.ΟΟΝ, 37° 29'.00\¥ 

Ρ 

- 38° ΟΟ'.ΟΟΝ, 47° 35'.0(Αν 

0 - 

46° ΟΟ'.ΟΟΝ, 37° 55',ΟΟλΥ 

Ο 

- 37°41'.00Ν,46°40'.0(Αν 

Ρ - 

48° ΟΟ'.ΟΟΝ, 38° 28',ΟΟλΥ 

Η 

- 38° ΟΟ'.ΟΟΝ, 45° 33'.00λν 

Ω - 

50° ΟΟ'.ΟΟΝ, 39° 07'.00\¥ 

I 

- 39° 05’.00Ν, 43° ΟΟ'.ΟΟΝ 

κ. - 

51° 25'.00Ν, 39° 45'.00\ν. 


.5 Μαηα§ίη§ αηά ορβταΐίηξ ηιεηηδ ηιηίηίηίηίη£, 3άητίηϊδίεηη§ 3ηά ορετηίίιΐ£ 
ίίιε Ιεε Ρ3ίτο1, ίηο1υάίη§ ίΗε άίδδεηιίηηίίοη οί ίηίοπηηίίοη τεεείνεά 
ίΗετείτοηι. 

.6 ΕοηίΗΒιιίίη§ Οονβηυηβηί ιηεηηκ 3 Οοηίτηείίηε; Οονετητηεηί υηάετίη1<άη§ 
ίο εοηίτίΗυίε ίο ίίιε εοδίδ οί ίίιε ίεε ρ3ίτο1 δετνίεε ρυτδη3ηί ίο ίίιεδε Κυίεδ. 

2 Ε 3 ε1ι Οοηίτηεΐίηο; Οονεηιηιεηί δρεείηΐΐγ ίηίετεδίεά ίη ίίιεδε δετνίεεδ χνΗοδε δίιίρδ 
ρ3δδ ίΗτοιι^Η ίίιε τε§ίοη οί ίεεΗετ§δ άηήη§ ίίιε ίεε δεηδοη ιιηάετΐηΗεδ ίο εοηΐτίίιηίε ίο ίίιε 
ΟονεηιπιεηΙ οί ίίιε υηίίεά δίηίεδ οί Ατηεηεη ίίδ ρτοροτίίοηηίε δΙιατε οί ίίιε εοδίδ ίοτ ίίιε 
τηηηη§ετηεηί 3ηά ορετηίίοη οί ίίιε ίεε ρηίτοί δετνίεε. Τίιε εοηίτίΗυίίοη ίο ίίιε Οονετητηεηί 
οί ίίιε υηίίεά δί3ίεδ οί Ατηετίεη δίιηΐΐ ίιε ί)3δεά οη ίΗε τηίίο ννΗίεΗ ίΗε ηνετη§ε 3ηηιΐ3ΐ 
§τοδδ ίοηη3§ε οί ίΗηί εοηίπΗυίίηε; Οονεηιτηεηί’δ δίιίρδ ρηδδίη§ ίΗτου^Η ίίιε τε§ϊοη οί 
ίεεΗετ§δ §υητάεά ί>γ ίίιε Ιεε Ρηίτοί άιιτίηρ ίίιε ρτενίουδ ΐΗτεε ίεε δεηδοηδ ίιε3Τδ ίο ίίιε 
εοιτιίιίηεά ηνετη§ε ηηηυηΐ §τοδδ ίοηηη§ε οί αΙΙ δίιίρδ ΐίΐ3ΐ ρηδδεά ΐΗτου^Η ίίιε τε§ίοη οί 
ίεεΗετρδ §υητάεά Ην ίίιε ίεε Ρηίτοί άυτίη§ ίίιε ρτενίουδ ίίιτεε ίεε δεηδοηδ. 

3 Α11 εοηΐπΗυίίοηδ δίιηΐΐ ίιε εηίεηΐηίεά ί>γ τηιι1ίίρ1γίη§ ίίιε τηίίο άεδεήΗεά ίη 
ρητη^τηρίι 2 Ην ίίιε ηνετη§ε ηείιιαΐ ηηηηηΐ εοδί ίηειιττεά Ηγ ίΗε Οονεηττηεηίδ οί ίίιε 
υηίίεά δίηίεδ οί Ατηετίεη 3ηά Οηηηάη οί ηιηηη§ίη§ ηηά ορεί'ηίίηε ίεε ρηίτοί δετνίεεδ 
άητίη§ ίΗε ρτενίουδ ΐΗτεε γεητδ. ΤΗίδ τηίίο δΗηΙΙ Ηε εοιηρυίεά ηηηιιηΙΙν, ηηά δίιηΐΐ Ηε 
εχρτεδδεά ίη ίεττηδ οί η Ιητηρ δητη ρετ-ηηηυτη ίεε. 

4 ΕηοΗ οί ίΗε εοηίτίΗυίίη§ Οονετητηεηίδ Ηηδ ίΗε τίβΗί ίο ηΐίετ οτ άίδεοηίίηηε ίίδ 
εοηίτίΗυίίοη, ηηά οίΗετ ίηίετεδΐεά Οονετητηεηίδ τηηγ ηηάετίηΕε ίο εοηίτίΗυίε ίο ίΗε 
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εχρεηδε. Ήιε εοηΐπΗιιίίη^ Οονεπιιηεηί \νΜε1ι 3ν3Ϊ1δ ίίδείί οί ίΜδ πμΐιί \νϊ11 εοηίίηηε ίο 6ε 
τεδροηδΜε Γογ ϊίδ ειιττεπί εοηΐπΗυίίοη υρ ίο 1 δερίειηΠοΓ Γο11ο\νϊη§ ίΗε οίειίο οΓ §ϊνϊη§ 
ηοίϊεε οί ίηίεηίίοη ίο ειΐΐετ ογ άίδεοηίϊηυε ϊίδ εοηΐπΐιυΐίοη. Το ίειΗε ειοίνειηΐείβε οΓ ίΗε §3Ϊά 
π^Ηί ίί ηιιΐδί §ίνε ηοίϊεε ίο ίΗε ηιαη3§ϊη@ Οονεπιιηεηί 3ί Ιεείδί δίχ πιοηίΐΐδ Ηείοΐ'ε ίΐιε δ3Ϊ(1 
1 δερίειτώειε 

5 Επείι εοηίπΗιιίίηο; Οονεηιηιεηί δΐιειίΐ ηοίίίγ ίΤιε δεοΓεί3Γγ-ΟεηεΓ3ΐ οί ϊίδ 
ηηάεΓία1αη§ ρητδυηηί ίο ρηπι^πιρίι 2, \ν!ιο δΗειΙΙ ηοίίίγ ειΐΐ ΟοηίΓ3θίϊη§ Οονεηιηιεηίδ. 

6 Ήιε Οονεπιιηεηί οί ίΗε υηίίεά δΐειίεδ οί Ατηεηε3 δΜΙ ίΐιτηίδΐι 3ηηΜ1γ ίο ε3θίι 
εοηΙπΗυίίηο; Οονεπιιηεηί 3 δίειίειηεηί οί (Ηε ίοί3ΐ εοδί ϊηεηπεεί 6γ ίΗε Οονεηιηιεηίδ οί ίΗε 
υηίίεεί δί3ίεδ οΓ ΑτηεΓΪε3 3ηά ΟαιηκΉ οί ιη3η3§ίη§ ίΐηά ορεΓ3ίίη§ ίΗε Ιεε Ρ3ίτο1 Γογ ίίΐ3ί 
γε3Γ 3η(ί οί ίΐιε 3νεΓ3§ε ρεπχηίαογ δ1ΐ3Γε Γογ ίΐιε ρ3δί ίΐιτεε γε3Γδ οΓ ε3ε1ι εοηίηΐ>ηίίη§ 
Οονεπιιηεηί. 

7 Ήιε ηΐ3η3§ίη§ ορνειηιηεηΐ δΜΙ ρηίιΐίδΐι 3ηηιΐ3ΐ 3εεοιιηίδ ίηε1ιΐ(1ίη§ 3 δίειίειηεηί οΓ 
εοδίδ ϊηεηπεά Ιιγ ίΐιε ^ονειηιηεηίδ ρΓονί<ϋη§ ίΐιε δεΓνϊεεδ Γογ ίΐιε ρ3δί ίΐιτεε γε3Γδ 3η(1 ίΐιε 
ίοί3ΐ §τοδδ ίοηηει^ε ηδϊη§ ίΐιε δεΓνίεε Γογ ίΐιε ρ3δί ίΐιτεε γε3Γδ. Ήιε 3οεοηηίδ δΜΙ Ηε 
ρυΗΠεΙγ 3ν3ΪΜ)1ε. \¥ίίΗίη ίΐιτεε ηιοηίΐΐδ 3ίίεΓ 1ΐ3νϊη§ τεοεϊνεά ΐΙιε εοδί δίειίειηεηί, 
εοηΐπΗιιίίηο; Οονεπιηιεηίδ ιη3γ ιεςιιεδί ηιοΓε εΐοίειί 1 εεΐ ίηίοπη3ίίοη Γε§3Γ(1ϊη§ ίίιε εοδίδ 
ϊηεηπεά ϊη ηΐ3η3§ϊη@ 3ΐΐ(1 ορεΓ3ίίη@ ίΗε Ιεε Ρ3ίτο1. 

8 Ήιεβε ΡυΙεδ δΜΙ Ηε ορεΓ3ίϊνε Ηε§ίηηϊη§ χνϊΐΐι ίίιε ϊεε δε3δοη οί 2002.” 


ΟΗΑΡΤΕΚIX 

ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ ΓΟΚ ΤΗΕ δΑΓΕ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΟΡ δΗΙΡδ 


Κε«ιιΐ3ίΐοη 1 - ϋείϊηίίίοηδ 

8 Ιη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 8, ίίιε Γείειεπεε “Χ/1.2” ϊδ ΓορΙειεεΟ Ηγ “Χ/1”. 

Κε«ιιΐ3ίΐοη 3 - δαίείγ ηΐ3η3«εηιεηί ΓεςυΐΓεηιεηίδ 

9 Αί ίΗε εη(1 οί εχίδίίηο; ρ3Γ3§τ3ρ1ι 1, ίΗε ίο11οινϊη§ ίεχί ϊδ εκΙΟεΟ: 

"Ρογ ίίιε ρυιροδε οΓ ίΐιϊδ Γομυΐαΐίοη, ίίιε πχμιίΓοιηοηΐδ οΓ ίίιε Οοείε δ1ΐ3ΐ1 Ηε ίΓοειΐεΟ 3δ 
ΐη311(ΐ3ί0Γγ." 

Κε^ιιίαίΐοη 6 - ΥεπίΜΐιοη 3ΐκ1 εοηίΓοΙ 

10 Ιη εχίδίϊη@ ρειπι^τειρΗ 6.2, ίίιε χνοπίδ "διιΗ]εεί ίο ίίιε ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 3 οί ίΜδ 
Γε§ηΐ3ίϊοη" 3Γε εΐεΐείεεί. 

11 Εχίδίίη§ ρ3Γ3§Γ3ρΕ 6.3 ϊδ άεΐείεά. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ X 

8ΑΕΕΤΥ ΜΕΑ811ΚΕ8 ΚΟΚ Η10Η-8ΡΕΕΩ ΟΚΛΚ Γ 
Κο^ηΙηίίοη 1 - Πείΐηΐίΐοηδ 

12 Εχίδίίη§ ρίίΓΕίίζηιρΗ 1 ίδ Γερίηοεεί Ον ίΟε ίο11θλνίη§: 

'Τογ ίΟε ρυτροχε οί’ ίΟίδ εΟηρΙεη 

1 Ηίφ-8ρεεά Οταβ €οάε, 1994 (1994 Η8€ €οάβ) ηιείΐηβ ΐΗε ΙηΙεπΊ3ΐίοη3ΐ (χχίε οί’ 
δαίείγ ίοΓ Ηί§0-5ρεε4 Ονιίί 3(1ορίεεΙ 0γ ίΟε Μαπίίηιε δηίείγ (ίοηιιτπΙΙεε οί ίΗε Ο§3ηίζ3ίίοη 
0γ ΓεδοΙυΙΐοη VI 8(336(63), 38 ιηηγ 5ε Βΐηεηάεά Ογ ΙΗε Οτ§3ηίζ3ίίοη, ρΓονίάεά ίΟηί δυείι 
ηΓηεηώηεηΐδ 3Γ8 34ορΐε4, ΟΐΌΐιυΟί ίηίο ίοκε 3η6 Οιίε είίεεί ϊη υεεοπΕιηεε άίΙΙι ίΗε ρΓονίδίοηδ 
οΓ 3Γΐϊε1ε VIII οί ΐΐιε ρΓεδεηί ( 'οηνεηΐίοη εοηεεπιϊη§ Ιΐιε 3ΐηεηάιηεηΙ ρΓοεεώτΓεδ ηρρΙίεηΟΙε Ιο 
ίΗε Αηηεχ οίΠεΓ ΐθ3η εΟηρίοΓ I. 

2 Ηϊφι-8ρεεά ('.ναβ ϋοάε, 2000 (2000 Η8(’ Οπ/ε) ιηεαηχ ίΗε Ιηΐεηιηίίοηηΐ ΟχΙε οί 
83ίεΙγ ίοΓ Ηί§0-3ρεεά (ηΟί, 2000 3<ΙορΙε(Ι Ον (Ηε Μηπίίηιε 83ίε1γ ('οηιηιίΙΙεε οί ΙΗε 
θΓ§3ηίζ3ΐίοη 0γ ΓεδοΙυΙΐοη Μ80.97(73), 38 ηΐ3γ 0ε ίΐιηειχίεεί Ογ ΐΙιε θΓ§3ηίζ3ίίοη, ρΓονίίΙεεΙ 
Ιΐΐ3ΐ δΐιείι 3ηιεη(Ιηιεηί8 3Γε 3<1ορίε<1, 0Γοη§0ί ίηίο ίοκε 3η(Ι (3ΐ<ε είίεεί ίη ηεεοπίηηοε \νίί0 Ιΐιε 
ρΓονίδίοηδ οί 3Γίίε1ε VIII οί ίΐιε ρΓεδεηί ('οηνεηΐίοη εοπεεπτίη^ ίΐιε ηιηεηεΐηιεηΐ ρΓοεεΟυΓεχ 
ηρρϋεηΟΙε ίο Ιΐιε Αηηεχ οίΙιεΓ ίΐιηη εΟηρίεΓ I." 

13 Εχίχίίηυ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 2 ίδ τερΙηεεΟ Ον ίΟε ίο11θλνίη§: 

“3 Ηίφχ-αρεεά ετα/ί ίδ 3 εηίί Ο3ρ3θ1ε οί 3 ηΐ3χίηιηηι χρεείΐ, ίη ηιείΓεδ ρεΓ χεεοικί (ηι/δ), 
εςιιηΙ ίο ογ εχεεε(Ιίη§: 

3.7 V °· 1667 

λνΟεί'ε: 

V = νοίυιηε οί (ΙίχρΙυεειηεηΙ εοιτεχροικίΐην ίο ίΟε 4εδί§η νχιίεΓίίηε (πι 3 ), 

εχείικϋπ” εΓ3ίί ίΟε Οηΐΐ οί \ν0ίε0 ίδ χυρροΡεΟ εοηιρίείεΐγ ε1ε3Γ ίΐΟονε ίΟε \ν;ιίεΓ δηΓίηεε ίη 
ηοη-εΙίχρΗιεειηεηί ηχχίε Ογ 3εκχΙγη3Γηίο ίο ιό ε 8 υεηεινιίεεί Ογ §ΓοηηΟ είίεεί." 

14 ΤΟε εχΐ8ίίη§ ρ3Γ3£Γ3ρ0δ 3 3ηά 4 3Γε ιεπαιηΟειεΟ 38 ρ3Γ3§Γ3ρ0δ 4 3ΐκ1 5. 

15 Τη 10ε ιχτιυιηΐχτεεί ρ3Γ3§Γ3ρ0 5, ίη 8α0ρ3Τ3§Γ3ρ0 .2, ίΟε ΠιχίΓε "1%" ίδ τερίηεεά Ογ "3%". 

Κε«ηΐ3ίΐοη 2 - ΑρρΙΐεηίϊοη 

16 Ιη ρ3Γ3§ταρΟ 2, ίΟε <ί3ίε “1 ΙηηιιηΓγ 1996” ίδ ΓερΙηοεάΟγ “1 Μγ 2002” ίη ί\νο ρΐηεεδ. 

Κε§υΐ3ίΐοη 3 - ΚεηιπΓεηιεηΙδ ίοΓ 1ιΐ§1ι-8ρβΘ(1 εΓηίί 

17 Εχίχίίηυ ρ3Γ3§ΓηρΟ 1 ίδ ιερίηεοεί Ογ ίΟε ίο11θλνίη§: 

"1 Νοΐ\νίί0δΐ3η(1ίη§ ίΟε ρΓονίδίοηδ οί εΟηρίοΓδ I ίο IV 3η<1 νεγυΐηίιοηδ ν/18, 19 3ΐκ1 20: 

.1 3 Ηί§0-δρεε(1 επιΠ εοηδίτυεΙεΟ οη ογ 3ίίεΓ 1 ,Τ3ηιΐ3Γγ 1996 Οηί Οείοτε 

1 Μγ 2002 \ν0ίε0 εοηιρίίεδ ννίίΗ ίΟε ιεςιπΓειηεηίχ οί ίΟε I ΠεΗ-δρεεεΙ ΟχΤί 
Οχίε, 1994 ίη ίΐδ εηΐίΓεΐγ ;ιικ1 \νΠίε6 038 Οεεη δυτνεγεά 3η4 εειίίίϊείΐ 38 
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ρΓονίάεά ϊη ΐΗπΐ (χχίε δΐΐίϋΐ 6ε άεειηεά ίο Ηίΐνο εοιτιρίϊεϋ \νίί!ι ίΗε 
Γθ€|υίΐΌΓηοηί8 οί εΗίΐρίοΐ'δ I ίο IV 3ηά Γ6§ιιΐ3ίϊοηδ Υ/1 8 , 19 3ΐκ1 20. Ρογ ίίιε 
ρΐΙΓρ086 οΓ ίΐΐίδ Γ6«θΐ3ΐίθΠ, ίΙΐ6 Γεςοίτείπεπίδ οΓ ίΙΐ3ί ί'θ(1ε δ1ΐ3ΐ1 1)6 ίΓ63ί6(Ι 38 
1Π3ηά3ίΟΓγ. 

.2 3 Μ^ΐι-δρεεά 0Γ3ή εοηδίπιείεά οη ογ 3ήεΓ 1 .Ιυΐγ 2002 γνΗίεΗ εοηιρίίεδ \νίί!ι ίΗ© 

ΓοςυίΐΌΐηοηίδ οί' ίίιε I Ιϊ^ΐι-^ρεεϋ ΟχΛ (χχίε, 2000 ίη ίίδ εηίίΐ'είγ 3ΐκ1 \νΗίεΗ 
1ΐ38 βεεη δΐιτνεγεά 3 γχ 1 εεΓίϊίϊεά 38 ρΓονίάεά ϊη ίΜί (χχίε δΜΠ 6ε άεειηεά ίο 
1ΐ3νε εοητρίίεά \νίίΙι ίίιε ΐΌ€|υίΐΌΐηεηί8 οί’ ε1ΐ3ρί6Γ8 I ίο IV 3γχ 1 ΐ'εειιΡιίίοηδ ν/18, 
19 3Π(1 20." 
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ΑΡΡΕΝϋΙΧ 


Κεοοηΐ οΓ Εςυιριτιεπί Γογ ίΐιβ Ραδδεη^εΓ 8Μρ δαίείν ΟεΓίΐίϊεαίε (Ροπή Ρ) 

18 Εχίδΐίηβ δεοίϊοηδ 5 αηά 6 εγ€ άεΐείεά αηά α ηε\ν δεοίίοη 5 ϊδ ίηδειίείΐ αδ ίο11ο\¥δ: 

“5 Οείαίΐδ οί ηανί^αίίοηαΐ δνδίεπίδ αηεΐ εηιιΐριηεηί 


Ιίεηι 

Αοίηαΐ ρΓονίδίοη 

1.1 

δίαηάαΓεΙ Γηα§ηείίε εοηιρ3δδ* 


1.2 

δραΓε Γηα§ηείίε εοηιρ3δδ* 


1.3 

ΟγΓΟ εοηιραδδ* 


1.4 

ΟγΓΟ εοηιραδδ Ιιεαεϋη^ ΓερεαίεΓ* 


1.5 

ΟγΓΟ εοηιραδδ 6εαπη§ ΓερεαίεΓ* 


1.6 

Ηεαεϋη§ ογ ίΐ'αεΙ< οοηίτοί δγδίεηι* 


1.7 

Ρείοηΐδ ογ εοηιραδδ 6εαπη§ εΐενϊοε* 


1.8 

Μεαηδ οΓ εοιτεοΐίη§ Ιιεαεϋιΐίτ αηά ΐ>εαπη§δ 


1.9 

ΊΥαηδίηιΗιπίτ Ηεαείίη» άενίεε (ΤΗϋ)* 


2.1 

Ναιιίίεαΐ εΙιαΓίδ/ΕΙεείΓοηϊε εΐιαιΐ εΐίδρίαγ αηεΐ ίηίοηηαίίοη 
δγδίεηι (ΕΟϋΙδ)** 


2.2 

ΒαοΕ ηρ απ·αη§8Γηεηίδ Γογ 1/01)18 


2.3 

Ναηΐίεαΐ ροΗΙίεαίίοηδ 


2.4 

ΒαοΕ ιιρ αιταη^ειπεπίδ Γογ εΐεοίτοηϊε ηαηίίεαΐ ρυΡΗεαίίοπδ 


3.1 

ΚεεεϊνοΓ Γογ α §1ο6α1 ηανϊ§αίίοη δαΐεΐΐίίε δγδίεηι/ ίειτεδίηαΐ 
Γαάίοηανί§αίίοη δγδίεηι*· ** 


3.2 

9 ΟΗζ ταάαΓ* 


3.3 

δεεοηά ταάαΓ (3 ΟΗζ/ 9 ΟΗΖ**)* 


3.4 

Αηίοηιαίίο Γαείαΐ' ρ1οίίϊη§ αίεΐ (ΑΚΡΑ)* 


3.5 

Αηίοηιαίίο ίταο1<:ίη§ αίεΐ* 


3.6 

δεεοηεΐ αηίοηιαίίο ίΓαεΡίπίτ αίά* 


3.7 

Εΐεοίτοπίο ρ1οίίίη§ αίεΐ* 


4 

Αηίοηιαίίε ίεΐεηίίίίεαίίοη δγδίεηι (ΑΙδ) 


5 

Υογα§ε εΐαία ΐ'εεοΐ'εΐεΐ' (ΥϋΚ) 
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Ιίεηι 

Αε1ιΐ3ΐ ρΓονϊδϊοη 

6.1 

δρεεά 3η6 άίδίαηοε ηΐ63δυπη§ άενίεε (ιΗγοιιιζΗ ΐΗε \ν3ΐει)* 


6.2 

δρεεά 3ΐκ1 (ϋδΐ3ΐιεε ηιε3δΐιπη§ (Ιενίοε (ονεΓ ΐΐιε «Γοιιηά ίη ύιε 
ίθΓ\ν3Γ(1 311(13ΐ1ι\ν3Γΐδ1ιίρ άίΓεείίοη)* 


6.3 

Εεΐιο δοιιη<ϋη§ άενίεε* 


7.1 

Κ,ικΜεΓ, ριορείίει, ίΐιηΐδί, ρίΐεΐι 3ηϋ ορεΓ3ΐίοη3ΐ ιηοείε 
ίη(1ίε3ΐθΓ* 


7.2 

Κ.3ΐε οΓ Ιιιγπ ίη(1ίε3ΐθΓ* 


8 

δοιιηεΐ Γεεερΐίοη δγδίειη* 


9 

Ί εΙερΗοηε ΐο εηιει·§εηεγ δίεεπη§ ροδίίίοη* 


10 

Γλιγίίιζίιΐ δί§η3ΐ1ίη§ ΐ3ΐηρ* 


11 

Κ.3(ΐ3Γ ΓείΙεεΐοΓ* 


12 

Ιηίεπΐ3ίίοη3ΐ ( 'οιίε οί δί§η3ΐδ 



* Α1ί6ηΐ3ίίν6 ηιεαηδ οί ηιεείίηβ ΐΐιίδ ιχςϋίΐ’οηιοηΐ 3Γ6 ρ6ηιιίΐΐ6(1 υη(ΐ6Γ ιχίΐυΐίΐΐίοη V/19. Ιη 0386 οΓ οίΙιεΓ 
ΓΠ63118 ΐΐιεγ δΐιαίΐ 1)6 δρεείίίεύ. 


** ϋεΐείε 3δ 3ρρΓορπ3ΐε. 
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Κοοοιχΐ οί Εφίίριηεηί ίοΓ ίΙιε Ομ*§ο 8Ηίρ δηίείγ Εφίίριηεηί: 0ει*ίΐίίε3ίε (Γοπη Ε) 

19 Εχϊδίΐη§ δεείΐοη 3 αηά Γείαΐεά ίοοίηοίε ατε εΐεΐεΐεοί αηά η ηε\ν δεείΐοη 3 ϊδ ΐηδεΓίείΙ αδ 

Γο11ο\Υδ: 


“3 ϋείαϋδ οί ηανίξαίίοηαΐ $γ$ίεηι$ 3ηά εφίίριηεηί 


Ιίεηι 

Αείηβΐ ρΓονίδίοη 

1.1 δίαηοίιπΐ ιιΐίΐ«ηεΙ:ίε εοηιρ&δδ* 


1.2 δρπΓε Γη3§ηείΐε εοηιρβδδ* 


1.3 ΟγΐΌ ΟΟΐηρ3δδ* 


1.4 Ογτο εοηιρ3δδ Ιΐ83(ϋη§ τερεβίεΓ* 


1.5 ΟγΓΟ εοηιραδδ Εε&πη§ τερεαίεΓ* 


1 .6 Ηείκϋηίξ ογ Ιταείε εοηίτοί δγδίεηι* 


1.7 Ρείοπίδ ογ εοηιρ3δδ βε3ηη§ άενίεε* 


1.8 Με3ηδ οί εοιτεείίη§ 1ιε3(1ίη§ 3ηά 1>ε3ηη§δ 


1.9 Τπιηδίηίΐήηβ 1ιε3(1ίη§ άενίεε (ΤΙ II))* 


2.1 Νβηίίεβΐ εΙΐΗΠδ/ΕΙεείΓοηίε εΐιαιΐ Τίδρίαγ 3η4 ίηίοιηΐ3ίΐοη 


δγδίεηι (ΕΟΟΙδ)** 


2.2 ΒαεΙ< υρ 3ΓΓ3η§εηιεηί8 ίοΓ ΕΟΙ3Ι8 


2.3 Νβυίΐεαΐ ριώΐίεηίΐοηδ 


2.4 ΒηεΕ ιιρ 3ΐτ3η§ετηεηίδ ίοΓ εΐεείτοηίε ηαιιΐκ'βΐ ρηΕ1ίθ3ίίοηδ 


3.1 ΚεεείνεΓ ίοΓ 3 §1οί>3ΐ η3νί§3ίΐοη δ3ίε11ΐίε δγδίεηι/ ίειτεδίτώΐ 


Γ3<1ίοη3νί§3ίίοη δγδίεηι* ’ ** 


3.2 9 ΟΗζ Γ3ά3Γ* 


3.3 δεεοηά γ3(13γ (3 ΟΗζ/ 9 ΟΗΖ**)* 


3.4 Αηίοηΐ3ίίε γ3(1ηγ ρ1οίίΐη§ 3Ϊ<1 (ΑΚΡΑ)* 


3.5 Αηίοιη3ίίε 1χ3ε1άη§ 3Ϊ(1* 


3.6 δεεοηϋ 3ηίοηΐ3ίίε ΙΤ3εΜη§ 3κΙ* 


3.7 Εΐεείτοηΐε ρ1οίίίη§ αίοί* 


4 Αηίοηΐ3ίΐε Μεηίίίϊεαίΐοη δγδίεηι (ΑΙδ) 


5 Υογ3§ε ά3ία ΓεεοκΙεΓ (ΥΟΚ) 
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Ιΐεηι 

Αείιΐ3ΐ ρΓονίδίοη 

6.1 

δρεεά 3ΐκ1 άίδΐ3ηεε ηΐ83δΐιπη§ άενίεε (ι1ιιόιι§1ι ΐΐιβ \ν3ΐει·)* 


6.2 

δρεεά 3ΐΐ(1 άίδί3πεε ηΐ63δυπη« άενίεε (ονεΓ ίΐιε «Γοιιηά ίη 
(Ιιε ίοην3Γά 3ηά 3ΐ1ι\ν3Γΐδ1ιίρ άίΓεείίοη)* 


6.3 

Εεΐιο δοιιηάϊη§ άενίεε* 


7.1 

ΚυάάεΓ, ρΓορεΙΙεΓ, ίΐιηΐδί, ρίίεΐι 3ηά ορεΓ3ίίοη3ΐ ιηοάε 
ίηάίε3ίθΓ* 


7.2 

Κ3ίε οί (ιιηι ίηάίε3ΐθΓ* 


8 

δοιιηά Γεεερίίοη δγδίειη* 


9 

Τείερίιοηε ΐο ειηεΓ«εηεγ δΐεεπη§ ροδίίίοη* 


10 

ϋ3γ1ί§1ιΐ δί§η3ΐ1ίη§ ΐ3τηρ* 


11 

Κ3ά3Γ τείΙεείοΓ* 


12 

Ιηίεπΐ3ίίοη3ΐ (Γοάε οί 3ί§η3ΐδ 



* ΑΙίεπιαίίνε ηιοίΐηχ οί ιηε€(ίη« (Ιιίχ ΐ'εςίίπειηεηΐ αιε ρεπηίΐΐεά υηάοΓ Γε§ιι1αίίοη ν/19. Ιη εαχε οί οίΗεΐ' 
ηιεαηδ ίΗεγ δΐιαίΐ 6ε δρεείίϊεά. 

** ϋεΐείε &ρρΓορπ3ΐ8." 










ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3711 


ΜΕΡΟΣ Β 

Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ Μ8€.99(73) 

(Υιοθετηθείσα την 5η Δεκεμβρίου 2000) 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη το άρθρο 28(ύ) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΡΑ υπόψη το άρθρο νΐΙΙ(Ε>) της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (50ΕΑ3), 1974, η οποία θα 
αναφέρεται στη συνέχεια ως “η Σύμβαση”, που αφορά στη διαδικασία τροποποίησης 
του Παραρτήματος της Σύμβασης, εκτός από τις διατάξεις του Κεφαλαίου I αυτής, 

ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ, στην εβδομηκοστή τρίτη σύνοδό της, τροποποιήσεις στη 
Σύμβαση που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο νΤΙΙ(Ε>)(ί) αυτής, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο νΤΙΙ(Ε>)(ίν) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στη 
Σύμβαση, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα αυτής της Απόφασης· 

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο νΐΙΙ(ύ)(νΐ)(2)(ύύ) της Σύμβασης, ότι οι 
τροποποιήσεις θα θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουάριου 2002, εκτός 
εάν, πριν από αυτή την ημερομηνία περισσότερα από το ένα τρίτο των 
Συμβαλλομένων Κρατών της Σύμβασης ή Συμβαλλόμενα Κράτη των οποίων το 
άθροισμα των εμπορικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγότερο από 50% της ολικής 
χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις 
αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις· 

3. ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
νΠΙ(ύ)(νϋ)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 
2002 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2· 

4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο νΐΙΙ(Ε>)(ν) της 
Σύμβασης, να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της Απόφασης αυτής και του 
κειμένου των τροποποιήσεων που περιέχονται στο Παράρτημα σε όλα τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης· 

5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής 
της Απόφασης και του Παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού τα οποία δεν 
είναι Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ , 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 


Κανονισμός 3-4 - Διατάξεις ρυμούλκυσης ανάγκης στα δεξαμενόπλοια 


1 Το υπάρχον κείμενο του Κανονισμού αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 

“ Κανονισμός 3-4 

Διατάξεις ρυμούλκυσης ανάγκης στα δεξαμενόπλοια 

1 Σε κάθε δεξαμενόπλοιο νεκρού βάρους όχι λιγότερου των 20000 τόνων 
πρέπει να τοποθετούνται διατάξεις ρυμούλκυσης ανάγκης και στα δύο 
άκρα. 

2 Για δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 η Ιουλίου 
2002 : 

.1 οι διατάξεις πρέπει, σε κάθε στιγμή, να είναι ικανές για άμεση 
χρήση κατά την απουσία κύριας πηγής ενέργειας στο 
ρυμουλκούμενο πλοίο και για εύκολη σύνδεση με το ρυμουλκό. 
Τουλάχιστον μία από τις διατάξεις ρυμούλκυσης ανάγκης πρέπει να 
είναι προσυνδεδεμένη για άμεση χρήση· και 

.2 οι διατάξεις ρυμούλκησης ανάγκης και στα δύο άκρα πρέπει να 
είναι επαρκούς αντοχής λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους και του 
νεκρού βάρους του πλοίου, και τις αναμενόμενες δυνάμεις κατά τη 
διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών. Η σχεδίαση και κατασκευή 
και η πρότυπη δοκιμή των διατάξεων ρυμούλκυσης ανάγκης πρέπει 
να είναι εγκεκριμένες από την Αρχή, επί τη βάσει των Οδηγιών που 
έχουν εκπονηθεί από τον Οργανισμό. 

3 Για δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1 η Ιουλίου 2002, 
η σχεδίαση και η κατασκευή των διατάξεων ρυμούλκυσης ανάγκης 
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πρέπει να είναι εγκεκριμένες από την Αρχή, με βάση τις Οδηγίες που 
έχουν εκπονηθεί από τον Οργανισμό. 

2 Ο ακόλουθος νέος Κανονισμός 3-5 εισάγεται μετά τον υπάρχοντα Κανονισμό 3-4: 

“ Κανονισμός 3-5 

Νέες εγκαταστάσεις που περιέχουν αμίαντο 

1 Αυτός ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή, τα μηχανήματα, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό 
που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. 

2 Σε όλα τα πλοία νέα εγκατάσταση υλικών που περιέχουν αμίαντο πρέπει να 
απαγορεύεται εκτός από : 

.1 πτερύγια που χρησιμοποιούνται σε περιστροφικούς 

πτερυγωτούς συμπιεστές και περιστροφικές πτερυγωτές 
αντλίες κενού· 

2. συνδέσμους και επενδύσεις στεγανοποίησης που 

χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία υγρών όταν, σε υψηλή 
θερμοκρασία (πάνω από 350°(Γ) ή πίεση (πάνω από 7 χ ΙΟ 6 
Ρα), υφίσταται κίνδυνος πυρκαϊάς, διάβρωσης ή τοξικότητας· 
και 

3. ευλύγιστες και εύκαμπτες κατασκευές θερμομονώσεων που 
χρησιμοποιούνται για θερμοκρασίες πάνω από 1 ΟΟΟΤ'. ” 

Κανονισμός 43 - Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης φορτηγών πλοίων 

3 Στην παράγραφο 2.2.5, η λέξη “και” διαγράφεται. 

4 Στην παράγραφο 2.2.6, η λέξη “κινητήρες.” αντικαθίσταται από τις λέξεις 
“κινητήρες· και”. 

5 Στην παράγραφο 2.2, η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος .7 προστίθεται μετά 
την υπάρχουσα υποπαράγραφο .6 : 

“ .7 σε όλα τα αντλιοστάσια δεξαμενοπλοίων που έχουν κατασκευαστεί την ή 
μετά την 1 η Ιουλίου 2002 ”. 


Γίνεται μνεία των Οδηγιών για διατάξεις ρυμούλκησης ανάγκης για δεξαμενόπλοια που 
υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας με την Απόφαση ΜδΟ.35(63), όπως μπορεί να 
τροποποιηθεί ” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 

6 Το υπάρχον κείμενο του Κεφαλαίου ΙΙ-2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο : 


“ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 
Κανονισμός 1 
Εφαρμογή 


1 Εφαρμογή 

1.1 Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, το Κεφάλαιο αυτό πρέπει να 
εφαρμόζεται σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί την ή μετά την 1 η Ιουλίου 2002. 

1.2 Για το σκοπό του Κεφαλαίου αυτού : 

.1 ο όρος πλοία που έχουν κατασκευασθεί σημαίνει πλοία των οποίων οι 
τρόπιδες τοποθετήθηκαν ή τα οποία ευρίσκονται σε παρεμφερές στάδιο 
κατασκευής· 

.2 ο όρος όλα τα πλοία σημαίνει πλοία, ανεξαρτήτως τύπου, που έχουν 
κατασκευασθεί πριν, την ή μετά την 1 η Ιουλίου 2002· και 

.3 φορτηγό πλοίο, οποτεδήποτε έχει ναυπηγηθεί, που μετασκευάζεται σε 
επιβατηγό πλοίο, πρέπει να θεωρείται ως επιβατηγό πλοίο που 
κατασκευάστηκε την ημερομηνία που αρχίζει η μετασκευή αυτή. 

1.3 Για το σκοπό Κεφαλαίου αυτού, ο όρος παρεμφερές στάδιο κατασκευής 
σημαίνει το στάδιο κατά το οποίο : 

.1 αρχίζει η κατασκευή που χαρακτηρίζει συγκεκριμένο πλοίο· και 

.2 η συναρμολόγηση του πλοίου αυτού έχει αρχίσει περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον 50 τόνους ή 1% της εκτιμώμενης μάζας όλων των 
κατασκευαστικών υλικών, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μικρότερο. 

2 Απαιτήσεις εφαρμοστέες στα υπάρχοντα πλοία 

2.1 Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, για πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν 
από την 1 η Ιουλίου 1998 η Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου ΙΙ-2 της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη Θάλασσα, 1974, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις ΜδΘ.Ι(ΧΕν), 
Μδ0.6(48), ΜδΘ.13(57), Μδ<2.22(59), ΜδΟ.24(60), ΜδΘ.27(61) Μδ<Γ.31(63) και 
ΜδΟ.57(67). 
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2.2 Πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 η Ιουλίου 2002 πρέπει επίσης 
να συμμορφώνονται προς : 

.1 τις παραγράφους 3, 6.5 και 6.7 ανάλογα με την περίπτωση· 

.2 τους Κανονισμούς 13.3.4.2 έως 13.3.4.5, 13.4.3 και το Μέρος Ε, εκτός 
από τους Κανονισμούς 16.3.2.2 και 16.3.2.3 αυτού, ανάλογα με την 
περίπτωση, όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης επιθεώρησης 
μετά την Ι' 1 Ιουλίου 2002· 

.3 τους Κανονισμούς 10.4.1.3 και 10.6.4 μόνον για νέες εγκαταστάσεις· και 

.4 τον Κανονισμό 10.5.6 όχι αργότερα από την 1 η Οκτωβρίου 2005 για 

επιβατηγό πλοία ολικής χωρητικότητας 2000 και άνω. 

3 Επισκευές, μετατροπές, μετασκευές και εξοπλισμός 

3.1 Όλα τα πλοία τα οποία υφίστανται επισκευές, μετατροπές, μετασκευές και 
εφοδιάζονται με σχετικό εξοπλισμό πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται 
τουλάχιστον με τις απαιτήσεις που είχαν προηγουμένως εφαρμογή στα πλοία αυτά. 
Τέτοια πλοία, αν έχουν κατασκευασθεί πριν την 1 η Ιουλίου 2002, πρέπει, κατά 
κανόνα, να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις για πλοία που έχουν κατασκευασθεί 
την ή μετά την ημερομηνία αυτή στην ίδια τουλάχιστον έκταση που 
συμμορφωνόντουσαν πριν υποστούν τέτοιες επισκευές, μετατροπές, μετασκευές ή 
εξοπλισμούς. 

3.2 Επισκευές, μετατροπές και μετασκευές που μεταβάλλουν ουσιωδώς τις 
διαστάσεις ενός πλοίου ή τους χώρους ενδιαίτησης των επιβατών, ή παρατείνουν 
ουσιωδώς τη διατήρηση ενός πλοίου σε υπηρεσία και οι σχετικοί εξοπλισμοί πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 η 
Ιουλίου 2002 σε τόση έκταση όση η Αρχή θεωρεί λογική και πρακτική. 

4 Εξαιρέσεις 

4.1 Η Αρχή ενός Κράτους μπορεί, εάν κρίνει ότι η προασπισμένη φύση και οι 
συνθήκες του ταξιδιού είναι τέτοιες που να καθιστούν την εφαρμογή συγκεκριμένων 
απαιτήσεων του Κεφαλαίου αυτού παράλογη ή μη αναγκαία, να εξαιρέσει από τις 
απαιτήσεις αυτές συγκεκριμένα πλοία ή κατηγορίες πλοίων που δικαιούνται να 
φέρουν σημαία του Κράτους αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την πορεία του 
ταξιδιού τους, δεν απομακρύνονται περισσότερο από 20 μίλια από την πλησιέστερη 
ξηρά. 

4.2 Σε περίπτωση επιβατηγών πλοίων που χρησιμοποιούνται σε ειδικά ταξίδια για 
τη μεταφορά μεγάλου αριθμού επιβατών ειδικών μεταφορών, όπως οι μεταφορές 
προσκυνητών, η Αρχή, αν κρίνει ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να επιβάλει 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου, μπορεί να εξαιρέσει τέτοια 
πλοία από εκείνες τις απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται πλήρως 
προς τις διατάξεις : 


Γίνεται μνεία της συμφωνίας Κρατών για εξαιρέσεις της δΟΓΑδ (ΜδΟ/Οίιν.606) 
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. 1 των Κανονισμών που επισυνάπτονται στη Συμφωνία Επιβατηγών Πλοίων 
Ειδικών Μεταφορών, 1971· και 

.2 των Κανονισμών που επισυνάπτονται στο Πρωτόκολλο περί Απαιτήσεων 
Χώρων για Επιβατηγό Πλοία Ειδικών Μεταφορών, 1973. 

5 Απαιτήσεις εφαρμοστέες ανάλογα με τον τύπο του πλοίου 

Εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά : 

.1 απαιτήσεις που δεν αναφέρονται σε ειδικό τύπο πλοίου πρέπει να 

εφαρμόζονται πλοία όλων των τύπων και 

.2 απαιτήσεις που αναφέρονται σε «δεξαμενόπλοια» πρέπει να 
εφαρμόζονται σε δεξαμενόπλοια που υπόκεινται στις απαιτήσεις που 
προσδιορίζονται στην παρακάτω παράγραφο 6. 

6 Εφαρμογή απαιτήσεων για δεξαμενόπλοια 

6.1 Οι απαιτήσεις για δεξαμενόπλοια αυτού του Κεφαλαίου πρέπει να 
εφαρμόζονται σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ακατέργαστο πετρέλαιο ή προϊόντα 
πετρελαίου με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 60°Ο (δοκιμή κλειστού 
δοχείου), όπως καθορίζεται με εγκεκριμένη συσκευή προσδιορισμού του σημείου 
ανάφλεξης, και με πίεση ατμών ΚΕΠ) μικρότερη της ατμοσφαιρικής ή άλλα υγρά 
προϊόντα που παρουσιάζουν παρόμοιο κίνδυνο πυρκαϊάς. 

6.2 Όπου πρόκειται να μεταφερθούν υγρά φορτία διαφορετικά από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή υγροποιημένα αέρια που δημιουργούν 
πρόσθετους κινδύνους πυρκαϊάς, πρέπει να απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Διεθνούς Κώδικα Χημικών 
Χύμα, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό νΐΙ/8.1, του Κώδικα Χημικών Χύμα, του 
Διεθνούς Κώδικα Υγραεριοφόρων όπως καθορίζονται στον Κανονισμό VII/11.1, και 
του Κώδικα Υγραεριοφόρων, ανάλογα με την περίπτωση. 

6.2.1 Υγρό φορτίο με σημείο ανάφλεξης μικρότερο των όΟΤ για το οποίο ένα 
κανονικό σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αφρό που συμμορφώνεται με τον 
Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας δεν είναι αποτελεσματικό, θεωρείται ότι είναι 
φορτίο που δημιουργεί σ’ αυτό το πλαίσιο επιπρόσθετους κινδύνους πυρκαϊάς. 
Απαιτούνται τα ακόλουθα επιπρόσθετα μέτρα : 

. 1 ο αφρός πρέπει να είναι τύπου ανθεκτικού στην αλκοόλη· 

.2 ο τύπος των συμπυκνωμάτων του αφρού για χρήση σε χημικά 
δεξαμενόπλοια πρέπει να ικανοποιεί την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις 
οδηγίες που έχουν συνταχθεί από τον Οργανισμό· και 


Γίνεται μνεία των Οδηγιών για κριτήρια απόδοσης και δοκιμών και επιθεωρήσεις των 
συμπυκνωμάτων αφρού εκτόνωσης για συστήματα πυρόσβεσης σε χημικά δεξαμενόπλοια 
(Μ80/ΟΪΓ0.799). 
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.3 οι τιμές παροχής και απόδοσης των συστημάτων κατάσβεσης πυρκαϊάς 
με αφρό πρέπει να συμμορφώνονται με το Κεφάλαιο 11 του Διεθνούς 
Κώδικα Χημικών Χύμα, με την εξαίρεση ότι μπορούν να γίνουν 
αποδεκτές χαμηλότερες τιμές παροχής με βάση δοκιμές απόδοσης. Για 
δεξαμενόπλοια που είναι εφοδιασμένα με συστήματα αδρανούς 
αερίου, μπορεί να γίνει αποδεκτή ποσότητα συμπυκνώματος αφρού 
επαρκής για παραγωγή αφρού για 20 λεπτά της ώρας. 

6.2.2 Για το σκοπό του Κανονισμού αυτού, υγρό φορτίο με απόλυτη πίεση ατμών 
μεγαλύτερη από 1,013 ύατ στους 37.8°€ θεωρείται ότι είναι φορτίο που δημιουργεί 
πρόσθετους κινδύνους πυρκαϊάς. Πλοία που μεταφέρουν τέτοια συστατικά πρέπει να 
συμμορφώνονται με την παράγραφο 15.14 του Διεθνούς Κώδικα Χημικών Χύμα. 
Όταν πλοία εκτελούν πλόες σε περιορισμένες περιοχές και για ορισμένες φορές, η 
ενδιαφερόμενη Αρχή μπορεί να συμφωνήσει στην μη απαίτηση για συστήματα ψύξης 
σύμφωνα με την παράγραφο 15.14.3 του Διεθνούς Κώδικα Χημικών Χύμα. 

6.3 Υγρά φορτία με σημείο ανάφλεξης που υπερβαίνει τους 60°€. εκτός από 
προϊόντα πετρελαίου ή υγρά φορτία που υπόκεινται στις απαιτήσεις του Διεθνούς 
Κώδικα Χημικών Χύμα, θεωρούνται ότι συνιστούν χαμηλό κίνδυνο πυρκαϊάς, όπου 
δεν απαιτείται προστασία με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αφρό. 

6.4 Δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου με σημείο ανάφλεξης 
που υπερβαίνει τους 60°Γ (δοκιμή κλειστού δοχείου), όπως καθορίζεται με 
εγκεκριμένη συσκευή προσδιορισμού του σημείου ανάφλεξης, πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών 10.2.1.4.4 και 10.10.2.3 και 
τις απαιτήσεις για φορτηγά πλοία πλην δεξαμενοπλοίων, με την εξαίρεση ότι, αντί 
του μονίμου συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς που απαιτείται από τον Κανονισμό 
10.7, πρέπει να εφοδιάζονται με μόνιμο σύστημα αφρού καταστρώματος που πρέπει 
να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

6.5 Τα φορτηγά πλοία συνδυασμένων μεταφορών κατασκευασμένα πριν, την ή 
μετά την 1 η Ιουλίου 2002 δεν πρέπει να μεταφέρουν φορτία εκτός από πετρέλαιο 
εκτός εάν όλοι οι χώροι φορτίου είναι κενοί από πετρέλαιο και ελεύθεροι αερίων ή 
εκτός εάν οι διατάξεις που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση έχουν εγκριθεί από την 
Αρχή λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών που έχουν συνταχθεί από τον Οργανισμό. 

6.6 Τα χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις για δεξαμενόπλοια, εκτός αν προβλέπονται εναλλακτικές και 
συμπληρωματικές διατάξεις που ικανοποιούν την Αρχή, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων του Διεθνούς Κώδικα Χημικών Χύμα και του Διεθνούς Κώδικα 
Υγραεριοφόρων, ανάλογα με την περίπτωση. 


“ Γίνεται μνεία των Πληροφοριών για το σημείο ανάφλεξης και για τα συνιστώμενα μέσα κατάσβεσης 
πυρκαϊάς για χημικά στα οποία δεν εφαρμόζεται ούτε ο Κώδικας ΙΒΟ ούτε ο Κώδικας ΒΟΗ 
(ΜδΟ/Οίτο.553). 

" Γίνεται μνεία των Οδηγιών για συστήματα αδρανούς αερίου (ΜδΟ/Οϊτο.353) όπως τροποποιήθηκαν 
με την ΜδΟ/Οίτο.387. 
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6.7 Οι απαιτήσεις των Κανονισμών 4.5.10.1.1 και 4.5.10.1.4 καθώς και ένα 
σύστημα για συνεχή παρακολούθηση της συγκέντρωσης αερίων υδρογονανθράκων 
πρέπει να εγκαθίσταται σε όλα τα δεξαμενόπλοια κατασκευής πριν την 1 Ιουλίου 2002 
κατά την ημερομηνία του πρώτου προγραμματισμένου δεξαμενισμού μετά την 1 η 
Ιουλίου 2002, αλλά όχι αργότερα από την 1 η Ιουλίου 2005. Σημεία δειγματοληψίας ή 
ανιχνευτές πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να ανιχνεύονται 
αμέσως τυχόν επικίνδυνες διαρροές. Όταν η συγκέντρωση αερίων υδρογονανθράκων 
φθάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
το 10% του κατώτερου ορίου ανάφλεξης, ένα συνεχές ακουστικό και οπτικό σήμα 
συναγερμού πρέπει να προειδοποιεί το προσωπικό στο αντλιοστάσιο και το χώρο 
ελέγχου φορτίου για τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Πάντως, υπάρχοντα συστήματα 
παρακολούθησης ήδη εγκατεστημένα τα οποία έχουν ρυθμισθεί για ένα 
προκαθορισμένο όριο όχι μεγαλύτερο του 30% του κατώτερου ορίου ανάφλεξης 
μπορεί να γίνουν αποδεκτά. 


Κανονισμός 2 

Αντικειμενικοί στόχοι πυρασφαλείας και λειτουργικές απαιτήσεις 

1 Αντικειμενικοί στόχοι πυρασφαλείας 

1.1 Οι αντικειμενικοί στόχοι πυρασφαλείας αυτού του Κεφαλαίου είναι: 

. 1 η πρόληψη της εκδήλωσης πυρκαϊάς και έκρηξης· 

.2 η μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή από πυρκαϊά· 

.3 η μείωση του κινδύνου ζημίας από πυρκαϊά σε πλοίο, στο φορτίο του 
και στο περιβάλλον 

.4 ο περιορισμός, ο έλεγχος και η κατάσβεση πυρκαϊάς και έκρηξης στο 
χώρο προέλευσής της· και 

.5 η παροχή κατάλληλων και άμεσα προσβάσιμων μέσων διαφυγής για 
επιβάτες και πλήρωμα. 

2 Λειτουργικές απαιτήσεις 

2.1 Προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι πυρασφαλείας που 
αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο 1, πρέπει να ενσωματωθούν στους 
Κανονισμούς αυτού του Κεφαλαίου ανάλογα με την περίπτωση οι παρακάτω 
λειτουργικές απαιτήσεις: 

. 1 υποδιαίρεση του πλοίου σε κύριες κατακόρυφες και οριζόντιες ζώνες με 
χωρίσματα που έχουν θερμική και κατασκευαστική αντοχή· 

.2 διαχωρισμός των χώρων ενδιαίτησης από το υπόλοιπο πλοίο με 
χωρίσματα που έχουν θερμική και κατασκευαστική αντοχή· 
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.3 περιορισμένη χρήση εύκαυστων υλικών 

.4 ανίχνευση οποιασδήποτε πυρκαϊάς στη ζώνη προέλευσής της· 

.5 περιορισμός και κατάσβεση οποιασδήποτε πυρκαϊάς στο χώρο 
προέλευσής της· 

.6 προστασία των μέσων διαφυγής και πρόσβαση για την καταπολέμηση 
της πυρκαϊάς· 

.7 άμεση διαθεσιμότητα των πυροσβεστικών μέσων· και 
.8 ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών φορτίου. 

3 Επίτευξη των αντικειμενικών στόχων πυρασφαλείας 

Οι αντικειμενικοί στόχοι πυρασφαλείας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 
1 πρέπει να επιτυγχάνονται με τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς τις ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη Β, Ο, θ, Ε ή Ο, ή με την εναλλακτική 
σχεδίαση και διατάξεις που συμμορφώνονται προς το μέρος Ρ. Ένα πλοίο πρέπει να 
θεωρείται ότι πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
και επιτυγχάνει τους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν είτε : 

.1 οι σχεδιάσεις του πλοίου και οι διατάξεις, στο σύνολό τους, 
συμμορφώνονται προς τις ρυθμιστικές απαιτήσεις των μερών Β, (3, ϋ, Ε ή 
Ο· 

.2 οι σχεδιάσεις του πλοίου και οι διατάξεις, στο σύνολό τους, έχουν 
ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με το μέρος Ρ· ή 

.3 μέρος ή μέρη των σχεδιάσεων και διατάξεων του πλοίου έχουν ελεγχθεί 
και εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους Ρ και τα υπόλοιπα 
μέρη του πλοίου συμμορφώνονται προς τις σχετικές ρυθμιστικές 
απαιτήσεις των μερών Β, 0, ϋ, Ε ή Ο. 

Κανονισμός 3 

Ορισμοί 

Για το σκοπό αυτού του Κεφαλαίου, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, πρέπει 
να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1 Χώροι ενδιαίτησης είναι οι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι 
χώροι, διάδρομοι, χώροι υγιεινής, θαλαμίσκοι (καμπίνες), γραφεία, νοσοκομεία, 
κινηματογράφοι, χώροι παιγνίων και ασχολιών, κουρεία, κυλικεία που δεν περιέχουν 
συσκευές μαγειρικής και παρόμοιοι χώροι. 

2 Χωρίσματα κλάσης "Λ ” είναι τα χωρίσματα που σχηματίζονται από 
διαφράγματα και καταστρώματα που συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα κριτήρια : 




3720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


. 1 είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό· 

.2 είναι κατάλληλα ενισχυμένα· 

.3 είναι μονωμένα με εγκεκριμένα άκαυστα υλικά έτσι ώστε η 
θερμοκρασία της μη εκτεθειμένης όψης να μην υψώνεται περισσότερο 
από 140°€ πάνω από την αρχική θερμοκρασία, ούτε η θερμοκρασία σε 
οποιοδήποτε σημείο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αρμού, να μην 
υψώνεται περισσότερο από 180°€ πάνω από την αρχική θερμοκρασία, 
μέσα στα χρονικά διαστήματα του παρακάτω πίνακα: 

Κλάση “Α-60” 60 λεπτά 

Κλάση “Α-30” 30 λεπτά 

Κλάση “Α-15” 15 λεπτά 

Κλάση “Α-0” 0 λεπτά 

.4 είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζουν τη 
δίοδο καπνού και φλόγας μέχρι το τέλος της τυποποιημένης δοκιμής 
πυρκαϊάς διάρκειας μιας ώρας· και 

.5 η Αρχή έχει απαιτήσει δοκιμή ενός προτύπου διαφράγματος ή 
καταστρώματος σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών για να 
βεβαιωθεί ότι αυτό πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις ως προς την 
ακεραιότητα και την ανύψωση της θερμοκρασίας. 

3 Αίθρια είναι κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε μια κύρια κατακόρυφη ζώνη που 
εκτείνονται ανοικτοί καθ’ ύψος σε τρία ή περισσότερα καταστρώματα. 

4 Χωρίσματα κλάσης “Β ” είναι τα χωρίσματα που σχηματίζονται από 
διαφράγματα, καταστρώματα, οροφές ή επενδύσεις που συμμορφώνονται προς τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

.1 είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένα άκαυστα υλικά και όλα τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και ανέγερση των 
χωρισμάτων κλάσης “Β” είναι άκαυστα, με την εξαίρεση ότι μπορούν να 
επιτρέπονται καύσιμες επικαλύψεις εφόσον πληρούν άλλες απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου αυτού· 

.2 έχουν τέτοιο βαθμό μόνωσης ώστε η μέση θερμοκρασία της μη 
εκτεθειμένης όψης να μην υψώνεται περισσότερο από 140°€ πάνω από 
την αρχική θερμοκρασία, ούτε η θερμοκρασία σε οποιοδήποτε σημείο, 
περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αρμού, να μην υψώνεται περισσότερο 
από 225°€ πάνω από την αρχική θερμοκρασία, μέσα στα χρονικά 
διαστήματα του παρακάτω πίνακα: 


Κλάση “Β-15” 15 λεπτά 

Κλάση “Β-0” 0 λεπτά 
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.3 είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 
εμποδίζουν τη δίοδο φλόγας μέχρι το τέλος της πρώτης μισής ώρας της 
τυποποιημένης δοκιμής πυρκαϊάς· και 

.4 η Αρχή έχει απαιτήσει δοκιμή ενός προτύπου διαφράγματος σύμφωνα 
με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών για να βεβαιωθεί ότι αυτό πληροί 
τις παραπάνω απαιτήσεις ως προς την ακεραιότητα και την ανύψωση 
της θερμοκρασίας. 

5 Κατάστρωμα στεγανών φρακτών είναι το ανώτατο κατάστρωμα μέχρι το οποίο 
φθάνουν οι εγκάρσιες υδατοστεγείς φρακτές. 

6 Περιοχή φορτίου είναι εκείνο το μέρος του πλοίου που περιλαμβάνει κύτη 
φορτίου, δεξαμενές φορτίου, δεξαμενές καταλοίπων και αντλιοστάσια φορτίου 
περιλαμβανομένων των αντλιοστασίων, διαχωριστικά φρεάτια (οοί'&ιχίαηΐδ), χώρους 
έρματος και κενούς χώρους γειτονικούς με δεξαμενές φορτίου και επίσης περιοχές 
καταστρώματος σε όλο το μήκος και πλάτος του μέρους του πλοίου που βρίσκονται 
πάνω από τους προαναφερόμενους χώρους. 

7 Φορτηγό πλοίο είναι ένα πλοίο όπως ορίζεται στον Κανονισμό Ι/2(§). 

8 Χώροι φορτίου είναι οι χώροι που χρησιμοποιούνται για φορτίο, οι 
πετρελαιοδεξαμενές φορτίου, οι δεξαμενές άλλου υγρού φορτίου και οι οχετοί προς 
τέτοιους χώρους. 

9 Κεντρικός σταθμός ελέγχου είναι ένας σταθμός ελέγχου στον οποίο είναι 
συγκεντρωμένες οι ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου και ένδειξης : 

. 1 μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς· 

.2 συστήματα αυτομάτου ραντισμού (ερπηΙίΙεΓ), ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς· 

.3 πίνακες ενδείξεων θυρών πυρασφαλείας· 

.4 κλείσιμο θυρών πυρασφαλείας· 

.5 πίνακες ενδείξεων υδατοστεγών θυρών· 

.6 κλείσιμο υδατοστεγών θυρών· 

.7 ανεμιστήρες αερισμού· 

.8 συναγερμός γενικός/πυρκαϊάς· 

.9 συστήματα επικοινωνίας περιλαμβανομένων των τηλεφώνων· και 
. 10 μικρόφωνα συστημάτων μεγαφωνικής αναγγελίας. 
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10 Χωρίσματα κλάσης "Ο” είναι χωρίσματα που κατασκευάζονται από 
εγκεκριμένα άκαυστα υλικά. Δεν χρειάζεται να πληρούν ούτε απαιτήσεις σχετικές με 
τη δίοδο του καπνού και της φλόγας ούτε περιορισμούς σχετικούς με την ύψωση της 
θερμοκρασίας. Επιτρέπονται εύκαυστες επικαλύψεις εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου αυτού. 

11 Χημικό δεξαμενόπλοιο είναι ένα φορτηγό πλοίο που κατασκευάζεται ή 
προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύμα οποιουδήποτε υγρού 
προϊόντος εύφλεκτης φύσης που είναι καταχωρημένο στο Κεφάλαιο 17 του Διεθνούς 
Κώδικα Χημικών Χύμα, όπως ορίζεται στον Κανονισμό ΥΙΙ/8.1. 

12 Κλειστοί χώροι ΚΟ-ΚΟ είναι χώροι ΚΌ-ΚΟ που δεν είναι ούτε ανοικτοί 
χώροι ΚΟ-ΚΟ ούτε εκτεθειμένα στον καιρό καταστρώματα. 

13 Κλειστοί χώροι οχημάτων είναι χώροι οχημάτων που δεν είναι ούτε ανοικτοί 
χώροι οχημάτων ούτε εκτεθειμένα στον καιρό καταστρώματα. 

14 Πλοίο συνδυασμένων μεταφορών είναι ένα φορτηγό πλοίο σχεδιασμένο να 
μεταφέρει τόσο πετρέλαιο όσο και στερεά φορτία χύμα. 

15 Εύκαυστο υλικό είναι οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι άκαυστο. 

16 Συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης Β ” είναι οροφές ή επενδύσεις κλάσης 
"Β” που καταλήγουν σε χώρισμα κλάσης “Α” ή “Β”. 

17 Συνεχώς επανδρωμένος κεντρικός σταθμός ελέγχου είναι ένας κεντρικός 
σταθμός ελέγχου ο οποίος είναι συνεχώς επανδρωμένος από ένα υπεύθυνο μέλος του 
πληρώματος. 

18 Σταθμοί ελέγχου είναι οι χώροι εκείνοι στους οποίους ευρίσκεται ο ασύρματος 
του πλοίου, ο κύριος εξοπλισμός ναυσιπλοΐας ή η πηγή ενέργειας ανάγκης ή όπου 
είναι συγκεντρωμένος ο εξοπλισμός καταγραφής ή ελέγχου πυρκαϊάς. Χοίροι όπου 
είναι συγκεντρωμένος ο εξοπλισμός καταγραφής ή ελέγχου πυρκαϊάς θεωρούνται 
επίσης ότι είναι σταθμός ελέγχου πυρκαϊάς. 

19 Ακατέργαστο πετρέλαιο είναι οποιοδήποτε πετρέλαιο που συναντάται φυσικά 
στη γη είτε έχει κατεργασθεί για να καταστεί κατάλληλο για μεταφορά είτε όχι και 
περιλαμβάνει ακατέργαστο πετρέλαιο από το οποίο μπορεί να έχουν αφαιρεθεί ή στο 
οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί ορισμένα κλάσματα απόσταξης. 

20 Επικίνδυνα φορτία είναι τα φορτία εκείνα που αναφέρονται στον Κανονισμό 

νΐΙ/ 2 . 

21 Νεκρό βάρος είναι η διαφορά σε τόνους μεταξύ του εκτοπίσματος ενός πλοίου 
σε νερό ειδικού βάρους 1,025 στην έμφορτη ίσαλο γραμμή που αντιστοιχεί στο 
καθορισμένο ύψος εξάλων θέρους και του άφορτου εκτοπίσματος του πλοίου. 

22 Κώδικας Συστημάτων Πυρασφαλείας νοείται ο Διεθνής Κώδικας Συστημάτων 
Πυρασφαλείας όπως υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας του 
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Οργανισμού με την Απόφαση Μ30.98(73), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον 
Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε 
ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της παρούσης 
Συμβάσεως αναφορικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που εφαρμόζονται στο 
Παράρτημα πλην του Κεφαλαίου I αυτού. 

23 Κώδικας Πυριμάχων Δοκιμών νοείται ο Διεθνής Κώδικας για την Εφαρμογή 
των Μεθόδων Πυριμάχων Δοκιμών, όπως υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφαλείας του Οργανισμού με την Απόφαση Μ80.61 (67). όπως μπορεί να 
τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές 
υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου VIII της παρούσης Συμβάσεως αναφορικά με τις διαδικασίες τροποποίησης 
που εφαρμόζονται στο Παράρτημα πλην του Κεφαλαίου I αυτού. 

24 Σημείο ανάφλεξης είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου (δοκιμή κλειστού 
δοχείου) στην οποία ένα προϊόν θα αποδώσει αρκετούς εύφλεκτους ατμούς για να 
αναφλεγεί, όπως καθορίζεται με εγκεκριμένη συσκευή προσδιορισμού του σημείου 
ανάφλεξης. 

25 Υγραεριοφόρο είναι ένα φορτηγό πλοίο που κατασκευάσθηκε ή 
προσαρμόσθηκε και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύμα οποιοσδήποτε 
υγροποιημένου αερίου ή άλλων ουσιών εύφλεκτης φύσης που είναι καταχωρημένες 
στο Κεφάλαιο 19 του Διεθνούς Κώδικα Υγραεριοφόρων, όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό VII/11.1. 

26 Ελικοδρόμιο είναι η ειδική προς τούτο κατασκευασμένη περιοχή προσνήωσης 
ελικοπτέρου σε ένα πλοίο η οποία περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, τις συσκευές 
καταπολέμησης πυρκαϊάς και άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για τον ασφαλή χειρισμό των 
ελικοπτέρων. 

27 Εγκατάσταση υποδοχής ελικοπτέρου είναι ένα ελικοδρόμιο που περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε εγκατάσταση ανεφοδιασμού και υποστέγου. 

28 Άφορτο εκτόπισμα είναι το εκτόπισμα ενός πλοίου σε τόνους χωρίς φορτίο, 
καύσιμα, λιπαντικά, θαλάσσερμα, πόσιμο και τροφοδοτικό νερό στις δεξαμενές, 
προμήθειες αναλωσίμων και επιβάτες και πλήρωμα και τα προσωπικά τους είδη. 

29 Χαμηλή εξάπλωση φλόγας σημαίνει ότι η επιφάνεια που περιγράφεται έτσι θα 
περιορίζει επαρκώς την εξάπλωση της φλόγας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον 
Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

30 Χώροι μηχανών είναι οι χώροι μηχανών κατηγορίας Α και οι άλλοι χώροι που 
περιέχουν μηχανές πρόωσης, λέβητες, μονάδες καυσίμου πετρελαίου, μηχανές ατμού 
και εσωτερικής καύσης, γεννήτριες και μεγάλες ηλεκτρικές μηχανές, σταθμούς 
πλήρωσης με πετρέλαιο, ψυκτικά μηχανήματα, σταθερωτήρες, μηχανήματα αερισμού 
και κλιματισμού και παρόμοιοι χώροι και οχετοί προς τέτοιους χώρους. 

31 Χώροι μηχανών κατηγορίας Α είναι οι χώροι εκείνοι και οι οχετοί προς αυτούς 
τους χώρους που περιέχουν είτε: 
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. 1 μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται για κύρια πρόωση· 

.2 μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
διαφορετικούς από την κύρια πρόωση όπου τέτοιες μηχανές έχουν 
αθροιστικά συνολική ισχύ εξόδου όχι μικρότερη των 375 Κ\ν· είτε 

.3 οποιοδήποτε πετρελαιολέβητα ή μονάδα καυσίμου πετρελαίου, ή 
οποιοδήποτε εξοπλισμό καύσης πετρελαίου εκτός λεβήτων, όπως 
γεννήτριες αδρανούς αερίου, αποτεφρωτήρες, κτλ. 

32 Κύριες κατακόρυφες ζώνες είναι τα τμήματα στα οποία υποδιαιρείται το 
σκάφος, η υπερκατασκευή και τα υπερστεγάσματα με χωρίσματα κλάσης “Α”, το 
μέσο μήκος και πλάτος των οποίων σε οποιοδήποτε κατάστρωμα δεν υπερβαίνει 
γενικά τα 40 τη. 

33 Άκαυστο υλικό είναι το υλικό που ούτε καίγεται ούτε αποδίδει εύφλεκτους 
ατμούς σε αρκετή ποσότητα για αυτανάφλεξη, όταν θερμανθεί σε θερμοκρασία 
περίπου 750°(2, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

34 Μονάδα καυσίμου πετρελαίου είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την 
προπαρασκευή καυσίμου πετρελαίου για τη διοχέτευσή του σε πετρελαιολέβητα, ή ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την προπαρασκευή πετρελαίου που έχει 
θερμανθεί για τη διοχέτευσή του σε μηχανή εσωτερικής καύσης, και περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε αντλία κατάθλιψης πετρελαίου, φίλτρα και θερμαντήρες για πετρέλαιο 
σε πίεση μεγαλύτερη από 0,18 Ν/ηιηι“. 

35 Ανοικτοί χώροι ΚΟ-ΚΟ είναι εκείνοι οι χώροι ΚΟ-Κ.Ο που είτε είναι ανοικτοί 
και στα δύο άκρα είτε είναι ανοικτοί στο ένα άκρο και παρέχεται γι’ αυτούς επαρκής 
φυσικός αερισμός αποτελεσματικός σε ολόκληρο το μήκος τους μέσω μονίμων 
ανοιγμάτων στην πλευρά ή στην οροφή ή από επάνω, τα οποία έχουν συνολική 
επιφάνεια τουλάχιστον 10% της συνολικής επιφάνειας των πλευρών του χώρου. 

36 Ανοικτοί χώροι οχημάτων είναι εκείνοι οι χώροι οχημάτων που είτε είναι 
ανοικτοί και στα δύο άκρα είτε είναι ανοικτοί στο ένα άκρο και για τους οποίους 
παρέχεται επαρκής φυσικός αερισμός αποτελεσματικός σε ολόκληρο το μήκος τους 
μέσω μονίμων ανοιγμάτων στην πλευρά ή στην οροφή ή από επάνω, τα οποία έχουν 
συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 10% της συνολικής επιφάνειας των πλευρών του 
χώρου. 

37 Επιβατηγό πλοίο είναι ένα πλοίο όπως ορίζεται στον Κανονισμό Ι/2(ί). 

38 Ρυθμιστικές απαιτήσεις νοούνται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, οι 
διαστάσεις οριοθέτησης, ή τα συστήματα πυρασφαλείας που καθορίζονται στα μέρη 
Β. ( . 1). Η ή (ί. 

39 Κοινόχρηστοι χώροι είναι τα τμήματα των χώρων ενδιαίτησης που 
χρησιμοποιούνται ως προθάλαμοι, τραπεζαρίες, αίθουσες και παρόμοιοι μόνιμα 
περίκλειστοι χώροι. 




ΦΕΚ239 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3725 


40 Χώροι που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό περιορισμένου κινδύνου 
πυρκαϊάς είναι για το σκοπό του Κανονισμού 9 οι χώροι που περιέχουν επίπλωση και 
εξοπλισμό περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς (είτε είναι θαλαμίσκοι, κοινόχρηστοι 
χώροι, γραφεία, είτε άλλης μορφής ενδιαιτήματα) στους οποίους: 

.1 τα μόνιμα έπιπλα όπως γραφεία, ιματιοθήκες, τουαλέτες, μπουφέδες, 
είναι κατασκευασμένα ολοκληρωτικά από εγκεκριμένα άκαυστα υλικά , 
με την εξαίρεση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκαυστη επικάλυψη στις 
εκτεθειμένες επιφάνειες των παραπάνω αντικειμένων σε πάχος όχι 
μεγαλύτερο από 2ιτπίι· 

.2 τα κινητά έπιπλα όπως καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια, είναι 
κατασκευασμένα με σκελετό από άκαυστα υλικά· 

.3 οι υφασμάτινες επιστρώσεις, παραπετάσματα και άλλα ανηρτημένα 
υφασμάτινα υλικά έχουν ιδιότητες αντίστασης στη διάδοση της φλόγας 
όχι κατώτερες από εκείνες τις οποίες έχει μαλλί ειδικής μάζας 0,8 
Κμ/ητ, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών 

.4 τα καλύμματα των δαπέδων έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης 
φλόγας· 

.5 οι εκτεθειμένες επιφάνειες των διαφραγμάτων, επενδύσεων και οροφών 
έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας· 

.6 τα έπιπλα με ταπετσαρία έχουν ιδιότητες αντίστασης στην ανάφλεξη και 
διάδοση φλόγας, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών· 
και 

.7 τα είδη κλινοστρωμνής έχουν ιδιότητες αντίστασης στην ανάφλεξη και 
διάδοση της φλόγας, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων 
Δοκιμών. 

41 Χώροι ΚΟ-ΚΟ είναι χώροι που δεν είναι κατά κανένα τρόπο κανονικά 
υποδιαιρεμένοι και εκτείνονται είτε σε σημαντικό μήκος είτε σε ολόκληρο το μήκος 
του πλοίου και στους οποίους μηχανοκίνητα οχήματα με καύσιμα στις δεξαμενές 
τους για την κίνησή τους και/ή εμπορεύματα (σε κιβώτια ή χύμα, μέσα ή πάνω σε 
σιδηροδρομικά ή οδικά οχήματα (περιλαμβανομένων οδικών ή σιδηροδρομικών 
βυτιοφόρων), ρυμουλκούμενα οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, παλέτες, αφαιρούμενες 
δεξαμενές ή μέσα ή πάνω σε παρόμοιες μονάδες στοιβασίας ή άλλα δοχεία) μπορούν 
να φορτώνονται και να εκφορτώνονται κανονικά κατά οριζόντια διεύθυνση. 

42 Επιβατηγό πλοίο ΚΟ-ΚΟ νοείται ένα επιβατηγό πλοίο με χώρους ΚΟ-ΚΟ ή με 
χώρους ειδικής κατηγορίας. 

43 Χάλυβας ή άλλο ισοδύναμο υλικό νοείται οποιοδήποτε άκαυστο υλικό το 
οποίο, είτε μόνο του είτε λόγω μόνωσης, παρουσιάζει ιδιότητες κατασκευής και 
ακεραιότητας ισοδύναμες προς αυτές του χάλυβα κατά το τέλος της εφαρμοζόμενης 
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έκθεσης στην τυποποιημένη δοκιμή πυρκαϊάς (π.χ. κράμα αλουμινίου με κατάλληλη 
μόνωση). 

44 Ατμόλουτρο (εαιιηα) είναι ένα θερμό διαμέρισμα με υψηλές θερμοκρασίες οι 
οποίες κανονικά κυμαίνονται μεταξύ 80°-120°€ όπου η θερμότητα παρέχεται από μία 
θερμή επιφάνεια (π.χ. από έναν ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο). Το θερμό διαμέρισμα 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο φούρνος και 
γειτονικά λουτρά. 

45 Χώροι υπηρεσίας είναι οι χώροι εκείνοι που χρησιμοποιούνται ως μαγειρεία, 
κυλικεία που περιέχουν συσκευές μαγειρικής, ερμάρια, χώροι ταχυδρομείου και 
αξιών, αποθήκες, εργαστήρια εκτός από εκείνα που αποτελούν μέρος του χώρου 
μηχανών, και παρόμοιοι χώροι και οχετοί προς τέτοιους χώρους. 

46 Χώροι ειδικής κατηγορίας είναι εκείνοι οι περίκλειστοι χώροι οχημάτων πάνω 
ή κάτω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών, προς και από τους οποίους χώρους 
μπορούν να οδηγούνται οχήματα και στους οποίους οι επιβάτες έχουν πρόσβαση. Οι 
χώροι ειδικής κατηγορίας μπορούν να καταλαμβάνουν περισσότερα του ενός 
καταστρώματα εφόσον το συνολικό καθαρό ύψος για τα οχήματα δεν υπερβαίνει τα 
10 πι. 

47 Τυποποιημένη δοκιμή πυρκαϊάς είναι η δοκιμή κατά την οποία δοκίμια 
διαφραγμάτων ή καταστρωμάτων εκτίθενται μέσα σε δοκιμαστικό κλίβανο σε 
θερμοκρασίες που ανταποκρίνονται περίπου στην τυποποιημένη καμπύλη χρόνου - 
θερμοκρασίας σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής που καθορίζεται στον Κώδικα 
Πυριμάχων Δοκιμών. 

48 Δεξαμενόπλοιο είναι ένα πλοίο όπως ορίζεται στον Κανονισμό Ι/2(1ι). 

49 Χώροι οχημάτων είναι χώροι φορτίου που προορίζονται για τη μεταφορά 
μηχανοκίνητων οχημάτων με καύσιμα στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους. 

50 Εκτεθειμένο στον καιρό κατάστρωμα είναι ένα κατάστρωμα που είναι εντελώς 
εκτεθειμένο στον καιρό από τα επάνω και από δύο τουλάχιστον πλευρές. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ 

Κανονισμός 4 

Πιθανότητα ανάφλεξης 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η πρόληψη της ανάφλεξης εύκαυστων υλικών ή 
εύφλεκτων υγρών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 πρέπει να διατίθενται μέσα για τον έλεγχο των διαρροών εύφλεκτων 
υγρών 
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.2 πρέπει να διατίθενται μέσα για τον περιορισμό της συγκέντρωσης 
εύφλεκτων ατμών· 

.3 πρέπει να περιορίζεται η αναφλεξιμότητα των εύκαυστων υλικών 

.4 πρέπει να περιορίζονται οι πηγές ανάφλεξης· 

.5 πρέπει να διαχωρίζονται οι πηγές ανάφλεξης από τα εύκαυστα υλικά και 
τα εύφλεκτα υγρά· και 

.6 πρέπει η ατμόσφαιρα στις δεξαμενές φορτίου να συντηρείται εκτός 
ορίων τιμών εκρηκτικού περιβάλλοντος. 

2 Διατάξεις καυσίμου πετρελαίου, λιπαντικού ελαίου και άλλων 

εύφλεκτων πετρελαιοειδών 

2.1 Περιορισμοί στη χρήση πετρελαίου ως καυσίμου 

Οι ακόλουθοι περιορισμοί πρέπει να εφαρμόζονται στη χρήση πετρελαίου ως 

καυσίμου: 

.1 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο που έχει σημείο 
ανάφλεξης μικρότερο των 60Τ εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά από 
την παράγραφο αυτή· 

.2 σε γεννήτριες ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο με 
σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο των 43 0 Ο 

•3 η χρήση καύσιμου πετρελαίου το οποίο έχει σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο των 60Τ αλλά όχι μικρότερο των 43Τ’ μπορεί να επιτραπεί 
(π.χ. για την τροφοδότηση των μηχανών της αντλίας πυρκαϊάς ανάγκης 
και των βοηθητικών μηχανημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σε 
χώρους μηχανών κατηγορίας Α) υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

.3.1 οι δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου εκτός εκείνων που ευρίσκονται 
στα διαμερίσματα διπυθμένων πρέπει να εγκαθίστανται έξω από 
χώρους μηχανών κατηγορίας Α· 

.3.2 προβλέπονται διατάξεις για τη μέτρηση της θερμοκρασίας 
πετρελαίου στο σωλήνα αναρρόφησης της αντλίας καυσίμου 
πετρελαίου· 

.3.3 προβλέπονται επιστόμια διακοπής και/ή κρουνοί στην είσοδο και 
στην έξοδο των φίλτρων καυσίμου πετρελαίου· και 


Γίνεται μνεία των Συνιστώμενων διαδικασιών για την πρόληψη από παράνομη ή συμπτιοματική 
χρήση φορτίου πετρελαίου χαμηλού σημείου ανάφλεξης ως καυσίμου που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό με την Απόφαση Α.565(14). 
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.3.4 χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι σωλήνων συγκολλητοί ή τύπου 
κυκλικού κώνου ή σφαιρικοί σύνδεσμοι όσο το δυνατό 
περισσότερο· και 

.4 σε φορτηγά πλοία η χρησιμοποίηση καυσίμου που έχει σημείο ανάφλεξης 
χαμηλότερο από αυτό που διαφορετικά καθορίζεται στην παράγραφο 2.1, για 
παράδειγμα ακατέργαστο πετρέλαιο, μπορεί να επιτραπεί εφόσον τέτοιο 
καύσιμο δεν αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε χώρο μηχανών και υπό τον όρο 
της έγκρισης της πλήρους εγκατάστασης από την Αρχή. 

2.2 Διατάξεις καυσίμου πετρελαίου 

Σε πλοίο στο οποίο χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο, οι διατάξεις για την 
αποθήκευση, διανομή και χρησιμοποίηση του καυσίμου πετρελαίου πρέπει να είναι 
τέτοιες που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων σε αυτό 
και πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις. 

2.2.1 Θέση των συστημάτων καυσίμου πετρελαίου 

Όσο είναι πρακτικά δυνατό τμήματα του συστήματος καυσίμου πετρελαίου που 
περιέχουν θερμαινόμενο πετρέλαιο υπό πίεση μεγαλύτερη από 0,18 Ν/ηιηι 2 δεν 
πρέπει να τοποθετούνται σε κρυφές θέσεις τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
παρατηρηθούν αμέσως ελαττώματα και διαρροές. Οι χώροι μηχανών πρέπει να 
φωτίζονται επαρκώς στις θέσεις τέτοιων τμημάτων του συστήματος καυσίμου 
πετρελαίου. 

2.2.2 Αερισμός των χώρων μηχανών 

Ο αερισμός των χώρων μηχανών πρέπει να είναι επαρκής σε όλες τις κανονικές 
συνθήκες ώστε να προλαμβάνεται συσσώρευση ατμών πετρελαίου. 

2.2.3 Δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου 

2.2.3.1 Το καύσιμο πετρέλαιο, το λιπαντικό έλαιο και άλλα εύφλεκτα υγρά δεν 
πρέπει να μεταφέρονται στο πρωραίο στεγανό συγκρούσεως. 

2.2.3.2 Όσο είναι πρακτικά δυνατό, οι δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου πρέπει να 
αποτελούν τμήμα της κατασκευής του πλοίου και πρέπει να ευρίσκονται έξω από 
τους χοίρους μηχανών κατηγορίας Α. Όπου δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου, εκτός 
από δεξαμενές διπυθμένων είναι κατ’ ανάγκη τοποθετημένες γειτονικά ή μέσα στους 
χώρους κατηγορίας Α, τουλάχιστον μια από τις κατακόρυφες πλευρές τους πρέπει να 
εφάπτεται στα οριακά χωρίσματα του χώρου μηχανών και πρέπει να έχουν κατά 
προτίμηση κοινό οριακό χώρισμα με τις δεξαμενές διπυθμένων και η επιφάνεια του 
κοινού οριακού χωρίσματος της δεξαμενής με τους χώρους μηχανών πρέπει να 
διατηρείται στο ελάχιστο. Όπου τέτοιες δεξαμενές είναι τοποθετημένες εντός των 
οριακών χωρισμάτων των χώρων μηχανών κατηγορίας Α δεν πρέπει να περιέχουν 
καύσιμο πετρέλαιο που έχει σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 60°(2. Γενικά η χρήση 
δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου ελεύθερης στήριξης πρέπει να αποφεύγεται. Όταν 
χρησιμοποιούνται τέτοιες δεξαμενές πρέπει να απαγορεύεται η χρήση τους σε χώρους 
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μηχανών κατηγορίας Α επιβατηγών πλοίων. Όπου επιτρέπεται η χρήση τους, πρέπει 
να τοποθετούνται μέσα σε ελαιοστεγανό δίσκο υπερχείλισης ικανού μεγέθους με 
κατάλληλο σωλήνα αποστράγγισης που καταλήγει σε δεξαμενή πετρελαίου 
υπερχείλισης κατάλληλου μεγέθους. 

2.2.3.3 Δεν πρέπει να τοποθετείται καμία δεξαμενή πετρελαίου εκεί όπου 
υπερχείλιση ή διαρροή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαϊάς ή έκρηξης από 
πτώση σε θερμές επιφάνειες. 

2.2.3.4 Σωλήνες καυσίμου πετρελαίου, που σε περίπτωση καταστροφής τους, θα 
επέτρεπαν την διαφυγή πετρελαίου από δεξαμενή αποθήκευσης, κατακάθισης ή 
ημερήσιας κατανάλωσης που έχει χωρητικότητα 500 / και άνω τοποθετημένη πάνω 
από τα διπύθμενα, πρέπει να εφοδιάζονται με κρουνό ή επιστόμιο απευθείας στη 
δεξαμενή ικανό να κλείνεται από ασφαλή θέση έξω από τον εν λόγω χώρο σε 
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαϊάς στο χώρο στον οποίο ευρίσκονται τέτοιες δεξαμενές. 
Στην ειδική περίπτωση δεξαμενών κύτους (άεερ ΙίΐηΙοψ που ευρίσκονται σε 
οποιαδήποτε σήραγγα αξόνων ή σωληνώσεων ή παρόμοιο χώρο, πρέπει να 
τοποθετούνται επιστόμια στη δεξαμενή, ο έλεγχος όμως στην περίπτωση πυρκαϊάς 
πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται από ένα πρόσθετο επιστόμιο στο σωλήνα ή 
στους σωλήνες έξω από τη σήραγγα ή τον παρόμοιο χώρο. Αν είναι τοποθετημένο 
τέτοιο πρόσθετο επιστόμιο στο χώρο μηχανών πρέπει να χειρίζεται από θέση έξω από 
τον χώρο αυτό. Τα χειριστήρια για χειρισμό από απόσταση του επιστομίου της 
δεξαμενής καυσίμου ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης πρέπει να ευρίσκονται σε χωριστή 
θέση από τα χειριστήρια για χειρισμό από απόσταση άλλων επιστομίων δεξαμενών 
που είναι τοποθετημένες σε χώρους μηχανών. 

2.2.3.5 Πρέπει να προβλέπονται ασφαλή και αποτελεσματικά μέσα εξακρίβωσης 
της ποσότητας του καυσίμου πετρελαίου που περιέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή 
καυσίμου πετρελαίου. 

2.2.3.5.1 Όπου χρησιμοποιούνται μετρητικοί σωλήνες, δεν πρέπει να τερματίζουν 
σε οποιοδήποτε χώρο όπου μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος ανάφλεξης από 
υπερχείλιση του μετρητικού σωλήνα. Ειδικότερα δεν πρέπει να τερματίζουν σε 
χώρους επιβατών ή πληρώματος. Κατά κανόνα, δεν πρέπει να τερματίζουν σε χώρους 
μηχανών. Πάντως, όπου η Αρχή θεωρεί μη πρακτική την εφαρμογή των τελευταίων 
αυτών απαιτήσεων, μπορεί να επιτρέψει την κατάληξη των μετρητικών σωλήνων σε 
χώρους μηχανών υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 υπάρχει επιπρόσθετα ένας μετρητής στάθμης πετρελαίου που να πληροί 
τις απαιτήσεις τις παραγράφου 2.2.3.5.2· 

.2 οι μετρητικοί σωλήνες καταλήγουν σε θέσεις που βρίσκονται μακριά 
από κινδύνους ανάφλεξης εκτός αν λαμβάνονται προφυλάξεις όπως η 
τοποθέτηση αποτελεσματικών προφυλακτήρων για να εμποδίζουν το 
καύσιμο πετρέλαιο στην περίπτωση υπερχείλισης από τις καταλήξεις 
των μετρητικών σωλήνων, να έλθει σε επαφή με πηγή ανάφλεξης· και 

.3 στις καταλήξεις των μετρητικών σωλήνων τοποθετούνται αυτόκλειστες 
απο μονωτικές διατάξεις και αυτόκλειστος κρουνός ελέγχου μικρής 
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διαμέτρου, ευρισκόμενος κάτω από την απομονωτική συσκευή με σκοπό 
να εξασφαλίζεται, πριν ανοιχθεί η απομονωτική διάταξη, ότι δεν υπάρχει 
καύσιμο πετρέλαιο. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε διαρροή καυσίμου πετρελαίου από τον 
κρουνό ελέγχου δεν δημιουργεί κινδύνους ανάφλεξης. 

2.2.3.5.2 Αντί των μετρητικών σωλήνων μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλοι 
μετρητές στάθμης πετρελαίου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

. 1 σε επιβατηγό πλοία, τέτοιοι μετρητές δεν πρέπει να απαιτούν διάτρηση 
κάτω από την οροφή της δεξαμενής και η βλάβη τους ή η υπερπλήρωση 
των δεξαμενών δεν πρέπει να επιτρέπει διαφυγή καυσίμου· και 

.2 σε φορτηγά πλοία, η βλάβη τέτοιων μετρητών ή η υπερπλήρωση της 
δεξαμενής δεν πρέπει να επιτρέπει τη διαφυγή του καυσίμου μέσα στο 
χώρο. Η χρήση κυλινδρικών υάλινων μετρητών απαγορεύεται. Η Αρχή 
μπορεί να επιτρέψει τη χρήση μετρητών στάθμης πετρελαίου με επίπεδο 
γυαλί και αυτόκλειστα επιστόμια μεταξύ των μετρητών και των 
δεξαμενών πετρελαίου. 

2.2.3.5.3Τα μέσα που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.5.2 και που μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά από την Αρχή πρέπει να διατηρούνται στην δέουσα κατάσταση 
ώστε να συνεχίζεται η συνεχής ακριβής λειτουργία τους κατά την υπηρεσία. 

2.2.4 Πρόληψη υπερπίεσης 

Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την πρόληψη υπερπίεσης σε οποιαδήποτε 
δεξαμενή πετρελαίου ή σε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος καυσίμου πετρελαίου 
περιλαμβανομένων των σωλήνων πλήρωσης που εξυπηρετούνται από αντλίες επί του 
πλοίου. Οι σωλήνες αερισμού και υπερχείλισης και τα ανακουφιστικά επιστόμια 
πρέπει να εκβάλουν σε θέση όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαϊάς ή έκρηξης από την 
ανάδυση πετρελαιοειδών ή ατμού και δεν πρέπει να οδηγούν μέσα σε χώρους 
πληρώματος, επιβατών ούτε μέσα σε χώρους ειδικής κατηγορίας, κλειστούς χώρους 
ΚΟ-ΚΟ, χώρους μηχανών ή παρόμοιους χώρους. 

2.2.5 Σωληνώσεις καυσίμου πετρελαίου 

2.2.5.1 Οι σωλήνες καυσίμου πετρελαίου και τα επιστόμια και εξαρτήματά τους 
πρέπει να είναι από χάλυβα ή άλλο εγκεκριμένο υλικό, με την εξαίρεση ότι μπορεί να 
επιτραπεί η περιορισμένη χρήση ευκάμπτων σωλήνων σε θέσεις όπου η Αρχή θεωρεί 
αυτό αναγκαίο. Τέτοιοι εύκαμπτοι σωλήνες και συνδέσεις άκρων πρέπει να είναι από 
εγκεκριμένα πυράντοχα υλικά επαρκούς αντοχής και να είναι κατασκευασμένα κατά 
τρόπο που να ικανοποιούν την Αρχή. Για τα επιστόμια που είναι τοποθετημένα σε 
δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου και βρίσκονται υπό στατική πίεση, μπορεί να γίνει 


Γίνεται μνεία των συστάσεων που έχουν εκδοθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, ειδικά, οι 
Εκδόσεις ΙδΟ 15540:1999 για τις Μεθόδους δοκιμών αντοχής στην πυρκαϊά συνδεσμολογιών 
εύκαμπτων σωλήνων και ΙδΟ 15541:1999 για τις Απαιτήσεις δοκιμής εργαστηρίου για αντοχή στην 
πυρκαϊά συστημάτων εύκαμπτων σωλήνων. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3731 


αποδεκτός χάλυβας ή χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη. Πάντως, συνηθισμένα 
χυτοσίδηρό επιστόμια μπορεί να χρησιμοποιούνται σε συστήματα σωληνώσεων όπου 
η πίεση σχεδιασμού είναι μικρότερη από 7 ύατ και η θερμοκρασία σχεδιασμού κάτω 
από 60°Ό. 

2.2.5.2 Οι εξωτερικές γραμμές παροχής καυσίμου υψηλής πίεσης μεταξύ των 
αντλιών καυσίμου υψηλής πίεσης και των εγχυτήρων καυσίμου πρέπει να 
προστατεύονται με σύστημα σωληνώσεων διπλού τοιχώματος ικανό να συγκρατεί το 
καύσιμο από βλάβη γραμμής υψηλής πίεσης. Σωλήνας διπλού τοιχώματος 
περιλαμβάνει έναν εξωτερικό σωλήνα μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένος ο 
σωλήνας καυσίμου υψηλής πίεσης, σχηματίζοντας μόνιμη κατασκευή. Το σύστημα 
σωληνώσεων διπλού τοιχώματος πρέπει να περιλαμβάνει μέσα συλλογής διαρροών 
και πρέπει να προβλέπονται διατάξεις σήμανσης συναγερμού σε περίπτωση βλάβης 
σε γραμμή καυσίμου. 

2.2.5.3 Οι γραμμές καυσίμου πετρελαίου δεν πρέπει να είναι τοποθετημένες 
ακριβώς επάνω από ή κοντά σε μονάδες υψηλής θερμοκρασίας 
συμπεριλαμβανομένων λεβήτων, σωληνώσεων ατμού, αγωγών καυσαερίων, 
σιγαστήρων, ή άλλο εξοπλισμό που απαιτείται να μονώνεται από την παράγραφο 
2.2.6. Όσο είναι δυνατό, οι γραμμές καυσίμου πετρελαίου πρέπει να εγκαθίστανται 
αρκετά μακριά από θερμές επιφάνειες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης και πρέπει να προστατεύονται με προφυλακτήρες ή με άλλο κατάλληλο 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο ψεκασμός ή η διαρροή πετρελαίου επάνω στις πηγές 
ανάφλεξης. Ο αριθμός των συνδέσεων σε τέτοια συστήματα σωληνώσεων πρέπει να 
περιορίζεται στο ελάχιστο. 

2.2.5.4 Τα εξαρτήματα ενός συστήματος καυσίμου πετρελαιομηχανής πρέπει να 
σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη τιμή πίεσης που θα διαπιστωθεί κατά 
την υπηρεσία, περιλαμβάνοντας οποιεσδήποτε ωθήσεις υψηλής πίεσης που 
παράγονται και επιστρέφουν στις γραμμές παροχής καυσίμου και υπερχείλισης από 
τη λειτουργία των αντλιών έγχυσης καυσίμου. Οι σύνδεσμοι στις γραμμές παροχής 
καυσίμου και υπερχείλισης πρέπει να κατασκευάζονται με γνώμονα την ικανότητά 
τους να προλαμβάνουν διαρροές καυσίμου πετρελαίου που είναι υπό πίεση κατά τη 
υπηρεσία και μετά από συντήρηση. 

2.2.5.5 Σε εγκαταστάσεις συστοιχίας μηχανών που τροφοδοτούνται από την ίδια 
πηγή καυσίμου, πρέπει να προβλέπονται μέσα απομόνωσης των σωληνώσεων 
παροχής καυσίμου και υπερχείλισης κάθε μηχανής χωριστά. Τα μέσα απομόνωσης 
δεν πρέπει να επηρεάζουν τη λειτουργία των άλλων μηχανών και πρέπει να μπορούν 
να χειρίζονται από θέση που να μην καθίσταται απρόσιτη λόγω πυρκαϊάς σε 
οποιαδήποτε μηχανή. 

2.2.5.6 Όπου η Αρχή δύναται να επιτρέψει τη διέλευση πετρελαίου και καύσιμων 
υγρών μέσα από χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, οι σωλήνες μεταφοράς 
πετρελαίου ή καύσιμου υγρού πρέπει να είναι από υλικό εγκεκριμένο από την Αρχή 
λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο πυρκαϊάς. 
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2.2.6 Προστασία επιφανειών υψηλής θερμοκρασίας 

2.2.6.1 Επιφάνειες με θερμοκρασίες πάνω από 220°Ο επί των οποίων μπορεί να 
προσπέσει καύσιμο λόγω βλάβης του συστήματος καυσίμου πρέπει να μονώνονται 
κατάλληλα. 

2.2.6.2 Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την πρόληψη επαφής με 
θερμαινόμενες επιφάνειες οποιουδήποτε πετρελαιοειδούς που μπορεί να διαφύγει υπό 
πίεση από οποιαδήποτε αντλία, φίλτρο ή προθερμαντήρα. 

2.3 Διατάζεις για λιπαντικό έλαιο 

2.3.1 Οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και χρήση του ελαίου που 
χρησιμοποιείται σε συστήματα λίπανσης υπό πίεση πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων. Οι διατάξεις αυτές 
στους /γύρους μηχανών κατηγορίας Α, και οπουδήποτε είναι πρακτικά δυνατό σε 
άλλους χώρους μηχανών, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
παραγράφων 2.2.1, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.4, 2.2.5.1, 2.2.5.3 και 2.2.6, με την 
εξαίρεση ότι: 

.1 αυτό δεν αποκλείει τη χρήση γυάλινων θυρίδων παρατήρησης ροής σε 
συστήματα λίπανσης υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποδειχθεί από 
δοκιμές ότι έχουν κατάλληλο βαθμό αντοχής στην πυρκαϊά· και 

.2 σε χώρους μηχανών μπορεί να επιτραπούν μετρητικοί σωλήνες· πάντως, 
οι απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.3.5.1.1 και 2.2.3.5.1.3 δεν χρειάζεται 
να εφαρμόζονται υπό τον όρο ότι οι μετρητικοί σωλήνες είναι 
εφοδιασμένοι με κατάλληλα μέσα κλεισίματος. 

2.3.2 Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3.4 πρέπει να εφαρμόζονται επίσης και 
σε δεξαμενές λιπαντικού ελαίου εκτός εκείνων που έχουν χωρητικότητα μικρότερη 
από 500 /, σε δεξαμενές αποθήκευσης των οποίων τα επιστόμια κλείνονται κατά τη 
διάρκεια κανονικής λειτουργίας του πλοίου, ή όπου καθορίζεται ότι μια ακούσια 
λειτουργία ενός ταχύκλειστου επιστόμιου στη δεξαμενή λιπαντικού ελαίου θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της κύριας πρόωσης και των 
αναγκαίων βοηθητικών μηχανημάτων. 

2.4 Διατάξεις για άλλα εύφλεκτα πετρελαιοειδή 

Οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και χρήση άλλων εύφλεκτων 
πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται υπό πίεση σε μηχανοκίνητα συστήματα 
μετάδοσης κίνησης, συστήματα ελέγχου και ενεργοποίησης και συστήματα 
θέρμανσης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του πλοίου 
και των επιβαινόντων. Κατάλληλες διατάξεις συλλογής διαρροών πρέπει να 
τοποθετούνται κάτω από υδραυλικά επιστόμια και κυλίνδρους. Σε θέσεις όπου 
υπάρχουν μέσα ανάφλεξης, τέτοιες διατάξεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.3.3, 2.2.3.5, 2.2.5.3 και 2.2.6 και τις απαιτήσεις των 
παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5.1 όσον αφορά στην αντοχή και κατασκευή. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3733 


2.5 Διατάξεις καυσίμου πετρελαίου σε περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους 
μηχανών 

Επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 2.1 έως 2.4, τα συστήματα καύσιμου 
πετρελαίου και λιπαντικού ελαίου σε περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μηχανών 
πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα: 

.1 όπου δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου ημερήσιας κατανάλωσης 
πληρούνται αυτόματα ή με τηλεχειρισμό, πρέπει να προβλέπονται μέσα 
για την αποφυγή υπερχείλισης. Λοιπός εξοπλισμός που επεξεργάζεται 
αυτόματα εύφλεκτα υγρά (π.χ. καθαριστήρες καυσίμου πετρελαίου) ο 
οποίος, οποτεδήποτε είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να εγκαθίσταται σε 
ειδικό χώρο διατιθέμενο για τους καθαριστήρες και τους θερμαντήρες 
τους, πρέπει να έχουν διατάξεις για την πρόληψη υπερχείλισης· και 

.2 όπου δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου ημερήσιας κατανάλωσης ή 
δεξαμενές κατακάθισης είναι εφοδιασμένες με διατάξεις θέρμανσης 
πρέπει να προβλέπεται σήμα αναγγελίας υψηλής θερμοκρασίας αν 
μπορεί να συμβεί υπέρβαση του σημείου ανάφλεξης του καυσίμου 
πετρελαίου. 

3 Διατάξεις για αέρια καύσιμα που χρησιμοποιούνται για ανάγκες 
ενδιαίτησης 

Συστήματα αερίων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για ανάγκες ενδιαίτησης πρέπει 
να είναι εγκεκριμένα από την Αρχή. Η αποθήκευση φιαλών αερίου πρέπει να γίνεται 
στο ανοικτό κατάστρωμα ή σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο ο οποίος να ανοίγει μόνο 
προς το ανοικτό κατάστρωμα. 

4 Διάφορα θέματα για πηγές ανάφλεξης και αναφλεξιμότητα 

4.1 Ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης 

Τα ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, αν χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι στερεωμένα 
σε μόνιμες θέσεις και να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε οι κίνδυνοι πυρκάΐάς να 
περιορίζονται στο ελάχιστο. Δεν πρέπει να τοποθετούνται τέτοια σώματα με στοιχείο 
θέρμανσης εκτεθειμένο έτσι ώστε ιματισμός, παραπετάσματα ή άλλα παρόμοια υλικά 
να είναι δυνατό να καούν επιφανειακά ή να αναφλεγούν από τη θερμότητα του 
στοιχείου. 

4.2 Καλάθια αχρήστων 

Τα καλάθια αχρήστων πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά χωρίς 
ανοίγματα στις πλευρές ή τον πυθμένα. 

4.3 Επιφάνειες μονώσεων που προστατεύονται έναντι διείσδυσης πετρελαιοειδών 


Σε χώρους όπου είναι πιθανή η διείσδυση πετρελαιοειδών, η επιφάνεια της μόνωσης 
πρέπει να είναι αδιαπέραστη από πετρέλαιο ή ατμούς πετρελαίου. 
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4.4 Πρωτεύουσες επιστρώσεις καταστρωμάτων 

Οι πρωτεύουσες επιστρώσεις καταστρωμάτων, εφόσον τοποθετούνται μέσα στους 
χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και στους σταθμούς ελέγχου, πρέπει να είναι από 
εγκεκριμένο υλικό που να μην αναφλέγεται εύκολα, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

5 Χώροι φορτίου δεξαμενοπλοίων 

5.1 Διαχωρισμός δεξαμενών φορτίου πετρελαίου 

5.1.1 Τα αντλιοστάσια φορτίου, οι δεξαμενές φορτίου, οι δεξαμενές καταλοίπων 
και τα διαχωριστικά φρεάτια ((ΖΌΡΡΕΚΠΑΜδ) πρέπει να τοποθετούνται πρωραίως 
των χώρων μηχανών. Ωστόσο, οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου πετρελαίου δεν 
χρειάζεται να ευρίσκονται πρωραίως των χώρων μηχανών. Οι δεξαμενές φορτίου και 
οι δεξαμενές καταλοίπων πρέπει να απομονώνονται από τους χώρους μηχανών με 
διαχωριστικά φρεάτια, με αντλιοστάσια φορτίου, με δεξαμενές αποθήκευσης 
καυσίμου πετρελαίου ή με δεξαμενές ερματισμού. Αντλιοστάσια που περιέχουν 
αντλίες και εξαρτήματά τους για ερματισμό χώρων που συνορεύουν με δεξαμενές 
φορτίου και δεξαμενές καταλοίπων και αντλίες μετάγγισης καυσίμου πετρελαίου, 
πρέπει να θεωρούνται ως ισοδύναμα με αντλιοστάσια φορτίου υπό το πνεύμα του 
Κανονισμού αυτού υπό τον όρο ότι τα αντλιοστάσια αυτά έχουν το ίδιο επίπεδο 
ασφαλείας με το απαιτούμενο για αντλιοστάσια φορτίου. Αντλιοστάσια που 
προορίζονται μόνο για ερματισμό, πάντως, δεν χρειάζεται να πληρούν τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού 10.9. Το κατώτερο τμήμα του αντλιοστασίου μπορεί να δημιουργεί 
εσοχή σε χώρους μηχανών κατηγορίας Α για τοποθέτηση αντλιών υπό την 
προϋπόθεση ότι οροφή της εσοχής, γενικά, δεν βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από το 
ένα τρίτο του πλευρικού ύψους του πλοίου πάνω από την τρόπιδα, με την εξαίρεση 
ότι στην περίπτωση πλοίων νεκρού βάρους όχι μεγαλύτερου των 25000 τόνων, για τα 
οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι για λόγους πρόσβασης και ικανοποιητικής διάταξης 
των σωληνώσεων αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει εσοχή 
που να υπερβαίνει αυτό το ύψος, αλλά να μην υπερβαίνει το μισό του πλευρικού 
ύψους του πλοίου πάνω από την τρόπιδα. 

5.1.2 Οι κύριοι σταθμοί ελέγχου του φορτίου, οι σταθμοί ελέγχου, οι χώροι 
ενδιαίτησης και υπηρεσίας (εκτός από τα απομονωμένα ερμάρια χειριστηρίων του 
φορτίου) πρέπει να τοποθετούνται πρυμναίως όλων των δεξαμενών φορτίου, 
δεξαμενών καταλοίπων, και χώρων που διαχωρίζουν τις δεξαμενές φορτίου ή 
καταλοίπων από τους χώρους μηχανών, αλλά όχι κατ’ ανάγκη πρυμναίως των 
δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου πετρελαίου και των δεξαμενών έρματος, και 
πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε μόνη της μία βλάβη καταστρώματος ή 
διαφράγματος να μην επιτρέπει την είσοδο αερίων ή αναθυμιάσεων από τις δεξαμενές 
φορτίου στους χώρους ενδιαίτησης, στους κύριους σταθμούς ελέγχου του φορτίου, 
στους σταθμούς ελέγχου ή στους χώρους υπηρεσίας. Κατά τον καθορισμό της θέσης 
των χώρων αυτών δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η εσοχή που προβλέπεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. 

5.1.3 Ωστόσο, όπου θεωρείται αναγκαίο, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει οι κύριοι 
σταθμοί ελέγχου του φορτίου, οι σταθμοί ελέγχου, οι χώροι ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας να ευρίσκονται πρωραίως των δεξαμενών φορτίου, των δεξαμενών 
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καταλοίπων και των χώρων που απομονώνουν τις δεξαμενές φορτίου και τις 
δεξαμενές καταλοίπων από τους χώρους μηχανών, αλλά όχι κατ’ ανάγκη πρωραίως 
των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου πετρελαίου ή των δεξαμενών έρματος. Χώροι 
μηχανών, εκτός αυτών κατηγορίας Α, μπορεί να επιτρέπονται πρωραίως των 
δεξαμενών φορτίου και των δεξαμενών καταλοίπων υπό τον όρο ότι απομονώνονται 
από τις δεξαμενές φορτίου και τις δεξαμενές καταλοίπων με διαχωριστικά φρεάτια, 
με αντλιοστάσια φορτίου, με δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου πετρελαίου ή με 
δεξαμενές ερματισμού, και διαθέτουν τουλάχιστον ένα φορητό πυροσβεστήρα. Σε 
περίπτωση που οι χοίροι αυτοί περιέχουν μηχανές εσωτερικής καύσης, πρέπει, πέραν 
των φορητών πυροσβεστήρων, να διατίθεται εγκεκριμένου τύπου πυροσβεστήρας 
αφρού χωρητικότητας τουλάχιστον 45 / ή ισοδύναμος. Εάν η χρησιμοποίηση ενός 
ημιφορητού πυροσβεστήρα δεν είναι πρακτικά δυνατή, αυτός ο πυροσβεστήρας 
μπορεί να αντικατασταθεί από δύο επιπρόσθετους φορητούς πυροσβεστήρες. Οι 
χώροι ενδιαίτησης, οι κύριοι σταθμοί ελέγχου του φορτίου, οι σταθμοί ελέγχου και οι 
χώροι υπηρεσίας πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε μόνη της μία αστοχία 
καταστρώματος ή διαφράγματος να μην επιτρέπει την είσοδο αερίων ή αναθυμιάσεων 
από τις δεξαμενές φορτίου σε τέτοιους χώρους. Επιπλέον, όπου θεωρείται αναγκαίο 
για την ασφάλεια ή τη ναυσιπλοΐα του πλοίου, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει οι χώροι 
μηχανών που περιέχουν μηχανές εσωτερικής καύσης που δεν είναι κύριες μηχανές 
πρόωσης με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 375 ΕΝΑ, να ευρίσκονται πρωραίως της 
περιοχής φορτίου υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις είναι σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις αυτής της παραγράφου. 

5.Ε4 Μόνο σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών: 

.1 Οι δεξαμενές καταλοίπων πρέπει να περιβάλλονται από διαχωριστικά 
φρεάτια, εκτός αν τα οριακά χωρίσματα των δεξαμενών καταλοίπων 
στις οποίες μπορεί να μεταφέρονται κατάλοιπα σε πλόες ξηρού φορτίου, 
αποτελούν μέρος του σκάφους, του κυρίου καταστρώματος φορτίου, της 
φρακτής του αντλιοστασίου φορτίου ή της δεξαμενής αποθήκευσης 
καυσίμου πετρελαίου. Αυτά τα διαχωριστικά φρεάτια δεν πρέπει να 
επικοινωνούν με διπύθμενο, σήραγγα αξόνων, αντλιοστάσιο ή άλλο 
κλειστό χώρο ούτε να χρησιμοποιούνται για φορτίο ή έρμα και να μην 
συνδέονται με συστήματα σωληνώσεων που εξυπηρετούν φορτίο ή 
έρμα. Πρέπει να προβλέπονται μέσα για την πλήρωση των 
διαχωριστικών φρεατίων με νερό και για την αποστράγγισή τους. Όπου 
το οριακό χώρισμα μιας δεξαμενής καταλοίπων είναι τμήμα της 
φρακτής του αντλιοστασίου φορτίου, το αντλιοστάσιο δεν πρέπει να 
επικοινωνεί με το διπύθμενο, την σήραγγα σωληνώσεων ή άλλο κλειστό 
χώρο· ωστόσο, μπορεί να επιτρέπονται ανοίγματα εφοδιασμένα με 
αεριοστεγή καλύμματα με κοχλίες· 

.2 Πρέπει να προβλέπονται μέσα για την απομόνωση των σωληνώσεων 
που συνδέουν το αντλιοστάσιο με τις δεξαμενές καταλοίπων που 
αναγράφονται στην παράγραφο 5.Ε4.Ε Τα μέσα απομόνωσης πρέπει να 
αποτελούνται από ένα επιστόμιο που θα ακολουθείται από διπλή 
φλάντζα (τυφλή-ανοικτή) ή ένα αφαιρετό τεμάχιο με κατάλληλες τυφλές 
φλάντζες. Η διάταξη αυτή πρέπει να βρίσκεται δίπλα στις δεξαμενές 
καταλοίπων, όπου όμως αυτό δεν είναι λογικό ή πρακτικά δυνατό 
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μπορεί να ευρίσκεται μέσα στο αντλιοστάσιο αμέσως μετά το σημείο 
διέλευσης της σωληνώσεως από την φράκτη. Πρέπει να προβλέπεται 
χωριστή μόνιμη διάταξη απάντλησης και σωληνώσεων που να 
περιλαμβάνει διανομέα (ΜΑΝΙΡΟΙΌ) εφοδιασμένο με επιστόμιο 
διακοπής και τυφλή φλάντζα για την εκροή των περιεχομένων των 
δεξαμενών καταλοίπων κατευθείαν στο ανοικτό κατάστρωμα προς 
διάθεσή τους σε ευκολίες υποδοχής ξηράς όταν το πλοίο μεταφέρει ξηρό 
φορτίο. Όταν κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου το σύστημα μεταφοράς 
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καταλοίπων, δεν πρέπει να έχει 
σύνδεση με άλλα συστήματα. Μπορεί να γίνει αποδεκτός διαχωρισμός 
από άλλα συστήματα με τη χρήση αφαιρετών τεμαχίων· 

.3 Στόμια και ανοίγματα καθαρισμού προς τις δεξαμενές καταλοίπων 
πρέπει να επιτρέπονται μόνο στο ανοικτό κατάστρωμα και πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με μέσα κλεισίματος. Αυτές οι διατάξεις κλεισίματος 
πρέπει να διαθέτουν μέσα κλειδώματος που θα βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο του υπεύθυνου αξιωματικού του πλοίου, εκτός αν αποτελούνται 
από ελάσματα με κοχλίες σε αποστάσεις που εξασφαλίζουν 
υδατοστεγανότητα· και 

.4 Όπου υπάρχουν πλευρικές δεξαμενές φορτίου, οι γραμμές φορτίου 
πετρελαίου κάτω από το κατάστρωμα πρέπει να εγκαθίστανται μέσα 
στις δεξαμενές αυτές. Η Αρχή, όμως, μπορεί να επιτρέψει την 
τοποθέτηση γραμμών φορτίου πετρελαίου σε ειδικούς αγωγούς υπό την 
προϋπόθεση ότι θα μπορούν να καθαρίζονται και να αερίζονται επαρκώς 
κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούν την Αρχή. Όπου δεν υπάρχουν 
πλευρικές δεξαμενές φορτίου, οι γραμμές φορτίου πετρελαίου κάτω από 
το κατάστρωμα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς αγωγούς. 

5.1.5 Όπου αποδεικνύεται αναγκαία η εγκατάσταση χώρου ναυσιπλοΐας πάνω από 
την περιοχή φορτίου, πρέπει να προορίζεται μόνο για σκοπούς ναυσιπλοΐας και να 
διαχωρίζεται από το κατάστρωμα δεξαμενών φορτίου μέσω ενός ανοικτού χώρου 
ύψους τουλάχιστον 2 ηι. Οι απαιτήσεις πυροπροστασίας γι’ αυτόν τον χώρο 
ναυσιπλοΐας πρέπει να είναι εκείνη που απαιτείται για σταθμούς ελέγχου, όπως 
ορίζονται στον Κανονισμό 9.2.4.2 και σε άλλες διατάξεις που έχουν εφαρμογή για 
δεξαμενόπλοια, ανάλογα με την περίπτωση. 

5.1.6 Πρέπει να προβλέπονται μέσα για τη διατήρηση των υπερχειλίσεων 
καταστρώματος μακριά από τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με την εγκατάσταση μόνιμου συνεχούς τοιχώματος ύψους τουλάχιστον 
300 τηιη, που να εκτείνεται από πλευρά σε πλευρά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στις διατάξεις που αφορούν φόρτωση από την πρύμνη. 

5.2 Περιορισμός των ανοιγμάτων των οριακών χωρισμάτων 

5.2.1 Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που επιτρέπονται στην παράγραφο 5.2.2, 
οι θύρες πρόσβασης, οι εισαγωγές αέρα και τα ανοίγματα σε χώρους ενδιαίτησης, 
υπηρεσίας, σταθμούς ελέγχου και χώρους μηχανών δεν πρέπει να αντικρίζουν την 
περιοχή φορτίου. Πρέπει να ευρίσκονται στο εγκάρσιο διάφραγμα που δεν αντικρίζει 
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την περιοχή φορτίου ή στην εξωτερική πλευρά της υπερκατασκευής ή του 
υπερστεγάσματος σε απόσταση τουλάχιστον ίση με το 4% του μήκους του πλοίου 
αλλά όχι μικρότερη των 3 τη από το άκρο της υπερκατασκευής ή του 
υπερστεγάσματος που αντικρίζει την περιοχή φορτίου. Η απόσταση αυτή δεν 
χρειάζεται να υπερβαίνει τα 5 τη. 

5.2.2 Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει σε οριακά διαφράγματα που αντικρίζουν την 
περιοχή φορτίου ή μέσα στα όρια των 5 ηι που καθορίζονται στην παράγραφο 5.2.1, 
θύρες πρόσβασης σε κύριους σταθμούς ελέγχου του φορτίου και σε χώρους 
υπηρεσίας όπως τροφαποθήκες, αποθήκες και ερμάρια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
παρέχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που περιέχει ή 
διατίθεται για ενδιαίτηση, σταθμούς ελέγχου ή χώρους υπηρεσίας όπως μαγειρεία, 
κυλικεία ή εργαστήρια, ή παρόμοιους χώρους που περιέχουν πηγές ανάφλεξης ατμών. 
Τα οριακά χωρίσματα τέτοιων χώρων πρέπει να μονώνονται σε βαθμό 'Ά-60“ εκτός 
από το οριακό χώρισμα που αντικρίζει την περιοχή φορτίου. Μέσα στα όρια που 
καθορίζονται στην παράγραφο 5.2.1 μπορεί να τοποθετούνται ελάσματα με κοχλίες 
για την αφαίρεση των μηχανημάτων. Οι θύρες και τα παράθυρα της γέφυρας μπορούν 
να ευρίσκονται μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 5.2.1 εφόσον η 
σχεδίασή τους εξασφαλίζει ταχεία και αποτελεσματική στεγανοποίηση της γέφυρας 
από αέρια και ατμούς. 

5.2.3 Τα παράθυρα και οι παραφωτίδες που αντικρίζουν την περιοχή φορτίου και 
εκείνα που ευρίσκονται στις πλευρές των υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων 
μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 5.2.1 πρέπει να είναι σταθερού (μη 
ανοιγόμενου) τύπου. Τέτοια παράθυρα και παραφωτίδες, εκτός των παραθύρων της 
γέφυρας, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βαθμό μόνωσης “Α-60”. 

5.2.4 Όπου υπάρχει μόνιμη πρόσβαση από σήραγγα σωληνώσεων στο κύριο 
αντλιοστάσιο, πρέπει να εγκαθίσταται υδατοστεγής θύρα που να συμμορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού II-1/25-9.2 και επιπρόσθετα προς τα ακόλουθα: 

. 1 επιπλέον του χειρισμού από την γέφυρα, η υδατοστεγής θύρα πρέπει να 
μπορεί να κλείνεται χειροκίνητα από θέση εξωτερικά της εισόδου του 
κυρίου αντλιοστασίου· και 

.2 η υδατοστεγής θύρα πρέπει να τηρείται κλειστή κατά την διάρκεια της 
κανονικής λειτουργίας του πλοίου εκτός αν απαιτείται πρόσβαση στην 
σήραγγα σωληνώσεων. 

5.2.5 Μπορούν να επιτραπούν εγκεκριμένα αεριοστεγανά μόνιμα φωτιστικά 
σώματα για το φωτισμό των αντλιοστασίων φορτίου, στις φράκτες και τα 
καταστρώματα που διαχωρίζουν τα αντλιοστάσια φορτίου από άλλους χώρους, με την 
προϋπόθεση ότι είναι επαρκούς αντοχής και ότι διατηρείται η ακεραιότητα και 
αεριοστεγανότητα της φρακτής ή του καταστρώματος. 

5.2.6 Η διάταξη των εισαγωγών και εξαγωγών αερισμού και των άλλων 
εξωτερικών ανοιγμάτων των υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 5.3 και του Κανονισμού 11.6. 
Τέτοια εξαεριστικά, ειδικά για τους χώρους μηχανών, πρέπει να τοποθετούνται όσο 
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είναι πρακτικά δυνατό προς την πρύμνη. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή επ’ 
αυτού όταν το πλοίο είναι εξοπλισμένο για φόρτωση ή εκφόρτωση από την πρύμνη. 
Οι πηγές ανάφλεξης όπως ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, πρέπει να διευθετείται με 
τρόπο που να αποφεύγεται ο κίνδυνος έκρηξης. 

5.3 Εξαερισμός δεξαμενών φορτίου 

5.3.1 Γενικές απαιτήσεις 

Τα συστήματα εξαερισμού των δεξαμενών φορτίου πρέπει να είναι εντελώς χωριστά 
από τους αεραγωγούς των άλλων διαμερισμάτων του πλοίου. Οι διατάξεις και η θέση 
των ανοιγμάτων στο κατάστρωμα δεξαμενών φορτίου από τα οποία μπορεί να συμβεί 
διαφυγή εύφλεκτων ατμών, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιείται ή 
πιθανότητα εισόδου ευφλέκτων ατμών σε κλειστούς χώρους που περιέχουν πηγή 
ανάφλεξης ή συγκέντρωσης αυτών κοντά σε μηχανήματα καταστρώματος και 
εξοπλισμό που μπορεί να συνιστούν κίνδυνο ανάφλεξης. Σύμφωνα με αυτή τη γενική 
αρχή, πρέπει να εφαρμόζονται τα κριτήρια των παραγράφων 5.3.2 μέχρι 5.3.5 και του 
Κανονισμού 11.6. 

5.3.2 Δ ιατάξεις εξαερισμού 

5.3.2.1 Οι διατάξεις εξαερισμού σε κάθε δεξαμενή φορτίου μπορεί να είναι 
ανεξάρτητες ή συνδυασμένες με τις διατάξεις άλλων δεξαμενών φορτίου και μπορούν 
να ενσωματώνονται στις σωληνώσεις αδρανούς αερίου. 

5.3.2.2 Όπου οι διατάξεις συνδυάζονται με τις διατάξεις άλλων δεξαμενών φορτίου, 
πρέπει να προβλέπονται είτε επιστόμια διακοπής είτε άλλα αποδεκτά μέσα για την 
απομόνωση κάθε δεξαμενής φορτίου. Όπου τοποθετούνται επιστόμια διακοπής, 
πρέπει να εφοδιάζονται με διατάξεις κλειδώματος οι οποίες πρέπει να ελέγχονται από 
τον υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου. Πρέπει να υπάρχει ευκρινής οπτική ένδειξη της 
λειτουργικής κατάστασης των επιστομίων ή των άλλων αποδεκτών μέσων. Όπου 
έχουν απομονωθεί δεξαμενές πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα σχετικά απομονωτικά 
επιστόμια είναι ανοικτά πριν αρχίσει η φόρτωση ή ο ερματισμός ή η εκφόρτωση των 
δεξαμενών αυτών. Οποιαδήποτε απομόνωση πρέπει να συνεχίζει να επιτρέπει την ροή 
που προκαλείται από τις θερμικές μεταβολές σε μία δεξαμενή φορτίου σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 11.6.1.1. 

5.3.2.3 Εάν πρόκειται να εκτελεσθεί φόρτωση, ερματισμός ή εκφόρτωση μιας 
δεξαμενής φορτίου ή ομάδας δεξαμενών φορτίου, που είναι απομονωμένη από το 
κοινό σύστημα εξαερισμού, αυτή η δεξαμενή φορτίου ή η ομάδα δεξαμενών φορτίου 
πρέπει να εφοδιάζεται με μέσα προστασίας από υπερπίεση ή υποπίεση όπως 
απαιτείται από τον Κανονισμό 11.6.3.2. 

5.3.2.4 Οι διατάξεις αερισμού πρέπει να συνδέονται στην οροφή κάθε δεξαμενής 
φορτίου και να αυτοαποστραγγίζονται στις δεξαμενές φορτίου σε όλες τις κανονικές 
συνθήκες διαγωγής και πλευρικής κλίσης του πλοίου. Όπου μπορεί να μην είναι 
δυνατή η πρόβλεψη γραμμών αυτοαποστράγγισης πρέπει να προβλέπονται μόνιμες 
διατάξεις για την αποστράγγιση των γραμμών εξαερισμού σε μια δεξαμενή φορτίου. 
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5.3.3 Διατάξεις ασφαλείας σε συστήματα εξαερισμού 

Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να εφοδιάζεται με διατάξεις που να εμποδίζουν τη 
διέλευση φλόγας μέσα στις δεξαμενές φορτίου. Η σχεδίαση, η δοκιμή και θέση των 
διατάξεων αυτών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζει η Αρχή με βάση τις 
οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. Τα ανοίγματα πληρώσεως δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για εξίσωση της πίεσης. Πρέπει να εφοδιάζονται με 
αυτόκλειστα και στεγανοποιητικά καλύμματα. Φλογοπαγίδες και πετάσματα δεν 
επιτρέπονται στα ανοίγματα αυτά. 

5.3.4 Εξαγωγές αερισμού για χειρισμό φορτίου και ερματισμό 

5.3.4.1 Οι εξαγωγές αερισμού για τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τον ερματισμό 
που απαιτούνται από τον Κανονισμό 11.6.1.2 πρέπει: 

.1.1 να επιτρέπουν την ελεύθερη ροή των μιγμάτων των ατμών ή 

.1.2 να επιτρέπουν τον στραγγαλισμό της εκροής των μιγμάτων των 
ατμών ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτητα όχι μικρότερη από 30 ηι/δοο· 

.2 να έχουν τέτοια διάταξη ώστε το μίγμα ατμών να απορρίπτεται 
κατακόρυφα προς τα άνω· 

.3 να είναι τέτοιες ώστε, όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της ελεύθερης ροής 
των μιγμάτων ατμών, τα σημεία εκροής να ευρίσκονται σε ύψος όχι 
μικρότερο από 6 τη πάνω από το κατάστρωμα δεξαμενών φορτίου ή από 
τον πρωραίο και πρυμναίο υπερυψωμένο διάδρομο, εφόσον ευρίσκονται 
σε απόσταση μέχρι 4 ηι από τον διάδρομο και απέχουν όχι λιγότερο από 
10 ηι κατά την οριζόντια διεύθυνση από τις πλησιέστερες εισαγωγές 
αέρα και τα ανοίγματα κλειστών χώρων που περιέχουν πηγή ανάφλεξης 
και από μηχανήματα καταστρώματος που μπορεί να περιλαμβάνουν 
βαρούλκα αγκύρας και ανοίγματα φρεατίων αλυσίδων, και εξοπλισμό 
που μπορεί να συνιστά κίνδυνο ανάφλεξης· και 

.4 όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της απόρριψης με μεγάλη ταχύτητα, να 
ευρίσκονται σε ύψος όχι μικρότερο από 2 ηι πάνω από το κατάστρωμα 
δεξαμενών φορτίου και να απέχουν όχι λιγότερο από 10 τη κατά την 
οριζόντια διεύθυνση από τις πλησιέστερες εισαγωγές αέρα και 
ανοίγματα κλειστών χώρων που περιέχουν πηγή ανάφλεξης και από 
μηχανήματα καταστρώματος που μπορεί να περιλαμβάνουν βαρούλκα 
αγκύρας και ανοίγματα φρεατίων αλυσίδων, και εξοπλισμό που μπορεί 
να δημιουργήσει κίνδυνο ανάφλεξης. Οι εξαγωγές αυτές πρέπει να 
εφοδιάζονται με διατάξεις υψηλής ταχύτητας εγκεκριμένου τύπου. 


Γίνεται μνεία της ΜδΟ/Οίιο.677 για τα Αναθεωρημένα πρότυπα σχεδίασης, δοκιμής και τοποθέτησης 
διατάξεων παρεμπόδισης της διέλευσης φλόγας μέσα σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων και της 
ΜδΟΛΓίινΑόΟ/Κεν.Ι, για τους Αναθεωρημένους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
σχεδίαση διατάξεων εξαερισμού δεξαμενών φορτίου και ελευθέρωσης από αέρια. 
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5.3.4.2 Οι διατάξεις εξαερισμού των ατμών που εκβάλλονται από τις δεξαμενές 
φορτίου κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και του ερματισμού πρέπει να 
συμμορφώνονται με την παράγραφο 5.3 και τον Κανονισμό 11.6 και να αποτελούνται 
είτε από έναν ή περισσότερους εξαεριστικούς σωλήνες ιστού, είτε από έναν αριθμό 
εξαεριστικών υψηλής ταχύτητας. Το δίκτυο παροχής αδρανούς αερίου μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τέτοιο εξαερισμό. 

5.3.5 Απομόνωση των δεξαμενών καταλοίπων σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών 

Σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών οι διατάξεις απομόνωσης των δεξαμενών 
καταλοίπων που περιέχουν πετρέλαιο ή κατάλοιπα πετρελαίου από άλλες δεξαμενές 
φορτίου πρέπει να αποτελούνται από τυφλές φλάντζες που θα παραμένουν ανά πάσα 
στιγμή στις θέσεις τους όταν μεταφέρονται φορτία διαφορετικά από τα υγρά φορτία 
που αναφέρονται στον Κανονισμό 1.6.1. 

5.4 Αερισμός 

5.4.1 Συστήματα αερισμού σε αντλιοστάσια φορτίου 

Τα αντλιοστάσια φορτίου πρέπει να αερίζονται με μηχανικό αερισμό και οι εξαγωγές 
των ανεμιστήρων εξαερισμού πρέπει να καταλήγουν σε ασφαλή θέση στο ανοικτό 
κατάστρωμα. Ο αερισμός των χώρων αυτών πρέπει να έχει επαρκή ικανότητα ώστε 
να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα συσσώρευσης ευφλέκτων ατμών. Ο αριθμός των 
εναλλαγών αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ανά ώρα, με βάση τον ολικό όγκο 
του χώρου. Οι αεραγωγοί πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να αερίζεται 
ικανοποιητικά όλος ο χώρος. Ο αερισμός πρέπει να είναι αναρροφητικού τύπου και 
να χρησιμοποιεί ανεμιστήρες του τύπου που δεν δημιουργούν σπινθήρες. 

5.4.2 Συστήματα αερισμού σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών 

Σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών , οι χώροι φορτίου και οποιοιδήποτε κλειστοί 
χώροι γειτονικοί με τους χώρους φορτίου πρέπει να μπορούν να αερίζονται με 
μηχανικό αερισμό. Ο μηχανικός αερισμός μπορεί να παρέχεται με φορητούς 
ανεμιστήρες. Στα αντλιοστάσια φορτίου, στους αγωγούς σωληνώσεων και στα 
διαχωριστικά φρεάτια πρέπει να προβλέπεται εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα 
αναγγελίας αερίου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.4, παραπλεύρως των 
δεξαμενών καταλοίπων. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις για τη 
διευκόλυνση της μέτρησης των ευφλέκτων ατμών σε όλους τους άλλους χώρους στην 
περιοχή φορτίου. Αυτές οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται από το ανοικτό κατάστρωμα 
ή από θέσεις με εύκολη πρόσβαση. 

5.5 Συστήματα αδρανούς αερίου 

5.5.1 Εφαρμογή 

5.5.1.1 Για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 20000 τόνων και άνω, η προστασία των 
δεξαμενών φορτίου πρέπει να επιτυγχάνεται με ένα μόνιμο σύστημα αδρανούς αερίου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας, με την εξαίρεση 
ότι, αντί του παραπάνω, η Αρχή, αφού εξετάσει τις διατάξεις και τον εξοπλισμό του 




ΦΕΚ239 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3741 


πλοίου, μπορεί να αποδεχθεί άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις εάν παρέχουν ισοδύναμη 
προστασία με την παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/5. Οι απαιτήσεις για 
εναλλακτικές μόνιμες εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5.5.4. 

5.5.1.2 Τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν ως μέθοδο καθαρισμού των 
δεξαμενών φορτίου την πλύση με αργό πετρέλαιο, πρέπει να εφοδιάζονται με 
σύστημα αδρανούς αερίου που να πληροί τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας 
και με μόνιμες μηχανές πλύσης των δεξαμενών. 

5.5.1.3 Τα δεξαμενόπλοια που απαιτείται να εφοδιάζονται με σύστημα αδρανούς 
αερίου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες διατάξεις: 

.1 οι χώροι διπλού τοιχώματος πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλους 
συνδέσμους για την παροχή αδρανούς αερίου· 

.2 όπου χώροι του σκάφους συνδέονται με ένα μόνιμα τοποθετημένο 
σύστημα διανομής αδρανούς αερίου, πρέπει να προβλέπονται μέσα για 
την πρόληψη διέλευσης μέσω του συστήματος αερίων 
υδρογονανθράκων από τις δεξαμενές φορτίου στους χώρους διπλού 
τοιχώματος· και 

.3 όπου τέτοιοι χώροι δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με ένα σύστημα 
διανομής αδρανούς αερίου, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέσα 
που να επιτρέπουν τη σύνδεση με το δίκτυο αδρανούς αερίου. 

5.5.2 Συστήματα αδρανούς αερίου χημικών δεξαμενοπλοίων και υγραεριοφόρων 

Οι απαιτήσεις για συστήματα αδρανούς αερίου που περιέχονται στον Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται σε: 

.1 χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα όταν μεταφέρουν φορτία που 
περιγράφονται στον Κανονισμό 1.6.1, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
πληρούν τις απαιτήσεις για συστήματα αδρανούς αερίου σε χημικά 
δεξαμενόπλοια που καθιερώθηκαν από την Αρχή, με βάση τις οδηγίες 
που εκπονήθηκαν από τον Οργανισμό·* ή 

.2 χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα όταν μεταφέρουν εύφλεκτα 
φορτία διαφορετικά από ακατέργαστο πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου 
όπως τα φορτία που καταγράφονται στα Κεφάλαια 17 και 18 του 
Διεθνούς Κώδικα Χημικών Χύμα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
χωρητικότητα των δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
τους δεν υπερβαίνει τα 3000 ιη και η παροχή κάθε ξεχωριστού 
ακροσωληνίου των μηχανών πλύσης των δεξαμενών δεν υπερβαίνει τα 
17,5 τη /Π και η συνδυασμένη συνολική ποσότητα όλων των μηχανών 


Γίνεται μνεία του Κανονισμού για συστήματα αδρανούς αερίου σε χημικά δεξαμενόπλοια που 
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.567(14). 
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που χρησιμοποιούνται σε μια δεξαμενή φορτίου σε οποιαδήποτε στιγμή 
δεν υπερβαίνει τα 110 ηι 3 /1ι. 

5.5.3 Γενικές απαιτήσεις για συστήματα αδρανούς αερίου 

5.5.3.1 Το σύστημα αδρανούς αερίου πρέπει να είναι ικανό να αδρανοποιεί, να 
καθαρίζει και να ελευθερώνει από αέρια τις κενές δεξαμενές και να διατηρεί την 
ατμόσφαιρα στις δεξαμενές φορτίου με την απαιτούμενη αναλογία σε οξυγόνο. 

5.5.3.2 Το σύστημα αδρανούς αερίου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.5.3.1 
πρέπει να είναι σχεδιασμένο* κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τον 
Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

5.5.3.3 Τα δεξαμενόπλοια στα οποία έχει τοποθετηθεί σύστημα αδρανούς αερίου 
πρέπει να εφοδιάζονται με κλειστό σύστημα πληρώσεως. 

5.5.4 Απαιτήσεις για ισοδύναμα συστήματα 

5.5.4.1 Όπου εγκαθίσταται εγκατάσταση ισοδύναμη προς το μόνιμο σύστημα 
αδρανούς αερίου, πρέπει: 

.1 να είναι ικανή να εμποδίζει επικίνδυνες συγκεντρώσεις εκρηκτικών 
μιγμάτων σε άθικτες δεξαμενές φορτίου κατά τη διάρκεια κανονικής 
υπηρεσίας σε όλο το ταξίδι με έρμα και κατά τους αναγκαίους 
χειρισμούς στο εσωτερικό των δεξαμενών και 

.2 να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
ανάφλεξης από δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού από το ίδιο το 
σύστημα. 

5.6 Αδρανοποίηση, καθαρισμός και ελευθέρωση από αέρια 

5.6.1 Οι διατάξεις για τον καθαρισμό και/ή την ελευθέρωση από αέρια πρέπει να 
είναι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που οφείλονται στη διασπορά 
των εύφλεκτων ατμών στην ατμόσφαιρα και στα εύφλεκτα μίγματα μέσα σε δεξαμενή 
φορτίου. 

5.6.2 Η διαδικασία του καθαρισμού και/ή της ελευθέρωσης από αέρια πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 16.3.2. 

5.6.3 Οι διατάξεις για αδρανοποίηση, καθαρισμό ή ελευθέρωση από αέρια κενών 
δεξαμενών όπως απαιτούνται από την παράγραφο 5.5.3.1 πρέπει να ικανοποιούν την 
Αρχή και πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιείται η συγκέντρωση ατμών 
υδρογονανθράκων σε θύλακες που σχηματίζονται από τα εσωτερικά κατασκευαστικά 
μέρη εντός μιας δεξαμενής και: 

.1 σε χωριστές δεξαμενές φορτίου, ο σωλήνας εξαγωγής αερίου, εάν 
υπάρχει, πρέπει να είναι τοποθετημένος όσο είναι πρακτικά δυνατό 
μακριά από την εισαγωγή αδρανούς αερίου/αέρα και σύμφωνα με την 
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παράγραφο 5.3 και τον Κανονισμό 11.6. Η είσοδος τέτοιων σωλήνων 
εξαγωγής μπορεί να τοποθετείται είτε στο επίπεδο του καταστρώματος 
είτε σε θέση όχι υψηλότερα από 1 τη πάνω από τον πυθμένα της 
δεξαμενής· 

.2 το εμβαδόν της διατομής ενός τέτοιου σωλήνα εξαγωγής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5.6.3.1 πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 
μπορεί να διατηρηθεί ταχύτητα εξόδου τουλάχιστον 20 ηι/δ όταν 
οποιεσδήποτε τρεις δεξαμενές τροφοδοτούνται ταυτόχρονα με αδρανές 
αέριο. Οι εξαγωγές τους πρέπει να εκτείνονται σε ύψος όχι λιγότερο των 
2 τη πάνω από το επίπεδο του καταστρώματος· και 

.3 κάθε εξαγωγή αερίου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.6.3.2 πρέπει να 
εφοδιάζεται με κατάλληλες διατάξεις τύφλωσης. 

5.7 Μέτρηση αερίων 

5.7.1 Φορητό όργανο 

Τα δεξαμενόπλοια πρέπει να εφοδιάζονται με ένα τουλάχιστον φορητό όργανο για 
την μέτρηση των συγκεντρώσεων ευφλέκτων ατμών, μαζί με επαρκή σειρά 
ανταλλακτικών. Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέσα για την βαθμονόμηση των 
οργάνων αυτών. 

5.7.2 Διατάξεις μέτρησης αερίων σε χώρους διπλού τοιχώματος και διπυθμένων 

5.7.2.1 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα φορητά όργανα για μέτρηση των 
συγκεντρώσεων οξυγόνου και εύφλεκτων ατμών. Κατά την επιλογή των οργάνων 
αυτών, πρέπει να δίδεται προσοχή στη χρήση τους σε συνδυασμό με τα μόνιμα 
συστήματα δικτύων δειγματοληψίας αερίου που αναφέρονται στην παράγραφο 
5.7.2.2. 

5.7.2.2 Όπου η ατμόσφαιρα σε χώρους διπλού τοιχώματος δεν μπορεί να μετρηθεί 
αξιόπιστα με τη χρήση ευκάμπτων σωλήνων δειγματοληψίας αερίου, τέτοιοι χώροι 
πρέπει να εφοδιάζονται με μόνιμα δίκτυα δειγματοληψίας αερίου. Η διάταξη των 
γραμμών δειγματοληψίας αερίου πρέπει να προσαρμόζεται προς την σχεδίαση αυτών 
των χώρων. 

5.7.2.3 Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των γραμμών δειγματοληψίας 
αερίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμποδίζουν τον στραγγαλισμό ροής του αερίου. 
Όπου χρησιμοποιούνται πλαστικά υλικά, πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμα. 

5.8 Παροχή αέρα σε χώρους διπλού τοιχώματος και διπυθμένων 

Οι χώροι διπλού τοιχώματος και διπυθμένων πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλες 
συνδέσεις για παροχή αέρα. 
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5.9 Προστασία της περιοχής φορτίου 

Πρέπει να προβλέπονται δίσκοι αποστράγγισης για συλλογή καταλοίπων του φορτίου 
στο δίκτυο του φορτίου και στους εύκαμπτους σωλήνες φορτίου στην περιοχή των 
συνδέσεων των σωλήνων και των ευκάμπτων σωλήνων κάτω από τον χώρο του 
διανομέα. Οι εύκαμπτοι σωλήνες του φορτίου και του πλυσίματος των δεξαμενών 
πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρική συνέχεια σε όλο τους το μήκος περιλαμβανομένων 
των συνδέσμων και των φλαντζών (εκτός των συνδέσμων ξηράς) και πρέπει να 
γειώνονται για την απαγωγή των ηλεκτροστατικών φορτίων. 

5.10 Προστασία των αντλιοστασίων φορτίου 

5.10.1 Σε δεξαμενόπλοια : 

.1 οι αντλίες φορτίου, ερματισμού και αποστράγγισης, που είναι 
εγκατεστημένες σε αντλιοστάσια φορτίου και κινούνται από άξονες που 
διαπερνούν τις φρακτές του αντλιοστασίου πρέπει να εφοδιάζονται με 
αισθητήρες θερμοκρασίας των στυπιοθλιπτών των αξόνων επί της 
φρακτής, των τριβέων και των περιβλημάτων των αντλιών. Πρέπει να 
ενεργοποιείται αυτόματα συνεχές ακουστικό και οπτικό σήμα 
συναγερμού στο διαμέρισμα ελέγχου του φορτίου ή στο σταθμό ελέγχου 
των αντλιών· 

.2 ο φωτισμός στα αντλιοστάσια φορτίου, εκτός του φωτισμού ανάγκης, 
πρέπει να συνδέεται με τον αερισμό έτσι ώστε να λειτουργεί ο αερισμός 
όταν ο φωτισμός ενεργοποιείται. Βλάβη του συστήματος αερισμού δεν 
πρέπει να θέτει τον φωτισμό εκτός λειτουργίας· 

.3 πρέπει να τοποθετείται σύστημα για συνεχή παρακολούθηση της 
συγκέντρωσης των αερίων υδρογονανθράκων. Πρέπει να τοποθετούνται 
σημεία δειγματοληψίας ή κεφαλές ανίχνευσης σε κατάλληλες θέσεις 
ώστε να ανιχνεύονται αμέσως ενδεχόμενες επικίνδυνες διαρροές. Όταν η 
συγκέντρωση αερίου υδρογονάνθρακα φθάσει σε ένα προεπιλεγμένο 
επίπεδο το οποίο δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 10% του 
κατώτερου εύφλεκτου ορίου, πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα στο 
αντλιοστάσιο, στο διαμέρισμα ελέγχου μηχανοστασίου, στο διαμέρισμα 
ελέγχου φορτίου και στη γέφυρα ναυσιπλοΐας ένα συνεχές ακουστικό 
και οπτικό σήμα αναγγελίας που να ειδοποιεί το προσωπικό για τον 
ενδεχόμενο κίνδυνο· και 

.4 όλα τα αντλιοστάσια πρέπει να εφοδιάζονται με διατάξεις 
παρακολούθησης της στάθμης των υδροσυλλεκτών κυτών μαζί με 
κατάλληλα τοποθετημένους συναγερμούς. 

Κανονισμός 5 

Οι δυνατότητες για ανάπτυξη της πυρκαϊάς 


1 


Σκοπός 

Σκοπός αυτού του Κανονισμού είναι ο περιορισμός των δυνατοτήτων για ανάπτυξη 
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της πυρκαϊάς σε κάθε χώρο του πλοίου. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις : 

. 1 πρέπει να προβλέπονται μέσα ελέγχου για παροχή αέρα στον χώρο· 

.2 πρέπει να προβλέπονται μέσα ελέγχου των εύφλεκτων υγρών μέσα στο 
χώρο· και 

.3 πρέπει να περιορίζεται η χρήση εύκαυστων υλικών. 

2 Έλεγχος της παροχής αέρα και εύφλεκτων υγρών στον χώρο 

2.1 Συσκευές κλεισίματος και διατάξεις διακοπής αερισμού 

2.1.1 Οι κύριες εισαγωγές και εξαγωγές όλων των συστημάτων αερισμού πρέπει 
να μπορούν να κλείνονται από θέση έξω από τους αεριζόμενους χώρους. Τα μέσα 
κλεισίματος πρέπει να είναι εύκολα προσιτά καθώς επίσης και εμφανώς και μόνιμα 
σημασμένα και πρέπει να δείχνουν εάν το μέσο κλεισίματος είναι ανοικτό ή κλειστό. 

2.1.2 Ο τεχνητός αερισμός των χώρων ενδιαίτησης, χώρων υπηρεσίας, χώρων 
φορτίου, σταθμών ελέγχου και χώρων μηχανών πρέπει να μπορεί να διακόπτεται από 
μια εύκολα προσιτή θέση έξω από το χώρο που εξυπηρετείται. Η θέση αυτή δεν 
πρέπει να αποκόπτεται εύκολα στην περίπτωση πυρκαϊάς στους χώρους που 
εξυπηρετούνται. 

2.1.3 Σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, ο 
τεχνητός αερισμός, εκτός από τον αερισμό του χώρου μηχανών και φορτίου και εκτός 
από οποιοδήποτε εναλλακτικό σύστημα που μπορεί να απαιτείται από τον Κανονισμό 
8.8, πρέπει να εφοδιάζεται με μέσα ελέγχου έτσι ομαδοποιημένα ώστε όλοι οι 
ανεμιστήρες να μπορούν να σταματούν από οποιαδήποτε από δύο χωριστές θέσεις 
που πρέπει να βρίσκονται σε όσο είναι πρακτικώς δυνατό μεγαλύτερη απόσταση 
μεταξύ τους. Οι ανεμιστήρες που εξυπηρετούν τα συστήματα τεχνητού αερισμού των 
χώρων φορτίου πρέπει να μπορούν να σταματούν από μια ασφαλή θέση έξω από τους 
χώρους αυτούς. 

2.2 Μέσα ελέγχου στους χώρους μηχανών 

2.2.1 Πρέπει να προβλέπονται μέσα ελέγχου για το άνοιγμα και το κλείσιμο των 
αναφωτίδων, το κλείσιμο των ανοιγμάτων στις καπνοδόχους που κανονικά 
επιτρέπουν τον εξαερισμό, και το κλείσιμο των φρακτών (ΌΑΜΡΕΚ8) των 
ανεμοδόχων. 

2.2.2 Πρέπει να προβλέπονται μέσα ελέγχου για την διακοπή των ανεμιστήρων. Τα 
μέσα ελέγχου που προβλέπονται για τον τεχνητό αερισμό εξυπηρέτησης των χώρων 
μηχανών πρέπει να είναι ομαδοποιημένα έτσι, ώστε να μπορούν να χειρίζονται από 
δύο θέσεις, η μια από τις οποίες πρέπει να ευρίσκεται έξω από αυτούς τους χώρους. 
Τα μέσα που προβλέπονται για τη διακοπή του τεχνητού αερισμού των χώρων 
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μηχανών πρέπει να είναι εντελώς ξεχωριστά από τα μέσα που προβλέπονται για τη 
διακοπή του αερισμού άλλων χώρων. 

2.2.3 Πρέπει να προβλέπονται μέσα ελέγχου για τη διακοπή των ανεμιστήρων 
τεχνητού και εξαναγκασμένου ελκυσμού, των αντλιών μετάγγισης καυσίμου 
πετρελαίου, των αντλιών μονάδων καυσίμου πετρελαίου, των αντλιών εξυπηρέτησης 
λιπαντικού ελαίου, των αντλιών κυκλοφορίας θερμαντικού πετρελαίου και των 
διαχωριστήρων πετρελαίου (καθαριστήρων). Πάντως, οι παράγραφοι 2.2.4 και 2.2.5 
δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται σε διαχωριστήρες πετρελαίου-νερού. 

2.2.4 Τα μέσα ελέγχου που απαιτούνται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3 και στον 
Κανονισμό 4.2.2.3.4 πρέπει να ευρίσκονται έξω από τον εν λόγω χώρο, έτσι ώστε να 
μην αποκόπτονται στην περίπτωση πυρκαϊάς στο χώρο που εξυπηρετούν. 

2.2.5 Σε επιβατηγό πλοία, τα μέσα ελέγχου που απαιτούνται στις παραγράφους 

2.2.1 έως 2.2.4 και στους Κανονισμούς 8.3.3 και 9.5.2.3 και τα μέσα ελέγχου για 
οποιοδήποτε σύστημα πυρόσβεσης πρέπει να είναι τοποθετημένα σε μια θέση 
ελέγχου ή συγκεντρωμένα σε όσο το δυνατό λίγες θέσεις, κατά την ικανοποίηση της 
Αρχής. Τέτοιες θέσεις πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση από το ανοικτό 
κατάστρωμα. 

2.3 Πρόσθετες απαιτήσεις για τα μέσα ελέγχου σε περιοδικά μη επανδρωμένους 
χώρους μηχανών 

2.3.1 Σε περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μηχανών, η Αρχή πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ακεραιότητας έναντι πυρκαϊάς των χώρων 
μηχανών, της θέσης και συγκέντρωσης των μέσων ελέγχου των συστημάτων 
πυρόσβεσης, των απαιτουμένων διατάξεων διακοπής (π.χ. αερισμού, αντλιών 
καυσίμου, κλπ.) και στο ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες πυροσβεστικές 
συσκευές και άλλος εξοπλισμός καταπολέμησης της πυρκαϊάς και αναπνευστικές 
συσκευές. 

2.3.2 Σε επιβατηγό πλοία, αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμες προς εκείνες των κανονικά επανδρωμένων χώρων μηχανών. 

3 Υλικά πυροπροστασίας 

3.1 Χρήση άκαυστων υλικών 

3.1.1 Μονωτικά υλικά 

Τα μονωτικά υλικά πρέπει να είναι άκαυστα, εκτός από αυτά στους χώρους φορτίου, 
στα ταχυδρομεία, στα διαμερίσματα αποσκευών και στους ψυκτικούς θαλάμους των 
χώρων υπηρεσίας. Φράγματα ατμών και συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 
σε συνδυασμό με μόνωση, καθώς επίσης και η μόνωση των εξαρτημάτων 
σωληνώσεων για συστήματα ψύξης, δεν χρειάζεται να είναι από άκαυστα υλικά, αλλά 
πρέπει να περιορίζονται στην ελάχιστη πρακτικά δυνατή ποσότητα και οι 
εκτεθειμένες επιφάνειές τους πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης 
φλόγας. 
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3.1.2 Οροφές και επενδύσεις 

3.1.2.1 Σε επιβατηγό πλοία, με την εξαίρεση των χώρων φορτίου, όλες οι επενδύσεις, 
τα στηρίγματα, οι αεροφράκτες και οι οροφές πρέπει να είναι από άκαυστο υλικό 
εκτός των ταχυδρομείων, των διαμερισμάτων αποσκευών, των ατμόλουτρων (δ&ιιηαδ) 
ή των ψυκτικών θαλάμων των χώρων υπηρεσίας. Τμήματα διαφραγμάτων ή 
καταστρωμάτων που χρησιμοποιούνται για την υποδιαίρεση ενός χώρου για σκοπούς 
χρήσης ή διακόσμησης πρέπει να είναι επίσης από άκαυστο υλικό. 

3.1.2.2 Σε φορτηγά πλοία, όλες οι επενδύσεις, οι οροφές, οι αεροφράκτες και τα 
σχετικά στηρίγματά τους πρέπει να είναι από άκαυστα υλικά στους εξής χώρους : 

.1 σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σε σταθμούς ελέγχου για 
πλοία στα οποία εφαρμόζεται η Μέθοδος ΙΟ όπως αναφέρεται στον 
Κανονισμό 9.2.3.1· και 

.2 σε διαδρόμους και περιφράγματα κλιμακοστασίων που εξυπηρετούν 
χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σε σταθμούς ελέγχου για πλοία 
στα οποία εφαρμόζεται η Μέθοδος ΙΙΟ και ΙΙΙΟ όπως αναφέρονται στον 
Κανονισμό 9.2.3.1. 

3.2 Χρήση εόκαυστων ολικών 

3.2.1 Γενικά 

3.2.1.1 Σε επιβατηγό πλοία, τα χωρίσματα κλάσεως “Α”, “Β” ή “(Τ’ σε χώρους 
ενδιαίτησης και υπηρεσίας τα οποία επικαλύπτονται με εύκαυστα υλικά, οι 
επικαλύψεις, τα σκαλίσματα, οι διακοσμήσεις και οι επιστρώσεις πρέπει να πληρούν 
τις διατάξεις των παραγράφων 3.2.2 έως 3.2.4 και του Κανονισμού 6. Πάντως, 
παραδοσιακού τύπου καθίσματα και ξύλινες επενδύσεις σε φρακτές και οροφές 
επιτρέπονται στα ατμόλουτρα (δ&ιιη&δ) και τέτοια υλικά δεν χρειάζεται να υπόκεινται 
στους υπολογισμούς που ρυθμίζονται από τις παραγράφους 3.2.2 και 3.2.3. 

3.2.1.2 Σε φορτηγά πλοία, οι άκαυστες φρακτές, οι οροφές και οι επενδύσεις σε 
χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας μπορούν να επικαλύπτονται με εύκαυστα υλικά, 
επικαλύψεις, σκαλίσματα, διακοσμήσεις και επιστρώσεις υπό την προϋπόθεση ότι 
τέτοιοι χώροι περιβάλλονται από άκαυστες φρακτές, οροφές και επενδύσεις σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 3.2.2 έως 3.2.4 και του Κανονισμού 6. 

3.2.2 Μεγίστη θερμαντική ικανότητα των εύκαυστων υλικών 

Τα εύκαυστα υλικά που χρησιμοποιούνται στις επιφάνειες και στις επικαλύψεις που 
καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.1 πρέπει να έχουν θερμαντική ικανότητα που δεν 
υπερβαίνει τα 45 Μ1/ιιι 2 της επιφάνειας για το χρησιμοποιούμενο πάχος. Οι 


Γίνεται μνεία των συστάσεων που εκδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, ειδικά, της 
Έκδοσης ΙδΟ 1716:1973 για τον Καθορισμό της θερμαντικής ικανότητας. 
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απαιτήσεις αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε επιφάνειες επιπλώσεων 
στερεωμένων σε επικαλύψεις ή φρακτές. 

3.2.3 Συνολικός όγκος εύκαυστων υλικών 

Όπου χρησιμοποιούνται εύκαυστα υλικά σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1, πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

.1 Ο συνολικός όγκος των εύκαυστων επικαλύψεων, σκαλισμάτων, 
διακοσμήσεων και επιστρώσεων στους χώρους ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει όγκο ισοδύναμο προς επίστρωση 
πάχους 2,5 ηιηι στη συνδυασμένη επιφάνεια των τοιχωμάτων και των 
οροφών. Επιπλώσεις στερεωμένες σε επικαλύψεις, φρακτές ή 
καταστρώματα δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του 
ολικού όγκου των εύκαυστων υλικών· και 

.2 Στην περίπτωση πλοίων που είναι εφοδιασμένα με αυτόματο σύστημα 
ραντισμού που πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων 
Πυρασφαλείας, ο παραπάνω όγκος μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο 
εύκαυστο υλικό που χρησιμοποιείται για την ανέγερση διαχωριστικού 
κλάσεως “(3”. 

3.2.4 Χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας εκτεθειμένων επιφανειών 

Οι ακόλουθες επιφάνειες πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης 
φλόγας σύμφωνα με τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας : 

3.2.4.1 Σε επιβατηγά πλοία : 

.1 εκτεθειμένες επιφάνειες σε διαδρόμους και περιφράγματα 

κλιμακοστασίων και εκτεθειμένες επιφάνειες διαφραγμάτων και 
επενδύσεων οροφών σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας (εκτός 
ατμόλουτρων) και σε σταθμούς ελέγχου· και 

.2 επιφάνειες και στηρίγματα σε κρυφούς ή απρόσιτους χώρους σε χώρους 
ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σε σταθμούς ελέγχου. 

3.2.4.2 Σε φορτηγά πλοία : 

.1 εκτεθειμένες επιφάνειες σε διαδρόμους και περιφράγματα 

κλιμακοστασίων και εκτεθειμένες επιφάνειες οροφών σε χώρους 
ενδιαίτησης και υπηρεσίας (εκτός ατμόλουτρων) και σε σταθμούς 
ελέγχου· και 

.2 επιφάνειες και στηρίγματα σε κρυφούς ή απρόσιτους χώρους σε χώρους 
ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σε σταθμούς ελέγχου. 

3.3 Επιπλώσεις σε περιφράγματα κλιμακοστασίων επιβατηγών πλοίων 

Η επίπλωση στα περιφραγμένα κλιμακοστάσια πρέπει να περιορίζεται σε καθίσματα. 

Πρέπει να είναι μόνιμα, να μην υπερβαίνουν τα έξη σε κάθε κατάστρωμα μέσα σε 
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κάθε περιφραγμένο κλιμακοστάσιο, να είναι περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς όπως 
καθορίζεται από τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών, και να μην περιορίζουν την οδό 
διαφυγής των επιβατών. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει πρόσθετα καθίσματα στον 
κύριο χώρο υποδοχής μέσα σε περιφράγματα κλιμακοστασίου εφόσον είναι μόνιμα, 
άκαυστα και δεν περιορίζουν την οδό διαφυγής των επιβατών. Η επίπλωση σε 
διαδρόμους επιβατών και πληρώματος που αποτελούν οδούς διαφυγής σε περιοχές 
θαλαμίσκων δεν πρέπει να επιτρέπεται. Επιπλέον των ανωτέρω, μπορεί να επιτραπούν 
ερμάρια από άκαυστα υλικά στα οποία αποθηκεύεται εξοπλισμός ασφαλείας που δεν 
περικλείει κίνδυνο και που απαιτείται από τους Κανονισμούς αυτούς. Μηχανές 
παροχής πόσιμου νερού και κύβων πάγου μπορεί να επιτραπούν σε διαδρόμους 
εφόσον είναι μόνιμα τοποθετημένες και δεν περιορίζουν το πλάτος των οδών 
διαφυγής. Αυτό εφαρμόζεται επίσης για διατάξεις διακοσμητικών λουλουδιών ή 
φυτών, για αγάλματα ή άλλα αντικείμενα τέχνης όπως πίνακες ζωγραφικής και 
ταπετσαρίες σε διαδρόμους και κλιμακοστάσια. 

Κανονισμός 6 

Οι δυνατότητες για δημιουργία καπνού και η τοξικότητα 

1 Σκοπός 

Ο σκοπός αυτού του Κανονισμού είναι η μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη 
ζωή από καπνό και τοξικά προϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια πυρκαϊάς σε 
χώρους όπου υπό κανονικές συνθήκες εργάζονται και ζουν πρόσωπα. Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να περιορίζεται η ποσότητα καπνού και τοξικών προϊόντων που 
αναδίδονται από εύκαυστα υλικά, περιλαμβανομένων των τελικών επιχρισμάτων των 
επιφανειών, κατά τη διάρκεια πυρκαϊάς. 

2 Χρώματα, βερνίκια και άλλα τελικά επιχρίσματα 

Τα χρώματα, τα βερνίκια και τα άλλα τελικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε 
εκτεθειμένες εσωτερικές επιφάνειες δεν πρέπει να είναι ικανά να παράγουν 
υπερβολικές ποσότητες καπνού και τοξικών προϊόντων, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

3 Πρωτεύουσες επιστρώσεις καταστρωμάτων 

Οι πρωτεύουσες επιστρώσεις των καταστρωμάτων, αν τοποθετούνται στους χώρους 
ενδιαίτησης και υπηρεσίας και στους σταθμού ελέγχου, πρέπει να είναι από 
εγκεκριμένο υλικό που δεν προκαλεί κινδύνους από καπνό, τοξικότητα ή έκρηξη σε 
υψηλές θερμοκρασίες, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων 
Δοκιμών. 


ΜΕΡΟΣ Ο - ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 

Κανονισμός 7 
Ανίχνευση και αναγγελία 


1 Σκοπός 


Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η ανίχνευση της πυρκαϊάς στο χώρο προέλευσής 
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της και η σήμανση συναγερμού για ασφαλή διαφυγή και ενεργοποίηση για 
πυρόσβεση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις : 

. 1 οι μόνιμες εγκαταστάσεις ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς πρέπει 

να είναι κατάλληλες για τη φύση του χώρου, για τη δυνατότητα 
ανάπτυξης πυρκαϊάς και για τη δυνατότητα δημιουργίας καπνού και 
αερίων· 

.2 πρέπει να τοποθετούνται χειροκίνητοι αναγγελτήρες με 
αποτελεσματικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται άμεσα προσιτά μέσα 
ειδοποίησης· και 

.3 οι περιπολίες πυρκαϊάς πρέπει να παρέχουν ένα αποτελεσματικό μέσο 
ανίχνευσης και εντοπισμού των πυρκαϊών και θέσης σε συναγερμό της 
γέφυρας ναυσιπλοΐας και των ομάδων πυρκαϊάς. 

2 Γενικές απαιτήσεις 

2.1 Πρέπει να προβλέπεται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού. 

2.2 Το μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς και το σύστημα 
ανίχνευσης καπνού με δειγματοληπτική αναρρόφηση που απαιτούνται από αυτόν τον 
Κανονισμό και από άλλους Κανονισμούς του Μέρους αυτού πρέπει να είναι 
εγκεκριμένου τύπου και να συμμορφώνονται προς τον Κώδικα Συστημάτων 
Πυρασφαλείας. 

2.3 Όπου απαιτείται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς για την 
προστασία χώρων διαφορετικών από εκείνους που καθορίζονται στην παράγραφο 5.1, 
πρέπει τουλάχιστον ένας ανιχνευτής που συμμορφώνεται προς τον Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας να εγκαθίσταται σε κάθε τέτοιο χώρο. 

3 Αρχικές και περιοδικές δοκιμές 

3.1 Η λειτουργία των μόνιμων συστημάτων ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 
που απαιτούνται από τους σχετικούς Κανονισμούς αυτού του Κεφαλαίου πρέπει να 
δοκιμάζονται μετά από την εγκατάσταση κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

3.2 Η λειτουργία των μονίμων συστημάτων ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 
πρέπει να δοκιμάζεται περιοδικά σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής με μέσα 
εξοπλισμού που παράγουν θερμό αέρα στην κατάλληλη θερμοκρασία, ή καπνό, ή 
σταγονίδια αεροζόλ τα οποία έχουν την κατάλληλη τιμή πυκνότητας ή μέγεθος 
σταγονιδίων ή άλλα φαινόμενα που σχετίζονται με εκδηλούμενες πυρκαϊές για τις 
οποίες ο ανιχνευτής είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται. 
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4 Προστασία χώρων μηχανών 

4.1 Εγκατάσταση 

Μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς πρέπει να εγκαθίσταται σε : 

. 1 περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μηχανών και 
.2 χώρους μηχανών όπου : 

.2.1 η εγκατάσταση αυτομάτων και χειριζομένων από απόσταση 

συστημάτων και εξοπλισμού έχει εγκριθεί αντί της συνεχούς 
επάνδρωσης του χώρου· και 

.2.2 η κύρια πρόωση και τα σχετικά μηχανήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των πηγών από τις κύριες πηγές 
ηλεκτρικής ενεργείας, είναι εφοδιασμένα με διάφορες βαθμίδες 
αυτοματισμού ή χειρισμού από απόσταση και ευρίσκονται υπό 
συνεχή ανθρώπινη επιτήρηση από ένα διαμέρισμα ελέγχου. 

4.2 Σχεδίαση 

Το μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς που απαιτείται στην 
παράγραφο 4.1.1 πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο και οι ανιχνευτές με τέτοιο τρόπο 
τοποθετημένοι ώστε να ανιχνεύει αμέσως την έναρξη πυρκαϊάς σε οποιοδήποτε μέρος 
των χώρων αυτών και κάτω από οποιεσδήποτε κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
μηχανών και διαφοροποιήσεις του αερισμού όπως απαιτείται από το πιθανό εύρος 
των τιμών των θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να επιτρέπονται συστήματα 
ανίχνευσης που χρησιμοποιούν μόνο θερμικούς ανιχνευτές, με εξαίρεση τους χώρους 
περιορισμένου ύψους και όπου η χρήση τους είναι ειδικά ενδεδειγμένη. Το σύστημα 
ανίχνευσης πρέπει να προκαλεί ακουστικούς και οπτικούς συναγερμούς 
διαφορετικούς και στις δύο περιπτώσεις από τους συναγερμούς οποιουδήποτε άλλου 
συστήματος που δεν υποδηλώνει πυρκαϊά, σε επαρκείς θέσεις ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι συναγερμοί ακούγονται και διαπιστώνονται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, καθώς 
και από έναν υπεύθυνο μηχανικό αξιωματικό. Όταν η γέφυρα ναυσιπλοΐας είναι 
ανεπάνδρωτη ο συναγερμός πρέπει να ηχεί σε θέση όπου ασκεί τα καθήκοντά του ένα 
υπεύθυνο μέλος του πληρώματος. 

5 Προστασία χώρων ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σταθμών ελέγχου 

5.1 Ανιχνευτές καπνού σε χώρους ενδιαίτησης 

Πρέπει να εγκαθίστανται ανιχνευτές καπνού σε όλα τα κλιμακοστάσια, τους 
διαδρόμους και τις οδούς διαφυγής μέσα σε χώρους ενδιαίτησης όπως προβλέπεται 
στις παραγράφους 5.2, 5.3 και 5.4. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση 
ανιχνευτών καπνού ειδικού προορισμού μέσα σε αγωγούς αερισμού. 
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5.2 Απαιτήσεις για επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 
επιβάτες 

Πρέπει να εγκαθίσταται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς και να 
διατάσσεται έτσι ώστε να παρέχει ανίχνευση καπνού στους χώρους υπηρεσίας, στους 
σταθμούς ελέγχου και στους χώρους ενδιαίτησης, περιλαμβανομένων των διαδρόμων, 
των κλιμακοστασίων και των οδών διαφυγής μέσα στους χώρους ενδιαίτησης. Δεν 
χρειάζεται να τοποθετούνται ανιχνευτές καπνού σε ιδιαίτερα λουτρά και σε 
μαγειρεία. Δεν χρειάζεται να τοποθετείται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς σε χώρους που έχουν μικρό ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς όπως 
κενοί χοίροι, κοινόχρηστα αποχωρητήρια, δωμάτια διοξειδίου του άνθρακα και 
παρόμοιοι χώροι. 

5.3 Απαιτήσεις για επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 
επιβάτες 

Πρέπει σε όλη την έκταση κάθε χωριστής ζώνης, κατακόρυφης ή οριζόντιας, σε 
όλους τους χοίρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και, όπου θεωρείται αναγκαίο από την 
Αρχή, στους σταθμούς ελέγχου, εκτός από τους χώρους που δεν παρουσιάζουν 
σημαντικό κίνδυνο πυρκαϊάς όπως κενοί χώροι, χώροι υγιεινής κλπ., να εγκαθίσταται 
είτε : 

.1 μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς που να έχει 
εγκατασταθεί και διαταχθεί έτσι ώστε να ανιχνεύει την παρουσία 
πυρκαϊάς στους χώρους αυτούς και να παρέχει ανίχνευση καπνού 
στους διαδρόμους, στα κλιμακοστάσια και στις οδούς διαφυγής μέσα 
στους χώρους ενδιαίτησης· είτε 

.2 σύστημα αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 
εγκεκριμένου τύπου που να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του 
Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας εγκατεστημένο και διατεταγμένο 
έτσι ώστε να προστατεύει τους χώρους αυτούς και, επιπλέον, μόνιμο 
σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς που να έχει 
εγκατασταθεί και διαταχθεί έτσι ώστε να παρέχει ανίχνευση καπνού 
στους διαδρόμους, στα κλιμακοστάσια και στις οδούς διαφυγής μέσα 
στους χώρους ενδιαίτησης. 

5.4 Προστασία των αίθριων στα επιβατηγά πλοία 

Ολόκληρη η κύρια κατακόρυφη ζώνη που περιέχει το αίθριο πρέπει να προστατεύεται 
σε όλη της την έκταση από σύστημα ανίχνευσης καπνού. 

5.5 Φορτηγά πλοία 

Οι χώροι ενδιαίτησης και υπηρεσίας και οι σταθμοί ελέγχου των φορτηγών πλοίων 
πρέπει να προστατεύονται από μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 
και/ή από αυτόματο σύστημα ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς ως 
εξής, ανάλογα με την μέθοδο προστασίας που έχει υιοθετηθεί σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 9.2.3.1. 
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5.5.1 Μέθοδος 10 

Πρέπει να εγκαθίσταται και να διατάσσεται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να παρέχει ανίχνευση καπνού σε 
όλους τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια και τις οδούς διαφυγής μέσα στους 
χώρους ενδιαίτησης. 

5.5.2 Μέθοδος 110 

Πρέπει να εγκαθίσταται και να διατάσσεται αυτόματο σύστημα ραντισμού και 
ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς εγκεκριμένου τύπου και συμμορφούμενο προς 
τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να προστατεύει χώρους ενδιαίτησης, μαγειρεία και άλλους χώρους υπηρεσίας, 
εκτός από χώρους που δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαϊάς όπως κενοί 
χώροι, χώροι υγιεινής κ.τ.λ. Επιπλέον, πρέπει να εγκαθίσταται και να διατάσσεται 
μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
παρέχει ανίχνευση καπνού σε όλους τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια και τις 
οδούς διαφυγής μέσα στους χώρους ενδιαίτησης. 

5.5.3 Μέθοδος ΙΙΙΕ 

Πρέπει να εγκαθίσταται και να διατάσσεται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ανιχνεύει την παρουσία πυρκαϊάς 
σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας παρέχοντας ανίχνευση καπνού σε 
διαδρόμους, κλιμακοστάσια και οδούς διαφυγής μέσα στους χώρους ενδιαίτησης, 
εκτός από χώρους που δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαϊάς όπως κενοί 
χώροι, χώροι υγιεινής κ.τ.λ. Επιπλέον, πρέπει να εγκαθίσταται και να διατάσσεται 
μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
παρέχει ανίχνευση καπνού σε όλους τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια και τις 
οδούς διαφυγής μέσα στους χώρους ενδιαίτησης. 

6 Προστασία χώρων φορτίου επιβατηγών πλοίων 

Πρέπει σε οποιονδήποτε χώρο φορτίου ο οποίος, κατά την κρίση της Αρχής, δεν είναι 
προσιτός, να προβλέπεται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς ή 
σύστημα ανίχνευσης καπνού με δειγματοληπτική αναρρόφηση, εκτός αν έχει 
αποδειχθεί σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής ότι το πλοίο εκτελεί πλόες 
τέτοιας μικρής διάρκειας ώστε η εφαρμογή αυτής της απαίτησης θα ήταν μη λογική. 

7 Χειροκίνητοι αναγγελτήρες 

Πρέπει σε όλη την έκταση των χώρων ενδιαίτησης, των χώρων υπηρεσίας και των 
σταθμών ελέγχου να εγκαθίστανται χειροκίνητοι αναγγελτήρες που να 
συμμορφώνονται προς τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. Σε κάθε έξοδο 
πρέπει να ευρίσκεται ένας χειροκίνητος αναγγελτήρας. Οι χειροκίνητοι αναγγελτήρες 
πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί στους διαδρόμους κάθε καταστρώματος, ώστε 
κανένα μέρος του διαδρόμου να μην απέχει περισσότερο από 20 μέτρα από 
χειροκίνητο αναγγελτήρα. 
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8 Περιπολίες πυρκαϊάς σε επιβατηγό πλοία 

8.1 Περιπολίες πυρκαϊάς 

Πρέπει για πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες να τηρείται 
αποτελεσματικό σύστημα περιπολίας, ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί γρήγορα η 
εκδήλωση πυρκαϊάς. Κάθε μέλος της περιπολίας πυρκαϊάς πρέπει να εκπαιδεύεται 
ώστε να εξοικειώνεται με τις διατάξεις του πλοίου καθώς επίσης και με τη θέση και 
λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να κληθεί να χρησιμοποιήσει. 

8.2 Ανοίγματα επιθεώρησης 

Η κατασκευή της οροφής και των φρακτών πρέπει να είναι τέτοια ώστε, χωρίς να 
μειώνεται η προστασία κατά της πυρκαϊάς, να είναι δυνατό οι περιπολίες πυρκαϊάς να 
ανιχνεύουν οποιαδήποτε δημιουργία καπνού σε κρυφές και απρόσιτες θέσεις, εκτός 
όπου κατά την κρίση της Αρχής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαϊάς σε 
τέτοιους χώρους. 

8.3 Αμφίδρομη φορητή ραδιοτηλεφωνική συσκευή 

Κάθε μέλος της περιπολίας πυρκαϊάς πρέπει να εφοδιάζεται με μια αμφίδρομη 
φορητή ραδιοτηλεφωνική συσκευή. 

9 Συστήματα συναγερμού πυρκαϊάς σε επιβατηγό πλοία* 

9.1 Τα επιβατηγά πλοία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του πλού ή στο λιμάνι 
(εκτός αν είναι εκτός υπηρεσίας) πρέπει να είναι επανδρωμένα ή εξοπλισμένα κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η οποιαδήποτε αρχική αναγγελία πυρκαϊάς 
γίνεται αμέσως αντιληπτή από υπεύθυνο μέλος του πληρώματος. 

9.2 Ο πίνακας ελέγχου των μονίμων συστημάτων ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς πρέπει να σχεδιάζεται με βάση την αρχή «ασφάλεια κατόπιν βλάβης» (π.χ. 
ένα ανοικτό κύκλωμα ανιχνευτή πρέπει να προκαλέσει κατάσταση αναγγελίας). 

9.3 Τα επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες πρέπει 
να έχουν συγκεντρωμένες τις αναγγελίες ανίχνευσης των συστημάτων που 
απαιτούνται από την παράγραφο 5.2 σε ένα συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό 
ελέγχου. Επιπροσθέτως, στην ίδια θέση πρέπει να είναι συγκεντρωμένα τα 
χειριστήρια για το εξ αποστάσεως κλείσιμο των θυρών πυρασφαλείας και τη διακοπή 
των ανεμιστήρων αερισμού. Οι ανεμιστήρες αερισμού πρέπει να μπορούν να 
επανατίθενται σε λειτουργία υπό του πληρώματος από τον συνεχώς επανδρωμένο 
κεντρικό σταθμό ελέγχου. Οι πίνακες ελέγχου στον κεντρικό σταθμό ελέγχου πρέπει 
να έχουν δυνατότητα ένδειξης της ανοικτής ή κλειστής θέσης των θυρών 
πυρασφαλείας και της κλειστής ή εκτός λειτουργίας θέσης των ανιχνευτών, 
αναγγελιών και ανεμιστήρων. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς 


* Γίνεται μνεία του Κώδικα Αναγγελιών και Ενδεικτών που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την 
Απόφαση Α.830(19). 
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με ενέργεια και να διαθέτει αυτόματη μεταγωγή προς παροχή ενέργειας καταστάσεως 
αναμονής, σε περίπτωση απώλειας της κανονικής τροφοδοσίας με ενέργεια. Ο 
πίνακας ελέγχου πρέπει να τροφοδοτείται από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που καθορίζεται από τον Κανονισμό II- 
1/42, εκτός αν άλλες διατάξεις επιτρέπονται από τους Κανονισμούς, με ανάλογη κατά 
περίπτωση εφαρμογή. 

9.4 Πρέπει για την κλήση του πληρώματος να εγκαθίσταται ειδικό σήμα 
συναγερμού που να χειρίζεται από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας ή τον σταθμό ελέγχου 
πυρκαϊάς. Αυτός ο συναγερμός μπορεί να αποτελεί μέρος του συστήματος γενικού 
συναγερμού του πλοίου και πρέπει να μπορεί να σημαίνεται ανεξάρτητα από τον 
συναγερμό προς τους χώρους επιβατών. 

Κανονισμός 8 

Έλεγχος της εξάπλωσης του καπνού 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι ο έλεγχος της εξάπλωσης του καπνού ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από τον καπνό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
προβλέπονται μέσα για τον έλεγχο του καπνού μέσα σε αίθρια, σταθμούς ελέγχου, 
χώρους μηχανών και κρυφούς χώρους. 

2 Προστασία σταθμών ελέγχου έξω από χώρους μηχανών 

Πρέπει να λαμβάνονται πρακτικά μέτρα για τους σταθμούς ελέγχου έξω από τους 
χώρους μηχανών που να εξασφαλίζουν τη διατήρηση του αερισμού, της ορατότητας 
και της απουσίας καπνού ώστε, σε περίπτωση πυρκαϊάς, τα μηχανήματα και ο 
εξοπλισμός που περιέχονται σε αυτούς να μπορούν να ελέγχονται και να συνεχίσουν 
να λειτουργούν αποτελεσματικά. Πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικά και χωριστά 
μέσα τροφοδότησης με αέρα και οι εισαγωγές αέρα των δύο πηγών τροφοδότησης 
πρέπει να έχουν τέτοια θέση ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αναρρόφησης 
καπνού και από τις δύο εισαγωγές ταυτόχρονα. Κατά την κρίση της Αρχής, τέτοιες 
απαιτήσεις δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται σε σταθμούς ελέγχου που ευρίσκονται 
και έχουν έξοδο στο ανοικτό κατάστρωμα ή όπου διατάξεις τοπικού κλεισίματος θα 
ήταν εξίσου αποτελεσματικές. 

3 Απομάκρυνση του καπνού από τους χώρους μηχανών 

3.1 Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου πρέπει να εφαρμόζονται σε χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α και, όπου η Αρχή θεωρεί επιθυμητό, σε άλλους χώρους 
μηχανών. 

3.2 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλες διατάξεις που να επιτρέπουν την 
απομάκρυνση του καπνού σε περίπτωση πυρκαϊάς από το χώρο που προστατεύεται 
υπό τους όρους των διατάξεων του Κανονισμού 9.5.2.1. Τα κανονικά συστήματα 
αερισμού μπορούν να γίνουν αποδεκτά για το σκοπό αυτό. 
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3.3 Πρέπει να προβλέπονται μέσα ελέγχου που να επιτρέπουν την απομάκρυνση 
του καπνού και πρέπει αυτά τα μέσα ελέγχου να είναι τοποθετημένα έξω από τον 
χώρο που εξυπηρετούν, ώστε σε περίπτωση πυρκαϊάς να μην αποκόπτονται από το 
χώρο που εξυπηρετούν. 

3.4 Σε επιβατηγό πλοία, τα μέσα ελέγχου που απαιτούνται από την παράγραφο 3.3 
πρέπει να ευρίσκονται σε μια θέση ελέγχου ή συγκεντρωμένα σε όσο το δυνατό 
λιγότερες θέσεις κατά την κρίση της Αρχής. Οι θέσεις αυτές πρέπει να έχουν ασφαλή 
πρόσβαση από το ανοικτό κατάστρωμα. 

4 Φράγματα ελκυσμού 

Κλειστοί χώροι πίσω από οροφές, χωρίσματα ή επενδύσεις πρέπει να υποδιαιρούνται 
με φράγματα ελκυσμού που να εφαρμόζουν καλά, σε απόσταση μεταξύ τους όχι 
μεγαλύτερη από 14 ηι. Κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, τέτοιοι κλειστοί κενοί 
χώροι, περιλαμβανομένων των χώρων πίσω από τις επενδύσεις κλιμακοστασίων, 
οχετών κ.τ.λ., πρέπει να κλείνονται σε κάθε κατάστρωμα. 

5 Συστήματα αναρρόφησης καπνού σε αίθρια επιβατηγών πλοίων 

Τα αίθρια πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα αναρρόφησης καπνού. Το σύστημα 
αναρρόφησης καπνού πρέπει να ενεργοποιείται από ένα σύστημα ανίχνευσης καπνού 
και να μπορεί να χειρισθεί χειροκίνητα. Οι ανεμιστήρες πρέπει να έχουν τέτοιο 
μέγεθος ώστε ολόκληρος ο όγκος του χώρου να μπορεί να εξαεριστεί σε 10 ηιΐη ή 
λιγότερο. 


Κανονισμός 9 
Περιορισμός της πυρκαϊάς 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι ο περιορισμός μιας πυρκαϊάς στο χώρο 
εκδήλωσής της. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις : 

.1 το πλοίο πρέπει να υποδιαιρείται με θερμικά και κατασκευαστικά 
οριακά χωρίσματα· 

.2 για τη θερμική μόνωση των οριακών χωρισμάτων πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος πυρκαϊάς του χώρου και των γειτονικών 
χώρων· και 

.3 πρέπει να διατηρείται η ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των 

διαχωριστικών στα ανοίγματα και στις διελεύσεις. 
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2 Θερμικά και κατασκευαστικά όρια 

2.1 Θερμική και κατασκευαστική υποδιαίρεση 

Τα πλοία όλων των τύπων πρέπει να υποδιαιρούνται σε χώρους με θερμικά και 
κατασκευαστικά διαχωριστικά λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων πυρκαί'άς του 
χώρου. 

2.2 Επιβατηγό πλοία 

2.2.1 Κύριες κατακόρυφες ζώνες και οριζόντιες ζώνες 

2.2.1.1.1 Σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, το σκάφος, οι 
υπερκατασκευές και τα υπερστεγάσματα πρέπει να υποδιαιρούνται σε κύριες 
κατακόρυφες ζώνες με χωρίσματα κλάσης «Α-60». Οι βαθμίδες και οι εσοχές πρέπει 
να περιορίζονται στο ελάχιστο, όμως όπου είναι απαραίτητες πρέπει να είναι επίσης 
χωρίσματα κλάσης «Α-60». Όπου χώρος κατηγορίας (5), (9) ή (10) όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο 2.2.3.2.2 ευρίσκεται από τη μια πλευρά ή όπου δεξαμενές καυσίμου 
πετρελαίου ευρίσκονται και από τις δύο πλευρές του χωρίσματος, ο βαθμός μόνωσης 
μπορεί να μειωθεί σε «Α-0». 

2.2.1.1.2 Σε πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες, το σκάφος, 
οι υπερκατασκευές και τα υπερστεγάσματα σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας 
πρέπει να υποδιαιρούνται σε κύριες κατακόρυφες ζώνες με χωρίσματα κλάσης «Α». 
Τα χωρίσματα αυτά πρέπει να έχουν βαθμούς μόνωσης σύμφωνα με τους πίνακες της 
παραγράφου 2.2.4. 

2.2.1.2 Όσο είναι πρακτικά δυνατό, τα διαφράγματα που σχηματίζουν τα όρια των 
κυρίων κατακορύφων ζωνών πάνω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών πρέπει να 
αποτελούν συνέχεια των υδατοστεγών φρακτών υποδιαίρεσης που ευρίσκονται 
αμέσως κάτω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών. Το μήκος και το πλάτος των 
κυρίων κατακορύφων ζωνών μπορεί να επεκταθεί το πολύ μέχρι 48 τη με σκοπό να 
συμπέσουν τα άκρα των κυρίων κατακορύφων ζωνών με τις υδατοστεγείς φρακτές 
υποδιαίρεσης ή να περιληφθεί ένας μεγάλος κοινόχρηστος χώρος που εκτείνεται σε 
ολόκληρο το μήκος της κύριας κατακόρυφης ζώνης, με την προϋπόθεση ότι η 
συνολική επιφάνεια της κύριας κατακόρυφης ζώνης δεν υπερβαίνει τα 1600 τη 2 σε 
οποιοδήποτε κατάστρωμα. Το μήκος ή το πλάτος μιας κύριας κατακόρυφης ζώνης 
είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ των πιο απομακρυσμένων σημείων των 
διαφραγμάτων που την ορίζουν. 

2.2.1.3 Τα διαφράγματα αυτά πρέπει να εκτείνονται από κατάστρωμα σε 
κατάστρωμα και μέχρι το κέλυφος του πλοίου ή άλλα όρια. 

2.2.1.4 Όπου μια κύρια κατακόρυφη ζώνη υποδιαιρείται από οριζόντια 
χωρίσματα κλάσης «Α» σε οριζόντιες ζώνες με σκοπό τον κατάλληλο διαχωρισμό 
μιας ζώνης του πλοίου με σύστημα αυτόματου ραντισμού (δΡΚΤΝΚΤΕΚ) και μιας 
ζώνης χωρίς σύστημα αυτόματου ραντισμού, τα χωρίσματα πρέπει να εκτείνονται 
μεταξύ των γειτονικών διαφραγμάτων της κύριας κατακόρυφης ζώνης και μέχρι το 
κέλυφος ή τα εξωτερικά όρια του πλοίου και πρέπει να μονώνονται σύμφωνα με την 
μόνωση και τους βαθμούς ακεραιότητας που δίνονται στον πίνακα 9.4. 

2.2.1.5.1 Σε πλοία σχεδιασμένα για ειδικούς σκοπούς, όπως οχηματαγωγά που 
μεταφέρουν αυτοκίνητα ή σιδηροδρομικά οχήματα, όπου η πρόβλεψη διαφραγμάτων 
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κύριας κατακόρυφης ζώνης θα αχρήστευε το σκοπό για τον οποίο το πλοίο 
προορίζεται, πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση ισοδύναμα μέσα για τον 
έλεγχο και τον περιορισμό της πυρκαϊάς ειδικά εγκεκριμένα από την Αρχή. Χώροι 
υπηρεσίας και αποθήκες πλοίου δεν πρέπει να ευρίσκονται σε καταστρώματα ΚΌ- 
ΚΌ εκτός εάν προστατεύονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς που έχουν ανάλογη 
εφαρμογή. 

2.2.1.5.2 Ωστόσο, σε πλοίο με χώρους ειδικής κατηγορίας, τέτοιοι χώροι πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Κανονισμού 20 και όπου 
τέτοια συμμόρφωση δεν θα ήταν σύμφωνη με άλλες απαιτήσεις για επιβατηγό πλοία 
που καθορίζονται στο Κεφάλαιο αυτό, πρέπει να υπερισχύουν οι απαιτήσεις του 
Κανονισμού 20. 

2.2.2 Διαφράγματα μέσα σε κύρια κατακόρυφη ζώνη 

2.2.2.1 Για πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, τα 
διαφράγματα που δεν απαιτείται να είναι χωρίσματα κλάσης «Α», πρέπει να είναι 
τουλάχιστον χωρίσματα κλάσης «Β» ή «(Γ», όπως προσδιορίζονται στους πίνακες της 
παραγράφου 2.2.3. 

2.2.2.2 Για πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες, τα 
διαφράγματα μέσα στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας που δεν απαιτείται να 
είναι χωρίσματα κλάσης «Α» πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίσματα κλάσης «Β» ή 
«Γ» όπως προσδιορίζονται στους πίνακες της παραγράφου 2.2.4. Επιπλέον, τα 
διαφράγματα των διαδρόμων, όπου δεν απαιτείται να είναι κλάσης «Α», πρέπει να 
είναι χωρίσματα κλάσης «Β» που θα εκτείνονται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα 
εκτός από τις περιπτώσεις : 

.1 όπου συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης «Β» είναι τοποθετημένες 
και στις δύο πλευρές του διαφράγματος, το τμήμα του διαφράγματος 
πίσω από τη συνεχή οροφή ή επένδυση πρέπει να είναι από υλικό που 
στο πάχος και στη σύνθεση είναι αποδεκτό για την κατασκευή 
χωρισμάτων κλάσης «Β», όμως πρέπει να απαιτηθεί να έχει βαθμό 
ακεραιότητας κλάσης «Β» μόνο κατά την έκταση που αυτό είναι 
λογικό και πρακτικό κατά την κρίση της Αρχής· και 

.2 στην περίπτωση πλοίου που προστατεύεται με σύστημα αυτόματου 
ραντισμού (δΡΚΤΝΚΕΕΚ.) που πληροί τις διατάξεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας, τα διαφράγματα των διαδρόμων μπορούν 
να καταλήγουν σε οροφή μέσα στο διάδρομο, με την προϋπόθεση ότι 
τέτοια διαφράγματα και οροφές έχουν βαθμό μόνωσης κλάσης «Β» 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4. Όλες οι θύρες και τα πλαίσια σε 
τέτοια διαφράγματα πρέπει να είναι από άκαυστα υλικά και να έχουν 
την ίδια ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς με αυτήν του διαφράγματος επί 
του οποίου ευρίσκονται. 

2.2.2.3 Τα διαφράγματα που απαιτείται να είναι χωρίσματα κλάσης «Β», εκτός 
από τα διαφράγματα των διαδρόμων όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.2.2, 
πρέπει να εκτείνονται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και μέχρι το κέλυφος του 
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πλοίου ή άλλα όρια. Πάντως, όπου συνεχής οροφή ή επένδυση κλάσης «Β» είναι 
τοποθετημένη και στις δύο πλευρές του διαφράγματος το οποίο έχει τουλάχιστον την 
ίδια αντίσταση στην πυρκαϊά όπως το προσκείμενο διάφραγμα, το διάφραγμα μπορεί 
να καταλήγει στη συνεχή οροφή ή επένδυση. 

2.2.3 Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και καταστρωμάτων σε πλοία που 
μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες 

2.2.3.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις ειδικές διατάξεις για την 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμάτων των 
επιβατηγών πλοίων, η ελάχιστη ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς όλων των 
διαφραγμάτων και καταστρωμάτων πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στους πίνακες 

9.1 και 9.2. Όπου, λόγω οποιωνδήποτε ειδικών κατασκευαστικών διατάξεων του 
πλοίου, αντιμετωπίζεται δυσκολία στον προσδιορισμό από τους πίνακες της 
ελάχιστης τιμής ακεραιότητας έναντι πυρκαϊάς οποιωνδήποτε χωρισμάτων, οι τιμές 
αυτές πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής. 

2.2.3.2 Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινάκων 

.1 Ο πίνακας 9.1 πρέπει να εφαρμόζεται σε διαφράγματα που δεν 
αποτελούν όρια κύριων κατακόρυφων ζωνών ούτε οριζόντιων ζωνών. 
Ο πίνακας 9.2 πρέπει να εφαρμόζεται σε καταστρώματα που δεν 
σχηματίζουν βαθμίδες σε κύριες κατακόρυφες ζώνες ούτε αποτελούν 
όρια οριζοντίων ζωνών 

.2 Για τον προσδιορισμό των κατάλληλων βαθμών ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ γειτονικών 
χώρων* οι χώροι αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίνδυνο 
πυρκαϊάς που παρουσιάζουν, όπως φαίνεται παρακάτω, στις 
κατηγορίες (1) έως (14). Όπου τα περιεχόμενα και η χρήση ενός χώρου 
είναι τέτοια ώστε να δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταξινόμησή 
του για το σκοπό του Κανονισμού αυτού, ή όπου είναι πιθανό να 
καθορισθούν δύο ή περισσότερες ταξινομήσεις σε ένα χώρο, πρέπει να 
θεωρείται ως χώρος της αντίστοιχης κατηγορίας που έχει τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις οριακών χωρισμάτων. Μικρότερα, 
περίκλειστα διαμερίσματα μέσα σε ένα χώρο τα οποία έχουν λιγότερο 
από 30% ανοίγματα επικοινωνίας με τον χώρο αυτό, θεωρούνται ως 
χωριστοί χώροι. Η ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των οριακών 
διαφραγμάτων και καταστρωμάτων τέτοιων μικρότερων 
διαμερισμάτων πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στους πίνακες 9.1 και 
9.2. Ο τίτλος κάθε κατηγορίας είναι μάλλον τυπικός παρά 
περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις παρενθέσεις που προηγείται κάθε 
κατηγορίας αναφέρεται στην εφαρμοστέα στήλη ή γραμμή των 
πινάκων. 

(1) Σταθμοί ελέγχου 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας και φωτισμού ανάγκης. 

Οιακιστήριο και διαμέρισμα χαρτών. 
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Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του 
πλοίου. 

Σταθμοί ελέγχου πυρκαϊάς. 

Διαμέρισμα ελέγχου των προωστηρίων μηχανημάτων, όπου 
ευρίσκεται έξω από το χώρο των προωστηρίων μηχανημάτων. 
Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού 
πυρκαϊάς. 

Χώροι που περιέχουν τους σταθμούς και τον εξοπλισμό του 
κεντρικού συστήματος μεγαφωνικής αναγγελίας ανάγκης. 

(2) Κλίμακες 

Εσωτερικές κλίμακες, ανελκυστήρες, περίκλειστοι οχετοί 
διαφυγής ανάγκης και κυλιόμενες κλίμακες (εκτός εκείνων που 
περιέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μηχανών) για 
επιβάτες και πλήρωμα και οι χώροι που περικλείονται από τα 
περιφράγματά τους. Σημειώνεται σχετικά ότι κλίμακα 
περίκλειστη σε ένα μόνο επίπεδο πρέπει να θεωρείται ως τμήμα 
του χώρου από τον οποίο δεν διαχωρίζεται με θύρα 
πυρασφαλείας. 

(3) Διάδρομοι 

Διάδρομοι και προθάλαμοι επιβατών και πληρώματος. 

(4) Σταθμοί εγκατάλειψης και εξωτερικές οδοί διαφυγής 
Περιοχή στοιβασίας σωστικών μέσων. 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περιπάτου 
που αποτελούν σταθμούς επιβίβασης και καθαίρεσης σωσιβίων 
λέμβων και σωσιβίων σχεδιών. 

Σταθμοί συγκέντρωσης, εσωτερικοί και εξωτερικοί. 

Εξωτερικές κλίμακες και ανοικτά καταστρώματα που 
χρησιμοποιούνται ως οδοί διαφυγής. 

Η πλευρά του πλοίου μέχρι την ίσαλο γραμμή στην κατάσταση 
πλεύσης ελάχιστου εκτοπίσματος και οι πλευρές της 
υπερκατασκευής και του υπερστεγάσματος που ευρίσκονται 
πλησίον και κάτω από τις περιοχές επιβίβασης στις σωσίβιες 
σχεδίες και στους ολισθητήρες εγκατάλειψης. 

(5) Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων και κλειστοί /γάροι περιπάτου 
άσχετοι από σταθμούς επιβίβασης και καθαίρεσης σωσιβίων 
λέμβων και σωσιβίων σχεδιών. Για να θεωρηθεί ότι οι κλειστοί 
χώροι περιπάτου ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία πρέπει να 
μην έχουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαϊάς, το οποίο σημαίνει ότι 
οι επιπλώσεις πρέπει να περιορίζονται σε επιπλώσεις 
καταστρώματος. Επιπρόσθετα, τέτοιοι χώροι πρέπει να έχουν 
φυσικό αερισμό μέσω μόνιμων ανοιγμάτων. 

Υπαίθριοι χώροι (ο χώρος έξω από τις υπερκατασκευές και τα 
υπερστεγάσματα) 
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(6) Χώροι ενδιαίτησης μικρού κινδύνου πυρκαϊάς 

Θαλαμίσκοι που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό 
περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς. 

Γραφεία και ιατρεία που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό 
περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς. 

Κοινόχρηστοι χώροι που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό 
περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς και καταλαμβάνουν 
επιφάνεια καταστρώματος μικρότερη από 50 τη 2 . 

(7) Χώροι ενδιαίτησης μέσου κινδύνου πυρκαϊάς 

Χώροι όπως της κατηγορίας (6) παραπάνω αλλά που περιέχουν 
επίπλωση και εξοπλισμό μη περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς. 
Κοινόχρηστοι χώροι που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό 
περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς και καταλαμβάνουν 
επιφάνεια καταστρώματος 50 ηι 2 και άνω. 

Απομονωμένα ερμάρια και μικρές αποθήκες σε χώρους 
ενδιαίτησης με επιφάνεια μικρότερη από 4 τη 2 ( στα οποία δεν 
αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά). 

Καταστήματα πωλήσεων. Χώροι προβολής και φύλαξης 
κινηματογραφικών ταινιών. Χώροι παρασκευής διαιτητικών 
φαγητών (που δεν περιέχουν γυμνή φλόγα). 

Ερμάρια ειδών καθαρισμού (στα οποία δεν αποθηκεύονται 
εύφλεκτα υγρά). 

Εργαστήρια (στα οποία δεν αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά). 
Φαρμακεία. 

Μικρά στεγνωτήρια (που καταλαμβάνουν επιφάνεια 
καταστρώματος 4 τη 2 ή μικρότερη). 

Χώροι φύλαξης αξιών. 

Χειρουργεία. 

(8) Χώροι ενδιαίτησης μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς 
Κοινόχρηστοι χώροι που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό 
μη περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς και καταλαμβάνουν 
επιφάνεια καταστρώματος 50 ηι 2 και άνω. 

Κουρεία και αίθουσες καλλωπισμού. 

Ατμόλουτρα. 

(9) Χώροι υγιεινής και παρόμοιοι χώροι 

Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, καταιονιστήρες, λουτρά, 
αποχωρητήρια κ.τ.λ. 

Μικροί χώροι πλυντηρίων. 

Χώροι εσωτερικών κολυμβητηρίων. 

Απομονωμένα κυλικεία μέσα στους χώρους ενδιαίτησης που 
δεν περιέχουν συσκευές μαγειρικής. 

Ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής πρέπει να θεωρούνται ως τμήμα του 
χώρου μέσα στον οποίο ευρίσκονται. 
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(10) Δεξαμενές, κενοί χώροι και χώροι βοηθητικών μηχανημάτων 
που έχουν μικρό ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς 

Δεξαμενές νερού που αποτελούν τμήμα της κατασκευής του 
πλοίου. 

Κενοί χώροι και διαχωριστικά φρεάτια ((20ΡΡΕΚΧ)ΑΜ3). 

Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων που δεν περιέχουν 
μηχανήματα με σύστημα λίπανσης υπό πίεση και όπου 
απαγορεύεται η αποθήκευση εύκαυστων υλικών, όπως : 

διαμερίσματα αερισμού και κλιματισμού· 

διαμέρισμα βαρούλκου αγκύρας· 

διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλίου· 

διαμέρισμα σταθερωτήρων· 

διαμέρισμα κινητήρων ηλεκτρικής πρόωσης· 

διαμερίσματα που περιέχουν ηλεκτρικούς υποπίνακες 

και αποκλειστικά ηλεκτρικό εξοπλισμό εκτός από 

μετασχηματιστές ελαίου (πάνω από 10 ΚΎΛ)· 

σήραγγες αξόνων και οχετοί σωληνώσεων 

χώροι αντλιών και ψυκτικών μηχανημάτων (που δεν 

χρησιμοποιούν εύφλεκτα υγρά). 

Κλειστοί οχετοί που εξυπηρετούν τους παραπάνω χώρους. 

Άλλοι κλειστοί οχετοί όπως οχετοί σωλήνων και καλωδίων. 

(11 )Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων, χώροι φορτίου, δεξαμενές 
φορτίου πετρελαίου και άλλες πετρελαιοδεξαμενές και άλλοι 
παρόμοιοι χώροι μέσου κινδύνου πυρκαϊάς 
Δεξαμενές φορτίου πετρελαίου. 

Κύτη φορτίου, οχετοί και στόμια κυτών. 

Ψυκτικοί θάλαμοι. 

Δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου (όπου είναι εγκατεστημένες σε 
χωριστό διαμέρισμα χωρίς μηχανήματα). 

Σήραγγες αξόνων και οχετοί σωληνώσεων όπου επιτρέπεται η 
αποθήκευση εύκαυστων υλικών. 

Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων όπως της κατηγορίας (10) που 
περιέχουν μηχανήματα με σύστημα λίπανσης υπό πίεση ή στους 
οποίους επιτρέπεται η αποθήκευση εύκαυστων υλικών. 

Σταθμοί πλήρωσης καυσίμου πετρελαίου. 

Χώροι που περιέχουν ηλεκτρικούς μετασχηματιστές ελαίου 
(πάνω από 10 ΚνΑ). 

Χώροι που περιέχουν στροβίλους και βοηθητικές 
ηλεκτρογεννήτριες που κινούνται από παλινδρομικές 
ατμομηχανές και μικρές μηχανές εσωτερικής καύσης με ισχύ 
εξόδου μέχρι 110 Κ\\' που κινούν ηλεκτρογεννήτριες, αντλίες 
ραντισμού, καταιονισμού ή πυρκαϊάς, αντλίες κυτών κ.τ.λ. 
Κλειστοί οχετοί που εξυπηρετούν τους παραπάνω χώρους. 

(12 )Χώροι μηχανών και κύρια μαγειρεία 

Διαμερίσματα μηχανών κύριας πρόωσης (εκτός από χώρους 
κινητήρων ηλεκτρικής πρόωσης) και χώροι λεβήτων. 
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Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων, εκτός από εκείνους των 
κατηγοριών (10) και (11), που περιέχουν μηχανήματα 
εσωτερικής καύσης ή άλλες μονάδες καύσης πετρελαίου, 
θέρμανσης ή άντλησης. 

Κύρια μαγειρεία και παραρτήματα. 

Οχετοί και αγωγοί που οδηγούν στους παραπάνω χώρους. 

(\2>) Αποθήκες, εργαστήρια, κυλικεία κ.τ.λ. 

Κύρια κυλικεία, που δεν αποτελούν παραρτήματα των 
μαγειρείων. 

Κύριο πλυντήριο. 

Μεγάλα στεγνωτήρια (που καταλαμβάνουν επιφάνεια 
καταστρώματος μεγαλύτερη από 4 τη ). 

Διάφορες αποθήκες. 

Χώροι ταχυδρομείου και αποσκευών. 

Χώροι απορριμμάτων. 

Εργαστήρια (που δεν αποτελούν τμήμα των χώρων μηχανών, 
μαγειρείων κ.τ.λ.). 

Ερμάρια και αποθήκες με επιφάνεια μεγαλύτερη από 4 τη , 
εκτός από χώρους που έχουν διατάξεις αποθήκευσης ευφλέκτων 
υγρών. 

(14 )Άλλοι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά 
Αποθήκες χρωμάτων. 

Αποθήκες που περιέχουν εύφλεκτα υγρά (περιλαμβανομένων 
βαφών, φαρμάκων κ.τ.λ.). 

Εργαστήρια (στα οποία αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά)· 

.3 Όπου εμφανίζεται μια μοναδική τιμή για την ακεραιότητα έναντι 
πυρκαϊάς ενός χωρίσματος μεταξύ δύο χώρων, η τιμή αυτή πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις· 

.4 Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2.2.2, όπου εμφανίζεται μόνο μία 
παύλα στους πίνακες, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για το υλικό ή 
για την ακεραιότητα των οριακών χωρισμάτων και 

.5 Η Αρχή πρέπει να καθορίζει αναφορικά με τους χώρους κατηγορίας (5) 
αν οι τιμές μόνωσης στον πίνακα 9.1 πρέπει να εφαρμόζονται στα άκρα 
υπερστεγασμάτων και υπερκατασκευών και αν οι τιμές μόνωσης στον 
πίνακα 9.2 πρέπει να εφαρμόζονται στα εκτεθειμένα στον καιρό 
καταστρώματα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι απαιτήσεις της 
κατηγορίας (5) των πινάκων 9.1 ή 9.2 να επιβάλουν κατ’ ανάγκην 
κλείσιμο των χώρων που κατά την κρίση της Αρχής δεν χρειάζεται να 
είναι περίκλειστοι. 




Πίνακας 9.1 - Διαφράγματα που δεν διαχωρίζουν κύριες κατακόρυφες ζώνες ή οριζόντιες ζώνες 
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Πίνακας 9.2 - Καταστρώματα που δεν σχηματίζουν βαθμίδες σε κύριες κατακόρυφες ζώνες ούτε διαχωρίζουν οριζόντιες ζώνες 
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Σημείωση : Εφαρμόζεται στους πίνακες 9.1 και 9.2. 

ά Όπου γειτονικοί χώροι ευρίσκονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και 
εμφανίζεται ο δείκτης «&», δεν απαιτείται τοποθέτηση διαφράγματος ή 
καταστρώματος μεταξύ τέτοιων χώρων αν η Αρχή δεν το θεωρεί απαραίτητο. 
Για παράδειγμα, στην κατηγορία (12) δεν χρειάζεται να απαιτηθεί διάφραγμα 
μεταξύ μαγειρείου και κυλικείων που αποτελούν παραρτήματα του μαγειρείου 
εφόσον τα διαφράγματα του κυλικείου και τα καταστρώματα διατηρούν την 
ακεραιότητα των οριακών χωρισμάτων του μαγειρείου. Απαιτείται, όμως, 
διάφραγμα μεταξύ μαγειρείου και χώρου μηχανών παρόλο ότι και οι δύο αυτοί 
χώροι ανήκουν στην κατηγορία (12). 

ό Η πλευρά του πλοίου μέχρι την ίσαλο γραμμή σε κατάσταση πλεύσης 
ελάχιστου εκτοπίσματος, οι πλευρές της υπερκατασκευής και του 
υπερστεγάσματος που ευρίσκονται πλησίον και κάτω από τις σωσίβιες σχεδίες 
και τους ολισθητήρες εγκατάλειψης μπορεί να μειωθεί σε «Α-30». 

ο Όπου κοινόχρηστα αποχωρητήρια είναι εγκατεστημένα πλήρως μέσα σε 
περίφραγμα κλιμακοστασίου, το διάφραγμα του κοινόχρηστου αποχωρητηρίου 
μέσα στο περίφραγμα του κλιμακοστασίου μπορεί να έχει ακεραιότητα κλάσης 
«Β». 

ά όπου χώροι κατηγορίας (6). (7). (8) και (9), ευρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός 
της εξωτερικής περιμέτρου του σταθμού συγκέντρωσης, τα διαφράγματα των 
χώρων αυτών επιτρέπεται να έχουν ακεραιότητα κλάσης «Β-0». Θέσεις 
χειρισμού εγκαταστάσεων ήχου, εικόνας και φωτισμού μπορούν να θεωρηθούν 
ως τμήμα του σταθμού συγκέντρωσης. 


2.2.3.3 Μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης «Β» 
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα καταστρώματα ή διαφράγματα μετέχουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει στην απαιτούμενη μόνωση και ακεραιότητα ενός χωρίσματος. 

2.2.3.4 Κατασκευή και διάταξη ατμόλουτρων (χαιιηαα) 

2.2.3.4.1 Η περίμετρος του ατμόλουτρου πρέπει να είναι από οριακά χωρίσματα 
κλάσης «Α» και μπορεί να περιλαμβάνει χώρους αλλαγής ενδυμασίας, καταιονιστήρες 
και αποχωρητήρια. Το ατμόλουτρο πρέπει να μονώνεται με βαθμό μόνωσης «Α-60» 
σε σχέση με άλλους χώρους εκτός από εκείνους που ευρίσκονται μέσα στην περίμετρο 
και από χώρους των κατηγοριών (5), (9) και (10). 

2.2.3.4.2 Λουτρά με απευθείας πρόσβαση σε ατμόλουτρα μπορούν να θεωρηθούν 
μέρος αυτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η θύρα μεταξύ του ατμόλουτρου και του 
λουτρού δεν χρειάζεται να πληροί απαιτήσεις πυρασφαλείας. 

2.2.3.4.3 Επιτρέπεται στο ατμόλουτρο η παραδοσιακή ξύλινη επένδυση στα 
διαφράγματα και στην οροφή. Η οροφή επάνω από την εστία πρέπει να επενδύεται με 
άκαυστη πλάκα με κενό αέρα τουλάχιστον 30 ιυιυ. Η απόσταση από τις θερμές 
επιφάνειες έως τα εύκαυστα υλικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ηιιη, διαφορετικά 
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τα εύκαυστα υλικά πρέπει να προστατεύονται (π.χ. με άκαυστη πλάκα με κενό αέρα 
τουλάχιστον 30 ταπί). 

2.2.3.4.4 Επιτρέπεται στο ατμόλουτρο να χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά 
ξύλινα καθίσματα. 

2.2.3.4.5 Η Ούρα του ατμόλουτρου πρέπει να ανοίγει με ώθηση προς τα έξω. 

2.2.3.4.6 Ηλεκτρικά θερμαινόμενες εστίες πρέπει να εφοδιάζονται με 
χρονοδιακόπτη. 

2.2.4 Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και καταστρωμάτων σε πλοία που 
μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες 

2.2.4.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις ειδικές διατάξεις για την 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμάτων των επιβατηγών 
πλοίων, η ελάχιστη ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς όλων των διαφραγμάτων και 
καταστρωμάτων πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στους πίνακες 9.3 και 9.4. 

2.2.4.2 Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινάκων 

.1 Οι πίνακες 9.3 και 9.4 πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα σε 
διαφράγματα και καταστρώματα που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους· 

.2 Για τον προσδιορισμό των κατάλληλων βαθμών ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ γειτονικών 
χώρων, οι χοίροι αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίνδυνο 
πυρκαϊάς που παρουσιάζουν, όπως φαίνεται παρακάτω, στις κατηγορίες 
(1) έως (11). Όπου τα περιεχόμενα και η χρήση ενός χώρου είναι τέτοια 
ώστε να δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταξινόμησή του για το 
σκοπό του Κανονισμού αυτού, ή όπου είναι πιθανό να καθορισθούν δύο 
ή περισσότερες ταξινομήσεις σε ένα χοίρο, πρέπει να θεωρείται ως 
χώρος της αντίστοιχης κατηγορίας που έχει τις αυστηρότερες 
απαιτήσεις οριακών χωρισμάτων. Μικρότερα, περίκλειστα 
διαμερίσματα μέσα σε ένα χώρο τα οποία έχουν λιγότερο από 30% 
ανοίγματα επικοινωνίας με τον χώρο αυτό, θεωρούνται ως χωριστοί 
χώροι. Η ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των οριακών διαφραγμάτων και 
καταστρωμάτων τέτοιων μικρότερων διαμερισμάτων πρέπει να είναι 
όπως καθορίζεται στους πίνακες 9.3 και 9.4. Ο τίτλος κάθε κατηγορίας 
είναι μάλλον τυπικός παρά περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις 
παρενθέσεις που προηγείται κάθε κατηγορίας αναφέρεται στην 
εφαρμοστέα στήλη ή γραμμή των πινάκων. 

(1) Σταθμοί ελέγχου 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας και φωτισμού ανάγκης. 

Οιακιστήριο και διαμέρισμα χαρτών. 

Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του 

πλοίου. 

Σταθμοί ελέγχου πυρκαϊάς. 
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Διαμέρισμα ελέγχου των προωστηρίων μηχανημάτων, όπου 
ευρίσκεται έξω από το χώρο των προωστηρίων μηχανημάτων. 
Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού 
πυρκαϊάς. 

(2) Διάδρομοι 

Διάδρομοι και προθάλαμοι επιβατών και πληρώματος. 

(3) Χώροι ενδιαίτησης 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.1 πλην των 
διαδρόμων. 

(4) Κλίμακες 

Εσωτερικές κλίμακες, ανελκυστήρες, περίκλειστοι οχετοί 
διαφυγής ανάγκης και κυλιόμενες κλίμακες (εκτός εκείνων που 
περιέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μηχανών) και οι 
χώροι που περικλείονται από τα περιφράγματά τους. 
Σημειώνεται σχετικά ότι κλίμακα περίκλειστη σε ένα μόνο 
επίπεδο πρέπει να θεωρείται ως τμήμα του χώρου από τον 
οποίο δεν διαχωρίζεται με θύρα πυρασφαλείας. 

(5) Χώροι υπηρεσίας (χαμηλού κινδύνου πυρκαϊάς) 

Ερμάρια και αποθήκες στα οποία δεν προβλέπεται αποθήκευση 

λ 

εύφλεκτων υγρών και έχουν επιφάνειες μικρότερες από 4 ηι 
και στεγνωτήρια και πλυντήρια. 

(6) Χώροι μηχανών κατηγορίας Α 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.31. 

(7) Άλλοι χώροι μηχανών 

Διαμερίσματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (αυτόματα 
τηλεφωνικά κέντρα, χώροι αγωγών κλιματισμού). 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.30 εκτός από χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α. 

(8) Χώροι φορτίου 

Όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται για φορτίο 
(περιλαμβανομένων των δεξαμενών φορτίου πετρελαίου) και 
οχετοί και στόμια κυτών των χώρων αυτών, εκτός από χώρους 
ειδικής κατηγορίας. 

(9) Χώροι υπηρεσίας (υψηλού κινδύνου πυρκαϊάς) 

Μαγειρεία, κυλικεία που περιέχουν συσκευές μαγειρικής, 
διαμερίσματα χρωμάτων και φανών, ερμάρια και αποθήκες που 

λ 

έχουν επιφάνεια 4 ιϊΓ ή μεγαλύτερη, χώροι για αποθήκευση 
εύφλεκτων υγρών, ατμόλουτρα και εργαστήρια εκτός από 
εκείνα που αποτελούν τμήμα των χώρων μηχανών. 
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(10) Ανοικτά καταστρώματα 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περιπάτου 
που παρουσιάζουν μικρό ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς. Για να 
θεωρηθεί ότι οι κλειστοί χώροι περιπάτου ανήκουν σ’ αυτήν 
την κατηγορία πρέπει να μην έχουν σημαντικό κίνδυνο 
πυρκαϊάς, το οποίο σημαίνει ότι οι επιπλώσεις πρέπει να 
περιορίζονται σε επιπλώσεις καταστρώματος. Επιπρόσθετα, 
τέτοιοι χώροι πρέπει να έχουν φυσικό αερισμό μέσω μονίμων 
ανοιγμάτων. Υπαίθριοι χώροι (ο χώρος έξω από τις 
υπερκατασκευές και τα υπερστεγάσματα). 

(11) Χώροι ειδικής κατηγορίας και ΚΟ-ΚΟ 

Χώροι όπως ορίζονται στους Κανονισμούς 3.41 και 3.46· 

.3 Κατά τον καθορισμό του εφαρμοστέου βαθμού ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς οριακού χωρίσματος μεταξύ δύο χώρων μέσα σε μια κύρια 
κατακόρυφη ζώνη ή οριζόντια ζώνη που δεν προστατεύεται από 
σύστημα αυτόματου ραντισμού που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας, ή μεταξύ τέτοιων ζωνών από τις οποίες 
καμιά δεν προστατεύεται κατ’ αυτό τον τρόπο, πρέπει να εφαρμόζεται 
η υψηλότερη από τις δύο τιμές που δίνονται στους πίνακες· και 

.4 Κατά τον καθορισμό του εφαρμοστέου βαθμού ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς οριακού χωρίσματος μεταξύ δύο χώρων μέσα σε μια κύρια 
κατακόρυφη ζώνη ή οριζόντια ζώνη που προστατεύεται από σύστημα 
αυτόματου ραντισμού που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας, ή μεταξύ τέτοιων ζωνών από τις οποίες 
και οι δύο προστατεύονται κατ’ αυτό τον τρόπο, πρέπει να 
εφαρμόζεται η χαμηλότερη από τις δύο τιμές που δίνονται στους 
πίνακες. Όπου μια ζώνη με ραντισμό και μια ζώνη χωρίς ραντισμό 
συναντώνται μέσα σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, πρέπει στο 
χώρισμα μεταξύ των ζωνών να εφαρμόζεται η υψηλότερη από τις δύο 
τιμές που δίνονται στους πίνακες. 

2.2.4.3 Μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης «Β» 
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα καταστρώματα ή διαφράγματα μετέχουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει στην απαιτούμενη μόνωση και ακεραιότητα ενός χωρίσματος. 

2.2.4.4 Σε εξωτερικά οριακά χωρίσματα που από τον Κανονισμό 11.2 απαιτείται 
να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, ; μπορεί να γίνονται οπές για την 
τοποθέτηση παραθύρων και παραφωτίδων εφόσον δεν απαιτείται να έχουν τα 
χωρίσματα αυτά σε επιβατηγό πλοία ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α». Με 
όμοιο τρόπο, οι θύρες σε τέτοια διαφράγματα που δεν απαιτείται να έχουν 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α» μπορούν να είναι από υλικά που είναι 
σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής. 


2.2.4.5 


Τα ατμόλουτρα πρέπει να συμμορφώνονται προς την παράγραφο 2.2.3.4. 
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Πίνακας 9.3 - Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους 


Χώροι 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Σταθμοί ελέγχου ( 1 ) 

Α-0 ε 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60 

Διάδρομοι (2) 



Β-0 ε 

Α-0 8 

Β-0 ε 

Β-0 ε 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

> > 

* 

Α-15 

Χοίροι ενδιαίτησης (3) 



<7 ε 

Α-0 8 

Β-0 ε 

Β-0 ε 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-0 0 

* 

Α-30 

Α-0 4 

Κλίμακες (4) 




Α-0 8 

Β-0 ε 

Α-0 8 

Β-0 ε 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-15 

Α-0 0 

* 

Α-15 

Χοίροι υπηρεσίας (5) 

(χαμηλού κινδύνου) 





Ο ε 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χοίροι μηχανών (6) 

κατηγορίας Α 






* 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

* 

Α-60 

Άλλοι χώροι μηχανών (7) 







Α-0 11 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι φορτίου (8) 








* 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι υπηρεσίας (9) 

(υψηλού κινδύνου) 









Α-0 5 

* 

Α-30 

Ανοικτά (10) 

καταστρώματα 











Α-0 

Χώροι ειδικής (11) 

κατηγορίας και Κ.0-Κ.0 











Α-0 


Πίνακας 9.4 - Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς καταστρωμάτων που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους 


Χώρος Χώρος 

κάτω [ άνιο 

(1) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

(5) 

(6) 

(7) 

( 8 ) 

( 9 ) 

(10) 

(11) 

Σταθμοί ελέγχου 

(1) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Διάδρομοι 

( 2 ) 

Α-0 

* 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι ενδιαίτησης 

( 3 ) 

Α-60 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Α-0 4 

Κλίμακες 

( 4 ) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι υπηρεσίας 
(χαμηλού κινδύνου) 

(5) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι μηχανών 
κατηγορίας Α 

(6) 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60* 

Α-30 

Α-60 

* 

Α-60 

| Άλλοι χώροι μηχανών (7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι φορτίου 

( 8 ) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-0 

Χοίροι υπηρεσίας 
(υψηλού κινδύνου) 

( 9 ) 

Α-60 

Α-30 

Α-0 4 

Α-30 

Α-0 4 

Α-30 

Α-0 11 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Ανοικτά 

καταστρώματα 

(10) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- 

Α-0 

Χώροι ειδικής 
κατηγορίας 

(11) 

Α-60 

Α-15 

Α-30 

Α-0 5 

Α-15 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-0 
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Σημειώσεις : Εφαρμόζονται και στους δύο πίνακες 9.3 και 9.4 ανάλογα με την περίπτωση. 

α Για να διευκρινιστεί ποια τιμή εφαρμόζεται, βλέπε τις παραγράφους 2.2.2 και 
2.2.5 

ό Όπου χώροι ευρίσκονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και εμφανίζεται ο 
δείκτης ύ, τότε απαιτείται διάφραγμα ή κατάστρωμα της ακεραιότητας που 
δίνουν οι πίνακες μόνον όταν οι γειτονικοί χώροι προορίζονται για 
διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. στην κατηγορία (9)). Μαγειρείο που συνορεύει 
με άλλο μαγειρείο δεν απαιτεί διάφραγμα, αλλά μαγειρείο που συνορεύει με 
αποθήκη χρωμάτων απαιτεί διάφραγμα «Α-0». 

ο Διάφραγμα που χωρίζει το οιακιστήριο από το διαμέρισμα χαρτών μπορεί να 
είναι κλάσης «Β-0». 

ά Βλέπε τις παραγράφους 2.2.4.2.3 και 2.2.4.2.4. 

ε Για την εφαρμογή της παραγράφου 2.2.1.1.2, όπου εμφανίζονται οι τιμές «Β-0» 
και «Ο» στον πίνακα 9.3, πρέπει να λαμβάνονται ως «Α-0». 

ΐ Δεν χρειάζεται να τοποθετείται μόνωση πυρασφαλείας αν ο χώρος μηχανών 
κατηγορίας (7) , κατά τη γνώμη της Αρχής, παρουσιάζει μικρό ή μηδενικό 
κίνδυνο πυρκαϊάς. 


* Όπου εμφανίζεται αστερίσκος στους πίνακες, το χώρισμα απαιτείται να είναι 
από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, αλλά δεν απαιτείται να είναι κλάσης «Α». 
Πάντως, όπου ένα κατάστρωμα, πλην εντός χώρου κατηγορίας (10), διαπερνάται για 
τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και αεραγωγών, οι διελεύσεις αυτές 
πρέπει να είναι στεγανές ώστε να εμποδίζουν τη διέλευση φλόγας και καπνού. 
Χωρίσματα μεταξύ σταθμών ελέγχου (γεννήτριες ανάγκης) και ανοικτών 
καταστρωμάτων μπορούν να έχουν ανοίγματα εισαγωγής αέρα χωρίς μέσα 
κλεισίματος, εκτός εάν είναι τοποθετημένο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με 
αέριο. 

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2.2.1.1.2, όπου εμφανίζεται αστερίσκος στον 
πίνακα 9.4, θα λαμβάνεται ως «Α-0», εκτός από τις κατηγορίες (8) και (10). 

2.2.5 Προστασία κλιμάκων και ανελκυστήρων σε χώρους ενδιαίτησης 

2.2.5.1 Οι κλίμακες πρέπει να περικλείονται από περιφράγματα που αποτελούνται από 
χωρίσματα κλάσης «Α» με αποτελεσματικά μέσα κλεισίματος όλων των ανοιγμάτων, 
με τις ακόλουθες εξαιρέσεις : 

. 1 κλίμακα που συνδέει δύο μόνο καταστρώματα δεν χρειάζεται να είναι 
περίκλειστη εφόσον στον ένα χώρο μεταξύ των δύο καταστρωμάτων η 
ακεραιότητα του καταστρώματος διατηρείται με κατάλληλα 
διαφράγματα ή αυτοκλειόμενες θύρες. Όταν μια κλίμακα είναι 
περίκλειστη στον ένα χώρο μεταξύ δύο καταστρωμάτων, το 
περίφραγμα της κλίμακας πρέπει να προστατεύεται σύμφωνα με τους 
πίνακες για καταστρώματα στις παραγράφους 2.2.3 και 2.2.4· και 
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.2 μπορούν να τοποθετούνται κλίμακες χωρίς περιφράγματα σε 
κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εξ ολοκλήρου 
μέσα στον κοινόχρηστο χώρο. 

2.2.5.2 Τα φρεάτια των ανελκυστήρων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να 
εμποδίζουν τη διέλευση καπνού και φλόγας από ένα χώρο μεταξύ δύο 
καταστρωμάτων σε άλλο τέτοιο χώρο και πρέπει να εφοδιάζονται με μέσα 
κλεισίματος τέτοια που να επιτρέπουν τον έλεγχο ρευμάτων αέρα και καπνού. Τα 
μηχανήματα των ανελκυστήρων που ευρίσκονται μέσα σε περιφράγματα κλίμακας 
πρέπει να είναι διατεταγμένα σε ξεχωριστό χώρο, που να περιβάλλεται από χαλύβδινα 
διαφράγματα, με την εξαίρεση ότι επιτρέπονται μικρά ανοίγματα για τη διέλευση των 
συρματόσχοινων του ανελκυστήρα. Ανελκυστήρες οι οποίοι ανοίγονται μέσα σε 
χώρους πλην διαδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων ειδικής κατηγορίας, κλιμάκων 
και εξωτερικών χώρων δεν πρέπει να ανοίγονται μέσα σε κλιμακοστάσια που 
περιλαμβάνονται στα μέσα διαφυγής. 

2.3 Φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενοπλοίων 

2.3.1 Μέθοδοι προστασίας σε χώρους ενδιαίτησης 

2.3.1.1 Στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και στους σταθμούς ελέγχου πρέπει 
να υιοθετείται μια από τις ακόλουθες μεθόδους προστασίας : 

.1 Μέθοδος Κ: 

Κατασκευή των εσωτερικών διαχωριστικών διαφραγμάτων από 
άκαυστα χωρίσματα κλάσης «Β» ή «0» γενικά χωρίς την εγκατάσταση 
συστήματος αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, εκτός όπως 
απαιτείται από τον Κανονισμό 7.5.5.1· ή 

.2 Μέθοδος ΙΙ€ 

Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 7.5.5.2 για 
την ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαϊάς σε όλους τους χώρους στους 
οποίους είναι πιθανό να αναμένεται η εκδήλωση πυρκαϊάς, γενικά 
χωρίς περιορισμό στον τύπο των εσωτερικών διαχωριστικών 
διαφραγμάτων· ή 

.3 Μέθοδος ΙΙΙΟ 

Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 7.5.5.3, σε χώρους στους 
οποίους είναι πιθανό να αναμένεται εκδήλωση πυρκαϊάς, γενικά χωρίς 
περιορισμό στον τύπο των εσωτερικών διαχωριστικών διαφραγμάτων, 
με την εξαίρεση ότι η επιφάνεια οποιουδήποτε χώρου ενδιαίτησης ή 
χώρων που χωρίζονται από χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β» δεν πρέπει σε 

λ 

καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 50 ιτΓ. Η Αρχή μπορεί να εξετάσει 
την περίπτωση αύξησης της επιφάνειας αυτής για κοινόχρηστους 
χώρους. 




ΦΕΚ239 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3773 


2.3.1.2 Οι απαιτήσεις για τη χρήση άκαυστων υλικών στην κατασκευή και μόνωση 
των οριακών διαφραγμάτων των χώρων μηχανών, σταθμών ελέγχου, χώρων 
υπηρεσίας κ.τ.λ., και η προστασία των περιφραγμάτων των κλιμάκων και διαδρόμων 
θα είναι ίδιες και για τις τρεις μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.1.1. 

2.3.2 Διαφράγματα μέσα σε χώρους ενδιαίτησης 

2.3.2.1 Τα διαφράγματα που απαιτείται να είναι κλάσης «Β» πρέπει να εκτείνονται 
από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και μέχρι το κέλυφος του πλοίου ή άλλα όρια. 
Πάντως, όπου συνεχής οροφή ή επένδυση κλάσης «Β» είναι τοποθετημένη και στις 
δύο πλευρές του διαφράγματος, το διάφραγμα μπορεί να καταλήγει στη συνεχή οροφή 
ή επένδυση. 

2.3.2.2 Μέθοδος 10 

Τα διαφράγματα που δεν απαιτείται από αυτόν ή άλλους Κανονισμούς για φορτηγά 
πλοία να είναι χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β» πρέπει να είναι τουλάχιστον κλάσης «0». 

2.3.2.3 Μέθοδος 110 

Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός στην κατασκευή των διαφραγμάτων που 
δεν απαιτείται από αυτόν ή άλλους Κανονισμούς για φορτηγά πλοία να είναι 
χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β», εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου 
απαιτούνται διαφράγματα κλάσης «0» σύμφωνα με τον πίνακα 9.5. 

2.3.2.4 Μέθοδος ΙΙΙΟ 

Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός στην κατασκευή των διαφραγμάτων που δεν 
απαιτείται για φορτηγά πλοία να είναι χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β» με την εξαίρεση 
ότι η επιφάνεια οποιουδήποτε χώρου ή χώρων ενδιαίτησης που περικλείονται από 
συνεχές χώρισμα κλάσης «Α» ή «Β», πρέπει σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 
50 ηι 2 , εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου απαιτούνται διαφράγματα κλάσης 
«0» σύμφωνα με τον πίνακα 9.5. Η Αρχή μπορεί να εξετάσει την περίπτωση αύξησης 
της επιφάνειας αυτής για κοινόχρηστους χώρους. 

2.3.3 Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και καταστρωμάτων 

2.3.3.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις ειδικές διατάξεις για την ακεραιότητα 
έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμάτων των φορτηγών πλοίων, η 
ελάχιστη ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στους 
πίνακες 9.5 και 9.6. 

2.3.3.2 Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινάκων : 

.1 Οι πίνακες 9.5 και 9.6 πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα σε 
διαφράγματα και καταστρώματα που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους· 

.2 Για τον προσδιορισμό των κατάλληλων βαθμών ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ γειτονικών 
χώρων, οι χώροι αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίνδυνο 
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πυρκαϊάς που παρουσιάζουν, όπως φαίνεται παρακάτω, στις κατηγορίες 

(1) έως (11). Όπου τα περιεχόμενα και η χρήση ενός χώρου είναι τέτοια 
ώστε να δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταξινόμησή του για το 
σκοπό του Κανονισμού αυτού, ή όπου είναι πιθανό να καθορισθούν δύο 
ή περισσότερες ταξινομήσεις σε ένα χώρο, πρέπει να θεωρείται ως 
χώρος της αντίστοιχης κατηγορίας που έχει τις αυστηρότερες 
απαιτήσεις οριακών χωρισμάτων. Μικρότερα, περίκλειστα 
διαμερίσματα μέσα σε ένα χώρο τα οποία έχουν λιγότερο από 30% 
ανοίγματα επικοινωνίας με τον χώρο αυτό, θεωρούνται ως χωριστοί 
χώροι. Η ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των οριακών διαφραγμάτων και 
καταστρωμάτων τέτοιων μικρότερων διαμερισμάτων πρέπει να είναι 
όπως καθορίζεται στους πίνακες 9.5 και 9.6. Ο τίτλος κάθε κατηγορίας 
είναι μάλλον τυπικός παρά περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις 
παρενθέσεις που προηγείται κάθε κατηγορίας αναφέρεται στην 
εφαρμοστέα στήλη ή γραμμή των πινάκων· 

(1) Σταθμοί ελέγχου 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας και φωτισμού ανάγκης. 
Οιακιστήριο και διαμέρισμα χαρτών. 

Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του 
πλοίου. 

Σταθμοί ελέγχου πυρκαϊάς. 

Διαμέρισμα ελέγχου των προωστηρίων μηχανημάτων, όπου 
ευρίσκεται έξω από το χώρο των προωστηρίων μηχανημάτων. 
Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού 
πυρκαϊάς. 

(2) Διάδρομοι 

Διάδρομοι και προθάλαμοι. 

(3) Χώροι ενδιαίτησης 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.1 πλην των 
διαδρόμων. 

(4) Κλίμακες 

Εσωτερικές κλίμακες, ανελκυστήρες, περίκλειστοι οχετοί 
διαφυγής ανάγκης και κυλιόμενες κλίμακες (εκτός εκείνων που 
περιέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μηχανών) και οι 
χώροι που περικλείονται από τα περιφράγματά τους. 
Σημειώνεται σχετικά ότι κλίμακα περίκλειστη σε ένα μόνο 
επίπεδο πρέπει να θεωρείται ως τμήμα του χώρου από τον 
οποίο δεν διαχωρίζεται με θύρα πυρασφαλείας. 

(5) Χώροι υπηρεσίας (χαμηλού κινδύνου πυρκαϊάς) 

Ερμάρια και αποθήκες τα οποία δεν προβλέπονται για 
αποθήκευση εύφλεκτων υγρών και έχουν επιφάνειες 
μικρότερες από 4 τη 2 και στεγνωτήρια και πλυντήρια. 

(6) Χώροι μηχανών κατηγορίας Α 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.31. 
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(7) Άλλοι χώροι μηχανών 

Χώροι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (αυτόματα τηλεφωνικά 
κέντρα, χώροι αγωγών κλιματισμού). 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.30 εκτός από χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α. 

(8) Χώροι φορτίου 

Όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται για φορτίο 
(περιλαμβανόμενων των δεξαμενών φορτίου πετρελαίου) και 
οχετοί και στόμια κυτών των χώρων αυτών. 

(9) Χώροι υπηρεσίας (υψηλού κινδύνου πυρκαϊάς) 

Μαγειρεία, κυλικεία που περιέχουν συσκευές μαγειρικής, 
ατμόλουτρα, ερμάρια χρωμάτων και αποθήκες που έχουν 
επιφάνεια 4 ητ ή μεγαλύτερη, χώροι για αποθήκευση 
εύφλεκτων υγρών, και εργαστήρια εκτός από εκείνα που 
αποτελούν τμήμα χώρων μηχανών. 

(10) Ανοικτά καταστρώματα 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περιπάτου 
που παρουσιάζουν μικρό ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς. Για να 
θεωρηθεί ότι οι κλειστοί χώροι περιπάτου ανήκουν σ’ αυτήν 
την κατηγορία πρέπει να μην έχουν σημαντικό κίνδυνο 
πυρκαϊάς, το οποίο σημαίνει ότι οι επιπλώσεις πρέπει να 
περιορίζονται σε επιπλώσεις καταστρώματος. Επιπρόσθετα, 
τέτοιοι χώροι πρέπει να έχουν φυσικό αερισμό μέσω μόνιμων 
ανοιγμάτων. Υπαίθριοι χώροι (ο χώρος έξω από τις 
υπερκατασκευές και τα υπερστεγάσματα). 

(11) Χώροι ΚΟ-ΚΟ και χώροι οχημάτων 

Χώροι ΚΟ-ΚΟ όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.41. 

Χώροι οχημάτων όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.49. 
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Πίνακας 9.5 - Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους 


Χοίροι 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 



Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60 

Διάδρομοι (2) 


0 

Β-0 

Β-0 

Α-0° 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Χώροι ενδιαίτησης (3) 



σ* 

Β-0 

Α-0 £ 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Κλίμακες (4) 




Β-0 

Α-οί ι; 

Β-0 

Α-0 Ε 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Χώροι υπηρεσίας (5) 

(χαμηλού κινδύνου) 





€ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι μηχανών (6) 

κατηγορίας Α 






* 

Α-0 

Α-0 Β 

Α-60 

* 

Α-60 1 

Άλλοι χώροι μηχανών (7) 







Α-θ“ 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι φορτίου (8) 








* 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι υπηρεσίας (9) 
(υψηλού κινδύνου) 









Α-θ“ 

* 

Α-30 

Ανοικτά (10) 

καταστρώματα 











Α-0 

Χώροι ΚΟ-ΚΟ και (11) 
ειδικής κατηγορίας 













Πίνακας 9.6 - Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς καταστρωμάτων που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους 


Χοίρος Χώρος 

κάτω 1 άνω 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Σταθμοί ελέγχου 

(1) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-60 

Διάδρομοι 

(2) 

Α-0 

* 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Χώροι ενδιαίτησης 

(3) 

Α-60 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Κλίμακες 

(4) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Χοίροι υπηρεσίας 
(χαμηλού κινδύνου) 

(5) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χοίροι μηχανδιν 
κατηγορίας Α 

(6) 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60 1 

Α-30 

Α-60 

* 

Α-60 

| Άλλοι χώροι μηχανών (7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι φορτίου 

(8) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-0 

Χώροι υπηρεσίας 
(υψηλού κινδύνου) 

(9) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0“ 

* 

Α-30 

Ανοικτά 

καταστρώματα 

(10) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 

Χώροι ΚΟ-ΚΟ και 
ειδικής κατηγορίας 

(Π) 

Α-60 

Α-30 

Α-30 

Α-30 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

* 
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Σημείωση : Εφαρμόζεται στους πίνακες 9.5 και 9.6 ανάλογα με την περίπτωση. 

ά Δεν επιβάλλονται ειδικές απαιτήσεις στα διαφράγματα σύμφωνα με τις 
μεθόδους πυροπροστασίας IIΟ και ΙΙΚλ 

6 Στην περίπτωση της μεθόδου 111(7, πρέπει να προβλέπονται διαφράγματα 
κλάσης «Β» βαθμού «Β-0» μεταξύ χώρων ή ομάδων χώρων επιφάνειας 50 ηι 2 
και άνω. 

ο Για να διευκρινιστεί ποια τιμή εφαρμόζεται βλέπε τις παραγράφους 2.3.2 και 
2.3.4. 

<1 Όπου οι χώροι ευρίσκονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και εμφανίζεται ο 
δείκτης ά, τότε απαιτείται διάφραγμα ή κατάστρωμα της ακεραιότητας που 
δίνουν οι πίνακες μόνον όταν οι γειτονικοί χώροι προορίζονται για 
διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. στην κατηγορία (9)). Μαγειρείο που συνορεύει 
με άλλο μαγειρείο δεν απαιτεί διάφραγμα, αλλά μαγειρείο που συνορεύει με 
διαμέρισμα χρωμάτων απαιτεί διάφραγμα «Α-0». 

ε Διαφράγματα που χωρίζουν το οιακιστήριο, το διαμέρισμα χαρτών και το 
διαμέρισμα ασυρμάτου απ’ αλλήλων, μπορούν να είναι κλάσης «Β-0». 

ί Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλάση «Α-0» αν δεν πρόκειται να μεταφερθούν 
επικίνδυνα φορτία ή αν τα φορτία αυτά στοιβάζονται σε οριζόντια απόσταση 
όχι μικρότερη των 3 ιυ από τέτοιο διάφραγμα. 

§ Για χώρους φορτίου που προορίζονται για μεταφορά επικινδύνων φορτίων, 
εφαρμόζεται ο Κανονισμός 19.3.8. 

Η Διαφράγματα και καταστρώματα που διαχωρίζουν χώρους ΚΌ-ΚΌ πρέπει να 
μπορούν να κλείνονται κατά τρόπο επαρκώς αεριοστεγανό και τα χωρίσματα 
αυτά πρέπει να έχουν ακεραιότητα κλάσης «Α» κατά την έκταση που είναι 
λογικά και πρακτικά δυνατό, αν κατά την κρίση της Αρχής υπάρχει μικρός ή 
μηδενικός κίνδυνος πυρκαϊάς. 

ΐ Δεν χρειάζεται να τοποθετείται μόνωση πυρασφαλείας αν ο χώρος μηχανών 
κατηγορίας (7) , κατά τη γνώμη της Αρχής, παρουσιάζει μικρό ή μηδενικό 
κίνδυνο πυρκαϊάς. 


* Όπου εμφανίζεται αστερίσκος στους πίνακες, το χώρισμα απαιτείται να είναι 
από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, αλλά δεν απαιτείται να είναι κλάσης «Α». 
Πάντως, όπου ένα κατάστρωμα, εκτός από ανοικτό κατάστρωμα, διαπερνάται για τη 
διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και αεραγωγών, οι διελεύσεις αυτές πρέπει 
να είναι στεγανές ώστε να εμποδίζουν τη διέλευση φλόγας και καπνού. Χωρίσματα 
μεταξύ σταθμών ελέγχου (γεννήτριες ανάγκης) και ανοικτών καταστρωμάτων 
μπορούν να έχουν ανοίγματα εισαγωγής αέρα χωρίς μέσα κλεισίματος, εκτός εάν είναι 
τοποθετημένο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο. 

2.3.3.3 Μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι, συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης «Β» 
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα καταστρώματα ή διαφράγματα, μετέχουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει στην απαιτούμενη μόνωση και ακεραιότητα ενός χωρίσματος. 

2.3.3.4 Σε εξωτερικά οριακά χωρίσματα που από τον Κανονισμό 11.2 απαιτείται 
να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, μπορεί να γίνονται οπές για την 
τοποθέτηση παραθύρων και παραφωτίδων εφόσον δεν απαιτείται να έχουν τα 
χωρίσματα αυτά σε φορτηγά πλοία ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α». Με 
όμοιο τρόπο, οι θύρες σε τέτοια διαφράγματα που δεν απαιτείται να έχουν 
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ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α» μπορούν να είναι από υλικά που είναι κατά 
την ικανοποίηση της Αρχής. 

2.2.3.5 Τα ατμόλουτρα πρέπει να συμμορφώνονται προς την παράγραφο 2.2.3.4. 

2.3.4 Προστασία κλιμάκων και φρεατίων ανελκυστήρων σε χώρους ενδιαίτησης, 
υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου 

2.3.4.1 Κλίμακες που διαπερνούν ένα μόνο κατάστρωμα πρέπει να 
προστατεύονται κατ’ ελάχιστο σε ένα επίπεδο με χωρίσματα κλάσης τουλάχιστον «Β- 
0» και αυτοκλειόμενες θύρες. Ανελκυστήρες που διαπερνούν ένα μόνο κατάστρωμα 
πρέπει να περιβάλονται από χωρίσματα κλάσης «Α-0» με χαλύβδινες θύρες και στα 
δύο επίπεδα. Κλίμακες και φρεάτια ανελκυστήρων που διαπερνούν περισσότερα από 
ένα καταστρώματα πρέπει να περιβάλονται από χωρίσματα κλάσης τουλάχιστον «Α- 
0» και να προστατεύονται από αυτοκλειόμενες θύρες σε όλα τα καταστρώματα. 

2.3.4.2 Σε πλοία που διαθέτουν ενδιαίτηση για 12 ή λιγότερα άτομα, όπου οι 
κλίμακες διαπερνούν περισσότερα από ένα καταστρώματα και όπου υπάρχουν δύο 
τουλάχιστον οδοί διαφυγής απευθείας προς το ανοικτό κατάστρωμα σε κάθε επίπεδο 
ενδιαίτησης, οι απαιτήσεις «Α-0» της παραγράφου 2.3.4.1 μπορούν να μειωθούν σε 
«Β-0». 

2.4 Δεξαμενόπλοια 

2.4.1 Εφαρμογή 

Για τα δεξαμενόπλοια πρέπει να εφαρμόζεται μόνον η μέθοδος ΙΟ όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2.3.1.1. 

2.4.2 Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμάτων 

2.4.2.1 Αντί της παραγράφου 2.3 και επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις ειδικές 
διατάξεις για την ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και 
καταστρωμάτων των δεξαμενοπλοίων, η ελάχιστη ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς 
πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στους πίνακες 9.7 και 9.8. 

2.4.2.2 Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινάκων : 

.1 Οι πίνακες 9.7 και 9.8 πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα σε 
διαφράγματα και καταστρώματα που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους· 

.2 Για τον προσδιορισμό των κατάλληλων βαθμών ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ γειτονικών 
χώρων, οι χώροι αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίνδυνο 
πυρκαϊάς που παρουσιάζουν, όπως φαίνεται παρακάτω, στις κατηγορίες 
(1) έως (10). Όπου τα περιεχόμενα και η χρήση ενός χώρου είναι τέτοια 
ώστε να δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταξινόμησή του για το 
σκοπό του Κανονισμού αυτού, ή όπου είναι πιθανό να καθορισθούν 
δύο ή περισσότερες ταξινομήσεις σε ένα χώρο, πρέπει να θεωρείται ως 
χώρος της αντίστοιχης κατηγορίας που έχει τις αυστηρότερες 
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απαιτήσεις οριακών χωρισμάτων. Μικρότερες, περίκλειστες περιοχές 
μέσα σε ένα χώρο τα οποία έχουν λιγότερο από 30% ανοίγματα 
επικοινωνίας με τον χώρο αυτό θεωρούνται χωριστές περιοχές. Η 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των οριακών διαφραγμάτων και 
καταστρωμάτων τέτοιων μικρότερων χώρων πρέπει να είναι όπως 
καθορίζεται στους πίνακες 9.7 και 9.8. Ο τίτλος κάθε κατηγορίας είναι 
μάλλον τυπικός παρά περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις παρενθέσεις 
που προηγείται κάθε κατηγορίας αναφέρεται στην εφαρμοστέα στήλη 
ή γραμμή των πινάκων· 

(1) Σταθμοί ελέγχου 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας και φωτισμού ανάγκης. 
Οιακιστήριο και θάλαμος χαρτών. 

Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του 
πλοίου. 

Σταθμοί ελέγχου πυρκαϊάς. 

Χώρος ελέγχου των προωστηρίων μηχανημάτων, όπου 
ευρίσκεται έξω από το χώρο προωστηρίων μηχανημάτων. 

Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού 
πυρκαϊάς. 

(2) Διάδρομοι 

Διάδρομοι και προθάλαμοι. 

(3) Χώροι ενδιαίτησης 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.1 πλην των 
διαδρόμων. 

(4) Κλίμακες 

Εσωτερικές κλίμακες, ανελκυστήρες, περίκλειστοι οχετοί 
διαφυγής ανάγκης και κυλιόμενες κλίμακες (εκτός εκείνων που 
περιέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μηχανών) και οι 
χώροι που περικλείονται από τα περιφράγματά τους. 
Σημειώνεται σχετικά ότι κλίμακα περίκλειστη σε ένα μόνο 
επίπεδο πρέπει να θεωρείται ως τμήμα του χώρου από τον 
οποίο δεν διαχωρίζεται με θύρα πυρασφαλείας. 

(5) Χώροι υπηρεσίας (χαμηλού κινδύνου πυρκαϊάς) 

Ερμάρια και αποθήκες τα οποία δεν έχουν προβλέψεις για 
αποθήκευση εύφλεκτων υγρών και έχουν επιφάνειες 
μικρότερες από 4 ηι 2 και στεγνωτήρια και πλυντήρια. 

(6) Χώροι μηχανών κατηγορίας Α 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.31. 

(7) Άλλοι χώροι μηχανών 

Χώροι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (αυτόματα τηλεφωνικά 
κέντρα, χώροι αγωγών αερισμού-κλιματισμού). 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.30 εκτός από χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α. 
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(8) Αντλιοστάσια φορτίου 

Χώροι που περιέχουν αντλίες φορτίου και εισόδους και 
οχετούς προς τους χώρους αυτούς. 

(9) Χώροι υπηρεσίας (υψηλού κινδύνου πυρκαϊάς) 

Μαγειρεία, κυλικεία που περιέχουν συσκευές μαγειρικής, 
ατμόλουτρα, ερμάρια χρωμάτων και αποθήκες που έχουν 
επιφάνεια 4 ηι 2 ή μεγαλύτερη, χώροι για αποθήκευση 
εύφλεκτων υγρών και εργαστήρια εκτός από εκείνα που 
αποτελούν τμήμα χώρων μηχανών. 

(10) Ανοικτά καταστρώματα 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περιπάτου 
που παρουσιάζουν μικρό ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς. Για να 
θεωρηθούν ότι ανήκουν σ' αυτήν την κατηγορία οι κλειστοί 
χώροι περιπάτου πρέπει να μην έχουν σημαντικό κίνδυνο 
πυρκαϊάς, το οποίο σημαίνει ότι οι επιπλώσεις πρέπει να 
περιορίζονται σε επιπλώσεις καταστρώματος. Επιπρόσθετα, 
τέτοιοι χώροι πρέπει να έχουν φυσικό αερισμό μέσω μόνιμων 
ανοιγμάτων. Υπαίθριοι χώροι (ο χώρος έξω από τις 
υπερκατασκευές και τα υπερστεγάσματα). 

2.4.2.3 Μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι, συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης «Β» 
σε συνεργασία με τα αντίστοιχα καταστρώματα ή διαφράγματα, μετέχουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει στην απαιτούμενη μόνωση και ακεραιότητα ενός χωρίσματος. 

2.4.2.4 Σε εξωτερικά οριακά χωρίσματα που από τον Κανονισμό 11.2 απαιτείται 
να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, μπορεί να γίνονται οπές για την 
τοποθέτηση παραθύρων και παραφωτίδων εφόσον δεν απαιτείται να έχουν τα 
χωρίσματα αυτά σε δεξαμενόπλοια ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α». Με 
όμοιο τρόπο, οι θύρες σε τέτοια διαφράγματα που δεν απαιτείται να έχουν 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α» μπορούν να είναι από υλικά που 
ικανοποιούν την Αρχή. 

2.4.2.5 Τα εξωτερικά οριακά χωρίσματα των υπερκατασκευών και 
υπερστεγασμάτων, που περικλείουν χώρους ενδιαίτησης περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε προεξεχόντων καταστρωμάτων που στηρίζουν τέτοιους χώρους 
ενδιαίτησης, πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα και να μονώνονται σε βαθμό «Α- 
60» σε ολόκληρη την επιφάνεια των τμημάτων τους που αντικρίζουν την περιοχή 
φορτίου και στις εξωτερικές πλευρές σε απόσταση 3 τη από το ακραίο διάφραγμα που 
αντικρίζει την περιοχή φορτίου. Η απόσταση των 3 ιιι πρέπει να μετράται οριζόντια 
και παράλληλα προς την μέση γραμμή του πλοίου από το διάφραγμα που αντικρίζει 
την περιοχή φορτίου σε κάθε επίπεδο καταστρώματος. Στις πλευρές αυτών των 
υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων, η μόνωση αυτή πρέπει να φθάνει μέχρι την 
κάτω πλευρά του καταστρώματος της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

2.4.2.6 Οι αναφωτίδες των αντλιοστασίων πρέπει να είναι από χάλυβα, δεν πρέπει 
να περιέχουν γυαλί και πρέπει να είναι δυνατό να κλείνονται έξω από το 
αντλιοστάσιο. 
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2.4.2.7 Η κατασκευή και διάταξη των ατμόλουτρων πρέπει να συμμορφώνονται 

προς την παράγραφο 2.2.3.4. 

Πίνακας 9.7 - Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους 


Χώροι 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Σταθμοί ελέγχου 

(1) 

Α-0 6 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α-60 

* 

Διάδρομοι 

(2) 


ά 

Β-0 

Β-0 

Α-0 3 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

* 

Χώροι ενδιαίτησης 

(3) 



ά 

Β-0 

Α-0 3 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

* 

Κλίμακες 

(4) 




Β-0 

Α-0 3 

Β-0 

Α-0 3 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

* 

Χώροι υπηρεσίας 
(χαμηλού κινδύνου) 

(5) 





0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

* 

Χώροι μηχανών 
κατηγορίας Α 

(6) 






* 

Α-0 

Α-0 11 

Α-60 

* 

Άλλοι χώροι μηχανών (7) 







Α-0 13 

Α-0 

Α-0 

* 

Αντλιοστάσια φορτίου( 8) 








* 

Α-60 

* 

Χώροι υπηρεσίας 
(υψηλού κινδύνου) 

(9) 










* 

Ανοικτά 

καταστρώματα 

(10) 










~ 


Πίνακας 9.8 - Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς καταστρωμάτων που διαχωρίζουν γειτονικούς χώρους 


Χώρος Χώρος 

κάτω 1 άνω 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Σταθμοί ελέγχου (1) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

Διάδρομοι (2) 

Α-0 

* 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

Χοίροι ενδιαίτησης (3) 

Α-60 

Α-0 

* 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

Κλίμακες (4) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

Χώροι υπηρεσίας (5) 

(χαμηλού κινδύνου) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

Χώροι μηχανδιν (6) 

κατηγορίας Α 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60 6 

Α-0 

Α-60 

* 

Άλλοι χώροι μηχανών (7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-0 

* 

Αντλιοστάσια φορτίου(8) 

- 

- 

- 

- 

- 

3:231 

Α-0 

* 

- 

* 

Χώροι υπηρεσίας (9) 

(υψηλού κινδύνου) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 



Α-0 

- 

Α-0 13 

* 

Ανοικτά (10) 

καταστρώματα 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- 


Σημείωση : Εφαρμόζεται στους πίνακες 9.7 και 9.8, ανάλογα με την περίπτωση. 

α Για να διευκρινιστεί ποια τιμή εφαρμόζεται, βλέπε τις παραγράφους 2.3.2 και 
2.3.4 

ύ Όπου οι χώροι ευρίσκονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και εμφανίζεται ο 
δείκτης 6, τότε απαιτείται διάφραγμα ή κατάστρωμα της ακεραιότητας που 
δίνουν οι πίνακες μόνον όταν οι γειτονικοί χώροι προορίζονται για 
διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. στην κατηγορία (9)). Μαγειρείο που συνορεύει 












































3782 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


με άλλο μαγειρείο δεν απαιτεί διάφραγμα, αλλά μαγειρείο που συνορεύει με 
διαμέρισμα χρωμάτων απαιτεί διάφραγμα «Α-0». 
ο Διαφράγματα που χωρίζουν το οιακιστήριο, το διαμέρισμα χαρτών και το 
διαμέρισμα ασυρμάτου απ’ αλλήλων, μπορούν να είναι κλάσης «Β-0». 
ά Διαφράγματα και καταστρώματα μεταξύ αντλιοστασίων φορτίου και χώρων 
μηχανών κατηγορίας Α μπορεί να διαπερνώνται από άξονες αντλιών φορτίου 
εφοδιασμένους με στυπιοθλίπτες, ή από παρόμοιες διελεύσεις που διαθέτουν 
στυπιοθλίπτες, με την προϋπόθεση ότι στη θέση του διαφράγματος ή 
καταστρώματος τοποθετούνται αεριοστεγανά παρεμβύσματα με 
αποτελεσματική λίπανση ή άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τη μόνιμη διατήρηση 
της αεριοστεγανότητας. 

ε Δεν χρειάζεται να τοποθετείται μόνωση πυρασφαλείας αν ο χώρος μηχανών 
κατηγορίας (7) , κατά τη γνώμη της Αρχής, παρουσιάζει μικρό ή μηδενικό 
κίνδυνο πυρκαϊάς. 


* Όπου εμφανίζεται αστερίσκος στον πίνακα, το χώρισμα απαιτείται να είναι 
από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, αλλά δεν απαιτείται να είναι κλάσης «Α». 
Πάντως, όπου ένα κατάστρωμα, εκτός από ανοικτό κατάστρωμα, διαπερνάται για τη 
διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και αεραγωγών, οι διελεύσεις αυτές πρέπει 
να είναι στεγανές ώστε να εμποδίζουν τη διέλευση φλόγας και καπνού. Χωρίσματα 
μεταξύ σταθμών ελέγχου (γεννήτριες ανάγκης) και ανοικτών καταστρωμάτων 
μπορούν να έχουν ανοίγματα εισαγωγής αέρα χωρίς μέσα κλεισίματος, εκτός εάν είναι 
τοποθετημένο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο. 

3 Διέλευση μέσα από πυράντοχα χωρίσματα και πρόληψη μετάδοσης 

θερμότητας 

3.1 Όπου διαπερνώνται χωρίσματα κλάσης «Α», οι διελεύσεις αυτές πρέπει να 
δοκιμάζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.1.5. Στην περίπτωση των αγωγών αερισμού 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7.1.2 και 7.3.1. Πάντως, δεν απαιτείται δοκιμή όπου μια 
διέλευση σωλήνα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό που έχει 
πάχος 3 πιπι ή μεγαλύτερο και μήκος όχι λιγότερο από 900 γπιπ (κατά προτίμηση 450 
πυη σε κάθε πλευρά του χωρίσματος), και χωρίς ανοίγματα. Οι διελεύσεις αυτές 
πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένες με επέκταση της μόνωσης σε ίδιο βαθμό με 
αυτόν του χωρίσματος. 

3.2 Όπου διαπερνώνται χωρίσματα κλάσης «Β» για τη διέλευση ηλεκτρικών 
καλωδίων, σωλήνων, φρεατίων αγωγών κ.τ.λ., ή για την τοποθέτηση απολήξεων 
αερισμού, φωτιστικών σωμάτων και παρομοίων διατάξεων, πρέπει να 
κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η αντίσταση στην πυρκαϊά δεν 
καταστρέφεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 7.3.2. Σωλήνες 
που δεν είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή χαλκό οι οποίοι διαπερνούν χωρίσματα 
κλάσης «Β» πρέπει να προστατεύονται είτε : 

.1 από διάταξη διέλευσης δοκιμασμένη σε πυρκαϊά, κατάλληλη για την 
αντίσταση του διατρηθέντος χωρίσματος σε πυρκαϊά και για τον τύπο του 
σωλήνα που χρησιμοποιείται- ή 
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.2 από χαλύβδινο χιτώνιο που έχει πάχος όχι λιγότερο από 1.8 ιηιη και μήκος 
όχι λιγότερο από 900 ιηηι για διαμέτρους σωλήνων 150 ιτιιτι ή 
μεγαλύτερες και όχι λιγότερο από 600 ιηηι για διαμέτρους σωλήνων 
μικρότερες από 150 σι σι (κατά προτίμηση εξίσου κατανεμημένες σε κάθε 
πλευρά του χωρίσματος). Ο σωλήνας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τα 
άκρα του χιτωνίου με φλάντζες ή συνδέσμους· ή το διάκενο μεταξύ του 
σωλήνα και του χιτωνίου να μην υπερβαίνει τα 2,5 σισι· ή το όποιο 
διάκενο μεταξύ του σωλήνα και του χιτωνίου να είναι στεγανοποιημένο με 
τη χρήση άκαυστου ή άλλου κατάλληλου υλικού. 

3.3 Αμόνωτοι μεταλλικοί σωλήνες που διαπερνούν χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β» 
πρέπει να είναι από υλικά που έχουν θερμοκρασία τήξης που υπερβαίνει τους 950° Ο 
για χωρίσματα κλάσης «Α-0» και τους 850° Ο για χωρίσματα κλάσης «Β-0». 

3.4 Για την έγκριση των κατασκευαστικών λεπτομερειών πυρασφαλείας, η Αρχή 
πρέπει να δίνει σημασία στον κίνδυνο μετάδοσης θερμότητας στις τομές και στις 
απολήξεις των απαιτουμένων θερμικών φραγμάτων. Η μόνωση ενός καταστρώματος 
ή διαφράγματος πρέπει να εκτείνεται μετά τη διέλευση, τομή ή τελικό σημείο σε μια 
απόσταση τουλάχιστον 450 ηιηι στην περίπτωση κατασκευών από χάλυβα ή 
αλουμίνιο. Εάν ένας χώρος χωρίζεται με κατάστρωμα ή διάφραγμα κλάσης «Α» που 
έχει μόνωση διαφορετικών τιμών, η μόνωση με την υψηλότερη τιμή πρέπει να 
συνεχίζεται στο κατάστρωμα ή το διαχωριστικό που έχει τη μόνωση με τη χαμηλότερη 
τιμή για μια απόσταση τουλάχιστον 450 ιηιη. 

4 Προστασία ανοιγμάτων σε χωρίσματα πυρασφαλείας 

4.1 Ανοίγματα σε διαφράγματα και καταστρώματα σε επιβατηγά πλοία 

4.1.1 Ανοίγματα σε χωρίσματα κλάσης «Α» 

4.1.1.1 Εκτός από τα ανοίγματα φόρτωσης μεταξύ χώρων φορτίου, χώρων ειδικής 
κατηγορίας, αποθηκών και χώρων αποσκευών και μεταξύ τέτοιων χώρων και των 
εκτεθειμένων στον καιρό καταστρωμάτων, τα ανοίγματα πρέπει να εφοδιάζονται με 
μόνιμα προσαρμοσμένα μέσα κλεισίματος τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο 
ανθεκτικά στην πυρκαϊά όσο τα χωρίσματα στα οποία τοποθετούνται. 

4.1.1.2 Η κατασκευή των θυρών και των πλαισίων τους στα χωρίσματα κλάσης 
«Α» μαζί με τα μέσα ασφάλισής τους στην κλειστή θέση, πρέπει να παρέχουν αντοχή 
στην πυρκαϊά καθώς επίσης και στη διέλευση καπνού και φλόγας ισοδύναμη με εκείνη 
των διαφραγμάτων στα οποία βρίσκονται οι θύρες, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. Τέτοιες θύρες και πλαίσια Ουρών πρέπει να 
κατασκευάζονται από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Οι υδατοστεγείς θύρες δεν 
χρειάζεται να μονώνονται. 

4.1.1.3 Κάθε θύρα πρέπει να μπορεί να ανοίγεται και να κλείνεται από κάθε 
πλευρά του διαφράγματος από ένα μόνο άτομο. 

4.1.1.4 Οι θύρες πυρασφαλείας στα διαφράγματα των κυρίων κατακορύφων 
ζωνών, στα οριακά χωρίσματα μαγειρείων και στα περιφράγματα κλιμακοστασίων 
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εκτός από τις μηχανοκίνητες υδατοστεγείς θύρες, καθώς και εκείνες που είναι 
κανονικά κλειδωμένες , πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

.1 οι θύρες πρέπει να είναι αυτοκλειόμενες και ικανές να κλείνουν με 
κλίση του πλοίου 3,5° που αντιτίθεται στο κλείσιμο· 

.2 ο κατά προσέγγιση χρόνος κλεισίματος για γιγγλυμωτές θύρες πρέπει 
να είναι όχι μεγαλύτερος από 40 § και όχι μικρότερος από 10 δ από την 
έναρξη της κίνησης τους όταν το πλοίο είναι σε όρθια θέση. Ο κατά 
προσέγγιση ομοιόμορφος ρυθμός κλεισίματος για τις ολισθαίνουσες 
θύρες πυρασφαλείας πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερος από 0.2 τη/δ και 
όχι μικρότερος από 0,1 τη/δ όταν το πλοίο είναι σε όρθια θέση· 

.3 οι θύρες εκτός από εκείνες που οδηγούν σε οχετούς διαφυγής ανάγκης, 
πρέπει να είναι ικανές να απελευθερώνονται από απόσταση από ένα 
συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου, είτε ταυτόχρονα, είτε 
καθ' ομάδες και πρέπει να είναι ικανές να απελευθερώνονται επίσης 
μεμονωμένα από θέση και στις δύο πλευρές της θύρας. Οι διακόπτες 
απελευθέρωσης πρέπει να είναι τύπου "ανοικτού - κλειστού" (ΌΝ-ΟΡΡ) 
ώστε να αποφεύγεται αυτόματη αποκατάσταση του συστήματος· 

.4 άγκιστρα συγκράτησης που δεν απελευθερώνονται από κεντρικό σταθμό 
ελέγχου απαγορεύονται· 

.5 θύρα που έκλεισε εξ αποστάσεως από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου 
πρέπει να είναι ικανή να ανοίξει πάλι με τοπικό χειρισμό και από τις δύο 
πλευρές της. Μετά από αυτό το τοπικό άνοιγμα η θύρα πρέπει να κλείνει 
πάλι αυτομάτως· 

.6 πρέπει να υπάρχει ένδειξη στον πίνακα θυρών πυρασφαλείας στον 
συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου για το εάν κάθε μία από 
τις τηλεχειριζόμενες θύρες είναι κλειστή· 

.7 ο μηχανισμός απελευθέρωσης πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε η 
θύρα να κλείνει αυτομάτως σε περίπτωση βλάβης του συστήματος 
ελέγχου ή της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας· 

.8 πρέπει πλησίον των θυρών να προβλέπονται τοπικοί συσσωρευτές 
παροχής ενέργειας για τις μηχανοκίνητες θύρες, που να επιτρέπουν τον 
χειρισμό των θυρών μετά από βλάβη του συστήματος ελέγχου ή της 
κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον δέκα φορές (πλήρες 
άνοιγμα και κλείσιμο) με την χρήση των τοπικών χειριστηρίων· 

.9 βλάβη του συστήματος ελέγχου ή της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας 
σε μία θύρα δεν πρέπει να επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία των άλλων 
θυρών 

.10 τηλεχειριζόμενες ολισθαίνουσες ή μηχανοκίνητες θύρες πρέπει να 
εφοδιάζονται με σύστημα αναγγελίας που να ηχεί για 5 δ τουλάχιστον 
αλλά όχι περισσότερο από 10 δ μετά την απελευθέρωση της θύρας από 
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τον κεντρικό σταθμό ελέγχου και πριν την έναρξη κίνησης της θύρας και 
να συνεχίζει να ηχεί μέχρι η θύρα να κλείσει τελείως· 

. 11 θύρα σχεδιασμένη να ανοίγει πάλι όταν έλθει σε επαφή με ένα 
αντικείμενο στην διαδρομή της πρέπει να ανοίγει όχι περισσότερο από 1 
ιυ από το σημείο επαφής· 

.12 δίφυλλες θύρες, εφοδιασμένες με μάνδαλο αναγκαίο για την 
ακεραιότητά τους έναντι πυρκαϊάς πρέπει να έχουν διάταξη μανδάλωσης 
που να ενεργοποιείται αυτόματα με την λειτουργία των θυρών όταν 
απελευθερώνονται από το σύστημα ελέγχου· 

.13 θύρες οι οποίες έχουν απ' ευθείας πρόσβαση σε χώρους ειδικής 
κατηγορίας και είναι μηχανοκίνητες και αυτοκλειόμενες δεν 
χρειάζεται να εφοδιάζονται με τα συστήματα αναγγελίας και τους 
μηχανισμούς απελευθέρωσης από απόσταση που απαιτούνται από τις 
παραγράφους 4.1.1.4.3 και 4.1.1.4.10· 

.14 τα εξαρτήματα του τοπικού συστήματος ελέγχου πρέπει να είναι προσιτά 
για συντήρηση και ρύθμιση· 

.15 οι μηχανοκίνητες θύρες πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα ελέγχου, 
εγκεκριμένου τύπου ικανό να λειτουργεί σε περίπτωση πυρκαϊάς και να 
είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. Το σύστημα αυτό 
πρέπει να ικανοποιεί της ακόλουθες απαιτήσεις : 

.15.1 το σύστημα ελέγχου πρέπει να είναι ικανό να ελέγχει την λειτουργία 
της θύρας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 200°0 για τουλάχιστον 60 
πιϊπ, τροφοδοτούμενο από την παροχή ενέργειας· 

.15.2 δεν πρέπει να επηρεάζεται η παροχή ενέργειας για όλες τις άλλες 
θύρες που δεν είναι εκτεθειμένες στην πυρκαϊά· και 

.15.3 σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 200°0 το σύστημα ελέγχου 
πρέπει να απομονώνεται αυτόματα από την παροχή ενέργειας και 
πρέπει να είναι ικανό να διατηρεί κλειστή την θύρα μέχρι τουλάχιστον 
τους 945°(Γ. 

4.1.1.5 Σε πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες, όπου ένας 
χώρος προστατεύεται από σύστημα αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας ή έχει 
συνεχή οροφή κλάσης «Β», τα ανοίγματα στα καταστρώματα που δεν σχηματίζουν 
βαθμίδες σε κύριες κατακόρυφες ζώνες ούτε διαχωρίζουν οριζόντιες ζώνες πρέπει να 
κλείνονται κατά τρόπο εύλογα στεγανό και τα καταστρώματα αυτά πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις ακεραιότητας κλάσης «Α» όσο είναι λογικό και πρακτικό κατά την 
κρίση της Αρχής. 

4.1.1.6 Οι απαιτήσεις για ακεραιότητα κλάσης «Α» των εξωτερικών οριακών 
χωρισμάτων του πλοίου δεν πρέπει να εφαρμόζονται στα γυάλινα τμήματα, στα 
παράθυρα και στις παραφωτίδες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει απαίτηση στην 
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παράγραφο 4.1.3.3 αυτά τα οριακά χωρίσματα να έχουν ακεραιότητα κλάσης «Α». Οι 
απαιτήσεις για ακεραιότητα κλάσης «Α» των εξωτερικών οριακών χωρισμάτων του 
πλοίου δεν πρέπει να εφαρμόζονται στις εξωτερικές θύρες, εκτός από εκείνες στις 
υπερκατασκευές και στα υπερστεγάσματα που αντικρίζουν σωστικά μέσα, σταθμούς 
επιβιβάσεως και εξωτερικούς σταθμούς συγκεντρώσεως. εξωτερικές κλίμακες και 
ανοικτά καταστρώματα που χρησιμοποιούνται ως οδοί διαφυγής. Οι θύρες 
περιφραγμάτων κλιμακοστασίων δεν χρειάζεται να πληρούν την απαίτηση αυτή. 

4.1.1.7 Εκτός από τις υδατοστεγείς θύρες, τις καιροστεγείς θύρες (ημιστεγανές 
θύρες), τις θύρες που οδηγούν σε ανοικτό κατάστρωμα και τις θύρες οι οποίες 
χρειάζεται να είναι εύλογα αεριοστεγείς, όλες οι θύρες κλάσης «Α» που ευρίσκονται 
σε κλιμακοστάσια, κοινόχρηστους χώρους και διαφράγματα κυρίων κατακορύφων 
ζωνών σε οδούς διαφυγής πρέπει να εφοδιάζονται με αυτοκλειόμενη θυρίδα διέλευσης 
ευκάμπτου σωλήνα της οποίας το υλικό, η κατασκευή και η αντοχή στην πυρκαϊά να 
είναι ισοδύναμα με τη θύρα στην οποία είναι τοποθετημένη και η οποία πρέπει να έχει 
ελεύθερο τετράγωνο άνοιγμα 150 πυη, όταν η θύρα είναι κλειστή και πρέπει να 
εφαρμόζει στο κάτω άκρο της θύρας, απέναντι από τους γιγγλυμούς της θύρας ή, σε 
περίπτωση ολισθαινουσών θυρών, πλησιέστερα στο άνοιγμα. 

4.1.1.8 Όπου σε επιβατηγό πλοίο είναι αναγκαία η διέλευση αγωγού αερισμού 
από χώρισμα κύριας κατακόρυφης ζώνης, πρέπει να τοποθετείται κοντά στο χώρισμα 
πυροφράκτης αυτόματου κλεισίματος που πρέπει να παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση 
βλάβης. Ο πυροφράκτης πρέπει να έχει επίσης δυνατότητα χειροκίνητου κλεισίματος 
από κάθε πλευρά του χωρίσματος. Η θέση χειρισμού πρέπει να είναι αμέσως προσιτή 
και να σημαίνεται με κόκκινο ανακλαστικό χρώμα. Ο αγωγός μεταξύ του χωρίσματος 
και του πυροφράκτη πρέπει να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό και, αν είναι 
αναγκαίο, πρέπει να μονώνεται ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1. Ο 
πυροφράκτης πρέπει να εφοδιάζεται τουλάχιστον στη μια πλευρά του χωρίσματος με 
ορατό ενδείκτη που να δείχνει αν ο πυροφράκτης είναι στην ανοικτή θέση. 

4.1.2 Ανοίγματα σε χωρίσματα κλάσης «Β» 

4.1.2.1 Οι θύρες και τα πλαίσιά τους σε χωρίσματα κλάσης «Β» και τα μέσα 
ασφάλισής τους πρέπει να παρέχουν μέθοδο κλεισίματος που να έχει αντίσταση στην 
πυρκαϊά ισοδύναμη προς εκείνη των χωρισμάτων, όπως αυτή καθορίζεται από τον 
Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών, με την εξαίρεση ότι μπορεί να επιτρέπονται ανοίγματα 
αερισμού στο κατώτερο τμήμα τέτοιων θυρών. Όπου υπάρχει τέτοιο άνοιγμα στη 
θύρα ή κάτω από αυτήν, η ολική καθαρή επιφάνεια οποιουδήποτε τέτοιου ανοίγματος 
ή ανοιγμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 τη 2 . Εναλλακτικά, επιτρέπεται 
άκαυστος αεραγωγός εξισορρόπησης που διέρχεται μεταξύ θαλαμίσκου και 
διαδρόμου και τοποθετημένος κάτω από τη μονάδα υγιεινής όπου η επιφάνεια 
διατομής του αγωγού δεν υπερβαίνει τα 0,05 τη 2 . Όλα τα ανοίγματα αερισμού πρέπει 
να εφοδιάζονται με πλέγμα κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. Οι θύρες πρέπει να 
είναι άκαυστες. 

4.1.2.2 Οι θύρες των θαλαμίσκων σε χωρίσματα κλάσης «Β» πρέπει να είναι 
αυτοκλειόμενου τύπου. Άγκιστρα συγκράτησης δεν επιτρέπονται. 

4.1.2.3 Οι απαιτήσεις για ακεραιότητα κλάσης «Β» των εξωτερικών οριακών 
χωρισμάτων του πλοίου δεν πρέπει να εφαρμόζονται στα γυάλινα τμήματα, στα 
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παράθυρα και στις παραφωτίδες. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι απαιτήσεις για 
ακεραιότητα κλάσης «Β» δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε εξωτερικές θύρες 
υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων. Για πλοία που δεν μεταφέρουν 
περισσότερους από 36 επιβάτες, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση εύκαυστων 
υλικών σε θύρες που διαχωρίζουν καμπίνες από μεμονωμένους εσωτερικούς χώρους 
υγιεινής όπως λουτρά. 

4.1.2.4 Σε πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες, όπου είναι 
εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου ραντισμού που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας : 

.1 τα ανοίγματα σε καταστρώματα που δεν σχηματίζουν βαθμίδες σε 
κύριες κατακόρυφες ζώνες ούτε διαχωρίζουν οριζόντιες ζώνες πρέπει 
να κλείνονται κατά τρόπο εύλογα στεγανό και τα καταστρώματα αυτά 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ακεραιότητας κλάσης «Β» όσο είναι 
λογικό και πρακτικό κατά την κρίση της Αρχής· και 

.2 τα ανοίγματα σε διαφράγματα διαδρόμων από υλικά κλάσης «Β» πρέπει 
να προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.2.2. 

4.1.3 Παράθυρα και παραφωτίδες 

4.1.3.1 Τα παράθυρα και οι παραφωτίδες σε διαφράγματα που βρίσκονται μέσα σε 
χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σε σταθμούς ελέγχου, εκτός από εκείνα στα 
οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4.1.1.6 και της παραγράφου 
4.1.2.3, πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να διατηρούν τις απαιτήσεις 
ακεραιότητας του τύπου των διαφραγμάτων στα οποία είναι τοποθετημένα, όπως αυτό 
καθορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 

4.1.3.2 Παρά τις απαιτήσεις των πινάκων 9.1 έως 9.4, τα παράθυρα και οι 
παραφωτίδες σε διαφράγματα που χωρίζουν τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας 
και τους σταθμούς ελέγχου από το ύπαιθρο, πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα ή 
άλλο κατάλληλο υλικό. Το γυαλί πρέπει να συγκρατείται με στιλπνή αρμοκαλύπτρα ή 
γωνία. 

4.1.3.3 Τα παράθυρα που αντικρίζουν σωστικά μέσα, σταθμούς επιβίβασης και 
συγκέντρωσης, εξωτερικές κλίμακες και ανοικτά καταστρώματα που 
χρησιμοποιούνται ως οδοί διαφυγής καθώς και τα παράθυρα που βρίσκονται κάτω από 
περιοχές επιβίβασης σε σωσίβιες σχεδίες και ολισθητήρες διαφυγής πρέπει να έχουν 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς όπως απαιτείται από τον πίνακα 9.1. Όπου υπάρχουν 
κεφαλές αυτόματου ραντισμού που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα παράθυρα, μπορούν 
να γίνουν δεκτά ως ισοδύναμα παράθυρα κλάσης «Α-0». Για να θεωρούνται ως 
σύμφωνες με αυτήν την παράγραφο, οι κεφαλές ραντισμού πρέπει να είναι είτε : 

.1 αποκλειστικά προορισμένες κεφαλές τοποθετημένες εμπρός από τα 
παράθυρα και εγκατεστημένες επιπροσθέτως των συμβατικών 
ραντιστήρων οροφής· είτε 

.2 συμβατικές κεφαλές ραντισμού οροφής σε τέτοια διάταξη ώστε το 
παράθυρο να προστατεύεται με μια μέση εφαρμοζόμενη παροχή 
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τουλάχιστον 5 1/ηι7ηιΐη και η επιπλέον επιφάνεια του παραθύρου να 
περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της περιοχής κάλυψης. 

Παράθυρα που βρίσκονται στην πλευρά του πλοίου κάτω από περιοχές επιβίβασης σε 
σωσίβιες λέμβους πρέπει να έχουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς τουλάχιστον κλάσης 
«Α-0». 

4.2 Θύρες σε πυράντοχα χωρίσματα φορτηγών πλοίων 

4.2.1 Η αντίσταση των θυρών στην πυρκαϊά πρέπει να είναι ισοδύναμη με εκείνη 
του χωρίσματος στο οποίο είναι τοποθετημένες, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με 
τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. Θύρες και πλαίσια θυρών σε χωρίσματα κλάσης 
«Α» πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα. Οι θύρες στα χωρίσματα κλάσης «Β» 
πρέπει να είναι άκαυστες. Θύρες τοποθετημένες σε οριακά διαφράγματα χώρων 
μηχανών κατηγορίας Α πρέπει να είναι εύλογα αεριοστεγανές και αυτοκλειόμενες. Σε 
πλοία κατασκευασμένα σύμφωνα με την μέθοδο ΙΘ, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει τη 
χρήση εύκαυστων υλικών σε θύρες που χωρίζουν καμπίνες από μεμονωμένους 
εσωτερικούς χώρους υγιεινής όπως οι καταιονιστήρες. 

4.2.2 Θύρες που απαιτείται να είναι αυτοκλειόμενες δεν πρέπει να εφοδιάζονται με 
άγκιστρα συγκράτησης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις 
συγκράτησης εφοδιασμένες με τηλεχειριζόμενες διατάξεις απελευθέρωσης, του τύπου 
που παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης. 

4.2.3 Στα διαφράγματα των διαδρόμων μπορούν να επιτραπούν ανοίγματα 
αερισμού στις θύρες και κάτω από τις θύρες θαλαμίσκων και κοινόχρηστων χώρων. 
Ανοίγματα αερισμού επιτρέπονται επίσης σε θύρες κλάσης «Β» που οδηγούν σε 
αποχωρητήρια, γραφεία, κυλικεία, ερμάρια και αποθήκες. Εκτός από όπως επιτρέπεται 
παρακάτω, τα ανοίγματα πρέπει να προβλέπονται μόνο στο τμήμα της θύρας από τη 
μέση και κάτω. Όπου υπάρχει τέτοιο άνοιγμα στη θύρα ή κάτω από αυτήν, η ολική 
καθαρή επιφάνεια οποιουδήποτε τέτοιου ανοίγματος ή ανοιγμάτων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 0,05 ηι 2 . Εναλλακτικά, επιτρέπεται ένας άκαυστος αεραγωγός 
εξισορρόπησης που διέρχεται μεταξύ θαλαμίσκου και διαδρόμου και είναι 
τοποθετημένος κάτω από τη μονάδα υγιεινής, όπου η επιφάνεια διατομής του αγωγού 
δεν υπερβαίνει τα 0,05 ηι 2 . Τα ανοίγματα αερισμού εκτός εκείνων κάτω από την θύρα, 
πρέπει να εφοδιάζονται με πλέγμα κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. 

4.2.4 Οι υδατοστεγείς θύρες δεν χρειάζεται να μονώνονται. 

5 Προστασία των ανοιγμάτων σε οριακά χωρίσματα χώρων μηχανών 

5.1 Εφαρμογή 

5.1.1 Η διάταξη της παραγράφου αυτής πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α και, όπου η Αρχή το θεωρεί επιθυμητό, σε άλλους χώρους 
μηχανών. 

5.2 Προστασία ανοιγμάτων σε οριακά διαφράγματα χώρων μηχανών 

5.2.1 Ο αριθμός των αναφωτίδων, θυρών, ανεμοδόχων, ανοιγμάτων σε 
καπνοδόχους που επιτρέπουν το εξαερισμό και άλλων ανοιγμάτων σε χώρους 
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μηχανών πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
αερισμού και στη σωστή και ασφαλή λειτουργία του πλοίου. 

5.2.2 Οι αναφωτίδες πρέπει να είναι χαλύβδινες και να μην περιέχουν υαλοπίνακες. 

5.2.3 Πρέπει να διατίθενται μέσα ελέγχου για το κλείσιμο των μηχανοκίνητων 
θυρών ή την ενεργοποίηση των μηχανισμών απελευθέρωσης των θυρών εκτός από τις 
μηχανοκίνητες υδατοστεγείς θύρες. Το μέσο ελέγχου πρέπει να ευρίσκεται έξω από 
τον αντίστοιχο χώρο, σε θέση όπου δεν θα αποκοπεί στην περίπτωση πυρκαϊάς στον 
χώρο που εξυπηρετεί. 

5.2.4 Σε επιβατηγό πλοία, τα μέσα ελέγχου που απαιτούνται από την παράγραφο 
5.2.3 πρέπει να ευρίσκονται σε μια θέση ελέγχου ή να είναι συγκεντρωμένα σε όσο το 
δυνατό λιγότερες θέσεις σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής. Οι θέσεις αυτές 
πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση από το ανοικτό κατάστρωμα. 

5.2.5 Σε επιβατηγό πλοία, οι θύρες, εκτός από τις μηχανοκίνητες υδατοστεγείς 
θύρες, πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε, σε περίπτωση πυρκαϊάς μέσα στο χώρο, 
να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό κλείσιμο με μηχανοκίνητες διατάξεις κλεισίματος ή 
με την πρόβλεψη αυτοκλειόμενων θυρών που να μπορούν να κλείνουν με κλίση του 
πλοίου 3,5° αντίθετη προς τη φορά κλεισίματος και να έχουν μέσο συγκράτησης που 
παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης, εφοδιασμένο με τηλεχειριζόμενη διάταξη 
απελευθέρωσης. Οι θύρες των οχετών διαφυγής ανάγκης δεν χρειάζεται να 
εφοδιάζονται με μέσο συγκράτησης που παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης και 
με τηλεχειριζόμενη διάταξη απελευθέρωσης. 

5.2.6 Δεν πρέπει να τοποθετούνται παράθυρα στα οριακά χωρίσματα των χώρων 
μηχανών. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη χρήση γυαλιού σε χώρους ελέγχου εντός 
των χώρων μηχανών. 

6 Προστασία οριακών χωρισμάτων χώρου φορτίου 

6.1 Σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, τα 
οριακά διαφράγματα και καταστρώματα των χώρων ειδικής κατηγορίας και των 
χώρων ΚΟ-ΚΟ πρέπει να μονώνονται σε βαθμό μόνωσης κλάσης «Α-60». Όμως, όπου 
στη μια πλευρά του χωρίσματος ευρίσκεται χώρος κατηγορίας (5), (9) και (10), όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 2.2.3, ο βαθμός μόνωσης μπορεί να μειωθεί σε «Α-0». Όπου 
δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου ευρίσκονται κάτω από χώρο ειδικής κατηγορίας, η 
ακεραιότητα του καταστρώματος μεταξύ αυτών των χώρων μπορεί να μειωθεί σε 
βαθμό «Α-0». 

6.2 Σε πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες, τα οριακά 
διαφράγματα των χώρων ειδικής κατηγορίας πρέπει να μονώνονται όπως απαιτείται 
για χώρους κατηγορίας (11) από τον πίνακα 9.3 και τα οριζόντια οριακά χωρίσματα 
όπως απαιτείται για χώρους κατηγορίας (11) από τον πίνακα 9.4. 

6.3 Σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες τα 
οριακά διαφράγματα και καταστρώματα των κλειστών και ανοικτών χώρων ΚΟ-ΚΟ 
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πρέπει να έχουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς όπως απαιτείται για χώρους κατηγορίας 
(8) από τον πίνακα 9.3 και τα οριζόντια οριακά χωρίσματα όπως απαιτείται για 
χώρους κατηγορίας (8) από τον πίνακα 9.4. 

6.4 Σε επιβατηγό πλοία πρέπει να προβλέπονται ενδείκτες στη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας που να δείχνουν πότε οποιαδήποτε θύρα πυρασφαλείας, που οδηγεί προς 
ή από χώρους ειδικής κατηγορίας, είναι κλειστή. 

6.5 Σε δεξαμενόπλοια, για την προστασία των δεξαμενών φορτίου που περιέχουν 
ακατέργαστο πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου με σημείο ανάφλεξης που δεν 
υπερβαίνει τους 60° (Γ, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που καθίστανται από 
την θερμότητα άμεσα αναποτελεσματικά για επιστόμια, εξαρτήματα, καλύμματα 
ανοιγμάτων δεξαμενών, σωληνώσεις αερισμού φορτίου και σωληνώσεις δεξαμενών, 
έτσι ώστε να προλαμβάνεται η εξάπλωση της πυρκαϊάς στο φορτίο. 

7 Συστήματα αερισμού 

7.1 Αγωγοί και φράκτες 

7.1.1 Οι αγωγοί αερισμού πρέπει να είναι από άκαυστο υλικό. Ωστόσο, βραχείς 
αγωγοί που το μήκος τους γενικά δεν υπερβαίνει τα 2 τη και η ελεύθερη επιφάνεια 
διατομής* τους δεν υπερβαίνει τα 0.02 τη 2 , δεν χρειάζεται να είναι άκαυστοι, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις : 

. 1 οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι από υλικό το οποίο έχει 
χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας· 

.2 οι αγωγοί χρησιμοποιούνται μόνο στα τελικά τμήματα του συστήματος 
αερισμού· και 

.3 οι αγωγοί δεν ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 600 τηιη, που 
μετράται κατά μήκος του αγωγού, από άνοιγμα σε χώρισμα κλάσης 
«Α» ή «Β» περιλαμβανομένων των συνεχών οροφών κλάσης «Β». 

7.1.2 Οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να δοκιμάζονται σύμφωνα με τον Κώδικα 
Πυριμάχων Δοκιμών : 

.1 οι πυροφράκτες, περιλαμβανομένων των μέσων χειρισμού τους· και 

.2 οι αγωγοί που διαπερνούν χωρίσματα Α κλάσης. Ωστόσο, όπου 
χαλύβδινα χιτώνια συνδέονται απ’ ευθείας με αγωγούς αερισμού με 
ηλωτά ή κοχλιωτά περιαυχένια ή με συγκόλληση, η δοκιμή δεν 
απαιτείται. 

7.2 Διάταξη των αγωγών 

7.2.1 Τα συστήματα αερισμού για χώρους μηχανών κατηγορίας Α, χώρους 
οχημάτων, χώρους ΚΌ-ΚΟ, μαγειρεία, χώρους ειδικής κατηγορίας και χώρους 


Ο όρος «ελεύθερη επιφάνεια διατομής» σημαίνει, ακόμη και στην περίπτωση ενός ήδη μονωμένου 
αγωγού, την επιφάνεια που υπολογίζεται με βάση την εσωτερική διάμετρο του αγωγού. 
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φορτίου πρέπει, γενικά, να διαχωρίζονται το ένα από το άλλο καθώς και από τα 
συστήματα αερισμού που εξυπηρετούν άλλους χώρους. Εξαιρούνται τα συστήματα 
αερισμού μαγειρείου σε φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 4000 
και σε επιβατηγό πλοία που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, τα 
οποία δεν χρειάζεται να διαχωρίζονται τελείως, αλλά μπορούν να εξυπηρετούνται από 
χωριστούς αγωγούς από μια μονάδα αερισμού που εξυπηρετεί άλλους χώρους. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, ένας αυτόματος πυροφράκτης πρέπει να τοποθετείται στον 
αγωγό αερισμού του μαγειρείου κοντά στη μονάδα αερισμού. Αγωγοί που 
προβλέπονται για τον αερισμό χώρων μηχανών κατηγορίας Α, μαγειρείων, χώρων 
οχημάτων, χώρων ΚΟ-ΚΟ ή χώρων ειδικής κατηγορίας δεν πρέπει να διέρχονται από 
χώρους ενδιαίτησης, χώρους υπηρεσίας ή σταθμούς ελέγχου, εκτός εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους 7.2.1.1.1 έως 7.2.1.1.4 
ή 7.2.1.2.1 και 7.2.1.2.2 : 

.1.1 οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3 
ηιηι και 5 ηιηι για αγωγούς τα πλάτη ή οι διάμετροι των οποίων είναι 
μέχρι και 300 ηιηι και 760 ιηιη και άνω αντίστοιχα και, στην 
περίπτωση τέτοιων αγωγών, τα πλάτη ή οι διάμετροι των οποίων είναι 
μεταξύ 300 ιηιη και 760 ηιηι, με πάχος που υπολογίζεται με 
παρεμβολή· 

.1.2 οι αγωγοί είναι κατάλληλα στηριγμένοι και ενισχυμένοι· 

.1.3 οι αγωγοί είναι εφοδιασμένοι με αυτόματους πυροφράκτες κοντά στα 
οριακά χωρίσματα που διαπερνούν· και 

.1.4 οι αγωγοί είναι μονωμένοι σε βαθμό κλάσης «Α-60» ως προς τους 
χώρους μηχανών, μαγειρείων, χώρους οχημάτων, χώρους ΚΟ-ΚΟ ή 
χώρους ειδικής κατηγορίας σε μήκος τουλάχιστον 5 ιη από κάθε 
πυροφράκτη· 

ή 

.2.1 οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα σύμφωνα με τις 
παραγράφους 7.2.1.1.1 και 7.2.1.1.2· και 

.2.2 οι αγωγοί είναι μονωμένοι σε βαθμό κλάσης «Α-60» εξ ολοκλήρου 
μέσα στους χώρους ενδιαίτησης, χώρους υπηρεσίας ή σταθμούς 
ελέγχου¬ 
με την εξαίρεση ότι οι διελεύσεις από χωρίσματα κυρίων ζωνών πρέπει να πληρούν 
επίσης τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.1.8. 

7.2.2 Οι αγωγοί αερισμού χώρων ενδιαίτησης, χώρων υπηρεσίας ή σταθμών 
ελέγχου δεν πρέπει να διέρχονται από χώρους μηχανών κατηγορίας Α, μαγειρεία, 
χώρους οχημάτων, χώρους ΚΟ-ΚΟ ή χώρους ειδικής κατηγορίας εκτός εάν πληρούν 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους 7.2.2.1.1 έως 
7.2.2.1.3 ή 7.2.2.2.1 και 7.2.2.2.2 : 
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.1.1 οι αγωγοί που διέρχονται από χώρο μηχανών κατηγορίας Α, μαγειρείο, 
χώρο οχημάτων, χώρο ΚΟ-ΚΟ ή χώρο ειδικής κατηγορίας είναι 
κατασκευασμένοι από χάλυβα σύμφωνα με τις παραγράφους 7.2.1.1.1 
και 7.2.1.1.2· 

.1.2 είναι τοποθετημένοι αυτόματοι πυροφράκτες κοντά στα οριακά 
χωρίσματα που διαπερνώνται· και 

.1.3 διατηρείται η ακεραιότητα των οριακών χωρισμάτων του χώρου 
μηχανών, μαγειρείου, χώρου οχημάτων, χώρου ΚΟ-ΚΟ ή χώρου 
ειδικής κατηγορίας στα σημεία διέλευσης· 

ή 

.2.1 οι αγωγοί που διέρχονται από χώρο μηχανών κατηγορίας Α, μαγειρείο, 
χώρο οχημάτων, χώρο ΚΟ-ΚΟ ή χώρο ειδικής κατηγορίας είναι 
κατασκευασμένοι από χάλυβα σύμφωνα με τις παραγράφους 7.2.1.1.1 
και 7.2.1.1.2· και 

.2.2 οι αγωγοί είναι μονωμένοι σε βαθμό «Α-60» μέσα στο χώρο μηχανών, 
μαγειρείο, χώρο οχημάτων, χώρο ΚΟ-ΚΟ ή χώρο ειδικής κατηγορίας· 

με την εξαίρεση ότι οι διελεύσεις από χωρίσματα κυρίων ζωνών πρέπει να πληρούν 
επίσης τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.1.8. 

7.3 Λεπτομέρειες διελεύσεων αγωγών 

7.3.1 Όπου ένας αγωγός από λεπτό φύλλο, ο οποίος έχει ελεύθερη επιφάνεια 

λ 

διατομής ίση ή μικρότερη από 0,02 ηι , διέρχεται από διαφράγματα ή καταστρώματα 
κλάσης «Α», το άνοιγμα πρέπει να καλύπτεται από χαλύβδινο χιτώνιο πάχους 
τουλάχιστον 3 ηιηι και μήκους τουλάχιστον 200 πιπι, που να διαχωρίζεται κατά 
προτίμηση σε 100 ηιηι σε κάθε πλευρά του διαφράγματος ή, στην περίπτωση 
καταστρώματος, να ευρίσκεται ολόκληρο στην από κάτω πλευρά του διαπερώμενου 
καταστρώματος. Όπου αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια διατομής που υπερβαίνει τα 

λ 

0,02 ηι , διέρχονται από διαφράγματα ή καταστρώματα κλάσης «Α», το άνοιγμα 
πρέπει να καλύπτεται από χαλύβδινο χιτώνιο. Ωστόσο, όπου αυτοί οι αγωγοί είναι 
χαλύβδινης κατασκευής και διαπερνούν ένα κατάστρωμα ή ένα διάφραγμα, οι αγωγοί 
και τα χιτώνια πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα : 

.1 Τα χιτώνια πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 3 ηιηι και μήκος 
τουλάχιστον 900 ηιηι. Όταν διέρχονται από διαφράγματα, το μήκος 
αυτό πρέπει να διαχωρίζεται κατά προτίμηση σε 450 ηιηι σε κάθε 
πλευρά του διαφράγματος. Οι αγωγοί αυτοί, ή τα χιτώνια που 
καλύπτουν τέτοιους αγωγούς, πρέπει να μονώνονται πυρίμαχα. Η 
μόνωση πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακεραιότητα έναντι 
πυρκαϊάς με το διάφραγμα ή το κατάστρωμα από το οποίο διέρχεται ο 
αγωγός· και 
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.2 Αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια διατομής που υπερβαίνει τα 0,075 τη 2 
πρέπει, επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 7.3.1.1, να 
εφοδιάζονται με πυροφράκτες. Ο πυροφράκτης πρέπει να λειτουργεί 
αυτόματα, αλλά πρέπει να έχει επίσης δυνατότητα χειροκίνητου 
κλεισίματος και από τις δύο πλευρές του διαφράγματος ή 
καταστρώματος. Ο πυροφράκτης πρέπει να εφοδιάζεται με ενδείκτη 
που να δείχνει αν ο πυροφράκτης είναι ανοικτός ή κλειστός. 
Πυροφράκτες δεν απαιτούνται, πάντως, όπου αγωγοί διέρχονται από 
χώρους που περιβάλλονται από χωρίσματα κλάσης «Α» χωρίς να 
εξυπηρετούν τους χώρους αυτούς, εφόσον οι αγωγοί αυτοί έχουν την 
ίδια ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς με τα χωρίσματα που διαπερνούν. 
Οι πυροφράκτες πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί. Όπου είναι 
τοποθετημένοι πίσω από οροφές ή επιστρώσεις, οι οροφές ή οι 
επιστρώσεις αυτές πρέπει να εφοδιάζονται με μια θυρίδα επιθεώρησης 
πάνω στην οποία πρέπει να προβλέπεται πινακίδα που να αναφέρει τον 
ατομικό αριθμό του πυροφράκτη. Ο ατομικός αριθμός του 
πυροφράκτη πρέπει να τοποθετείται επίσης σε οποιουσδήποτε 
απαιτούμενους τηλεχειρισμούς. 

λ 

7.3.2 Αγωγοί αερισμού με ελεύθερη επιφάνεια διατομής που υπερβαίνει τα 0,02 ηΓ 
οι οποίοι διέρχονται από διαφράγματα κλάσης «Β» πρέπει να καλύπτονται με 
χαλύβδινα χιτώνια μήκους 900 ηιηι που χωρίζονται κατά προτίμηση σε 450 πιηι σε 
κάθε πλευρά των διαφραγμάτων εκτός αν ο αγωγός είναι από χάλυβα στο μήκος αυτό. 

7.4 Συστήματα αερισμού σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 
επιβάτες 

7.4.1 Το σύστημα αερισμού ενός επιβατηγού πλοίου που μεταφέρει περισσότερους 
από 36 επιβάτες πρέπει να πληροί τις ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις. 

7.4.2 Γενικά, οι ανεμιστήρες αερισμού πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε οι 
αγωγοί που καταλήγουν σε διάφορους χώρους να παραμένουν μέσα στην κύρια 
κατακόρυφη ζώνη. 

7.4.3 Όπου τα συστήματα αερισμού διαπερνούν καταστρώματα πρέπει να 
λαμβάνονται προφυλάξεις, επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην ακεραιότητα 
έναντι πυρκαϊάς του καταστρώματος που απαιτείται από τις παραγράφους 3.1 και 
4.1.1.5, για τη μείωση της πιθανότητας διέλευσης καπνού και θερμών αερίων από ένα 
χώρο μεταξύ δύο καταστρωμάτων σε άλλο τέτοιο χώρο μέσω του συστήματος. 
Επιπλέον προς τις απαιτήσεις μόνωσης που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7.4, οι 
κατακόρυφοι αγωγοί πρέπει να μονώνονται, αν είναι αναγκαίο, όπως απαιτείται από 
τους αντίστοιχους πίνακες 9.1 και 9.2. 

7.4.4 Με την εξαίρεση των χώρων φορτίου, οι αγωγοί πρέπει να κατασκευάζονται 
από τα ακόλουθα υλικά : 

.1 αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια διατομής μικρότερη από 0,075 ηι 2 και 
όλοι οι κατακόρυφοι αγωγοί που εξυπηρετούν περισσότερους από ένα 
χώρο μεταξύ δύο καταστρωμάτων πρέπει να κατασκευάζονται από 
χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό· 
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.2 αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια διατομής μικρότερη από 0,075 ηΤ 
διαφορετικοί από τους κατακόρυφους αγωγούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 7.4.4.1, πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. 
Όπου τέτοιοι αγωγοί διαπερνούν χώρισμα κλάσης «Α» ή «Β» πρέπει 
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της ακεραιότητας 
έναντι πυρκαϊάς του διαφράγματος· 

.3 τμήματα αγωγού μικρού μήκους που δεν υπερβαίνουν γενικά τα 0,02 
πι 2 σε ελεύθερη επιφάνεια διατομής ούτε τα 2 Γη σε μήκος δεν 
χρειάζεται να είναι άκαυστα εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι 
όροι: 

.3.1 ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από υλικό που έχει 

χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας· 

.3.2 ο αγωγός χρησιμοποιείται μόνο στο ακραίο τελικό σημείο του 

συστήματος αερισμού· και 

.3.3 ο αγωγός δεν ευρίσκεται πλησιέστερα από 600 ιηιη, 

μετρούμενα κατά το μήκος του, από διέλευση χωρίσματος 
κλάσης «Α» ή «Β», περιλαμβανομένων των συνεχών οροφών 
κλάσης «Β». 

7.4.5 Οι περίκλειστοι χώροι κλιμακοστασίων πρέπει να αερίζονται και να 
εξυπηρετούνται από ανεξάρτητο σύστημα ανεμιστήρων και αεραγωγών που δεν 
πρέπει να εξυπηρετούν οποιουσδήποτε άλλους χώρους στα συστήματα αερισμού. 

7.4.6 Οι αγωγοί εξαγωγής πρέπει να εφοδιάζονται με στόμια για επιθεώρηση και 
καθαρισμό. Τα στόμια πρέπει να ευρίσκονται κοντά στους πυροφράκτες. 

7.5 Αγωγοί εξαγωγής από διατάξεις μαγειρείου 

7.5.1 Απαιτήσεις για επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες 

Οι αγωγοί εξαγωγής από διατάξεις μαγειρείου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
παραγράφων 7.2.1.2.1 και 7.2.1.2.2 και πρέπει να εφοδιάζονται: 

. 1 με λιποσυλλέκτη που να μπορεί να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό, 

εκτός εάν υπάρχει τοποθετημένο εναλλακτικό εγκεκριμένο σύστημα 
απομάκρυνσης του λίπους· 

.2 με πυροφράκτη τοποθετημένο στο κατώτερο άκρο του αγωγού, που να 
είναι αυτόματος και τηλεχειριζόμενος και, επιπρόσθετα, με 
τηλεχειριζόμενο πυροφράκτη τοποθετημένο στο ανώτερο άκρο του 
αγωγού· 

.3 με μόνιμο μέσο για κατάσβεση πυρκαϊάς μέσα στον αγωγό· 
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.4 με διατάξεις τηλεχειρισμού για τη διακοπή των ανεμιστήρων εξαγωγής 
και παροχής αέρα, για τη λειτουργία των πυροφρακτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7.5.1.2 και για τη λειτουργία του 
συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς, οι οποίες πρέπει να είναι 
τοποθετημένες σε θέση κοντά στην είσοδο του μαγειρείου. Όταν 
υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πολλαπλών κλάδων πρέπει να 
προβλέπονται τηλεχειριζόμενα μέσα τοποθετημένα μαζί με τα 
παραπάνω χειριστήρια για το κλείσιμο όλων των μονάδων που 
εξαερίζονται μέσω του ίδιου κύριου αγωγού πριν διοχετευθεί το 
κατασβεστικό μέσο μέσα στο σύστημα· και 

.5 με κατάλληλα τοποθετημένα στόμια για επιθεώρηση και καθαρισμό. 

7.5.2 Απαιτήσεις για φορτηγά πλοία και επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν όχι 

περισσότερους από 36 επιβάτες 

7.5.2.1 Οι αγωγοί εξαγωγής από διατάξεις μαγειρείου, όπου διέρχονται από χώρους 
ενδιαίτησης ή χώρους που περιέχουν εύκαυστα υλικά, πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από χωρίσματα κλάσης «Α». Κάθε αγωγός εξαγωγής πρέπει να 
εφοδιάζεται με : 

. 1 λιποσυλλέκτη που να μπορεί να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό· 

.2 πυροφράκτη τοποθετημένο στο κατώτερο άκρο του αγωγού· 

.3 διατάξεις που να μπορούν να χειρίζονται μέσα από το μαγειρείο για τη 

διακοπή των ανεμιστήρων εξαγωγής· και 

.4 μόνιμο μέσο για κατάσβεση πυρκαϊάς μέσα στον αγωγό. 

Κανονισμός 10 
Καταπολέμηση πυρκαϊάς 

1 Σκοπός 

Σκοπός αυτού του Κανονισμού είναι η καταστολή και η ταχεία κατάσβεση μιας 
πυρκαϊάς στο χώρο προέλευσής της. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

.1 πρέπει να εγκαθίστανται μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα για ανάπτυξη πυρκαϊάς 
των προστατευομένων χώρων· και 

.2 οι συσκευές κατάσβεσης πυρκαϊάς πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες. 
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2 Συστήματα παροχής νερού 

Τα πλοία πρέπει να εφοδιάζονται με αντλίες πυρκαϊάς, κύριο δίκτυο πυρκαϊάς, λήψεις 
και εύκαμπτους σωλήνες που πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Κανονισμού 
αυτού. 

2.1 Κύριο δίκτυο πυρκαϊάς και λήψεις 

2.1.1 Γενικά 

Για το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς και τις λήψεις πυρκαϊάς δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται υλικά που προσβάλλονται εύκολα από τη θερμότητα, εκτός αν 
προστατεύονται επαρκώς. Οι σωληνώσεις και οι λήψεις πυρκαϊάς πρέπει να 
τοποθετούνται έτσι ώστε οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς να προσαρμόζονται εύκολα 
σε αυτές. Η διάταξη των σωληνώσεων και των λήψεων πυρκαϊάς πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πήξης (κατάψυξης) του νερού. Πρέπει να 
προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις αποστράγγισης για την σωλήνωση του κυρίου 
δικτύου πυρκαϊάς. Πρέπει να εγκαθίστανται απομονωτικά επιστόμια για όλες τις 
διακλαδώσεις του κύριου δικτύου πυρκαϊάς των ανοικτών χώρων που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από την καταπολέμηση πυρκαϊάς. Σε 
πλοία όπου ενδέχεται να μεταφέρεται φορτίο στο κατάστρωμα οι θέσεις των λήψεων 
πυρκαϊάς πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι πάντοτε εύκολα προσιτές και οι 
σωληνώσεις πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να αποφεύγεται, όσο είναι 
πρακτικά δυνατό, ο κίνδυνος να προκληθεί βλάβη από το φορτίο αυτό. 

2.1.2 Άμεση διαθεσιμότητα παροχής νερού 

Οι διατάξεις για την άμεση διαθεσιμότητα παροχής νερού πρέπει να είναι: 

. 1 σε επιβατηγά πλοία : 

.1.1 ολικής χωρητικότητας 1000 και άνω, τέτοιες ώστε μια τουλάχιστον 
αποτελεσματική προβολή νερού να είναι αμέσως διαθέσιμη από 
οποιαδήποτε λήψη σε εσωτερική θέση και έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η συνέχιση παροχής νερού με την αυτόματη εκκίνηση μιας 
απαιτούμενης αντλίας πυρκαϊάς· 

.1.2 ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000 με την αυτόματη εκκίνηση μιας 
τουλάχιστον αντλίας πυρκαϊάς ή με την εκκίνηση με τηλεχειρισμό από 
τη γέφυρα ναυσιπλοΐας μιας τουλάχιστον αντλίας πυρκαϊάς. Εάν η 
αντλία εκκινεί αυτόματα ή εάν το επιστόμιο στον πυθμένα δεν μπορεί 
να ανοιχθεί από τη θέση εκκίνησης με τηλεχειρισμό της αντλίας, το 
επιστόμιο στον πυθμένα πρέπει να παραμένει μόνιμα ανοικτό· και 

.1.3 εάν διαθέτουν περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μηχανών 
σύμφωνα με τον κανονισμό II-1/54, η Αρχή πρέπει να καθορίζει 
απαιτήσεις για μόνιμη διάταξη κατάσβεσης πυρκαϊάς με νερό για 
τέτοιους χώρους ισοδύναμες με εκείνες που απαιτούνται για κανονικά 
μη επανδρωμένους χώρους μηχανών. 
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.2 σε φορτηγά πλοία : 

.2.1 κατά την κρίση της Αρχής· και 

.2.2 με περιοδικά μη επανδρωμένο χώρο μηχανών ή όταν απαιτείται ένα 
μόνον άτομο για φυλακή, πρέπει να υπάρχει άμεση παροχή νερού από 
το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς σε κατάλληλη πίεση, είτε με εκκίνηση με 
τηλεχειρισμό μιας από τις κύριες αντλίες πυρκαϊάς από τη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας και από το σταθμό ελέγχου πυρκαϊάς, αν υπάρχει, είτε με 
μόνιμη πίεση του κύριου δικτύου πυρκαϊάς από μια από τις κύριες 
αντλίες πυρκαϊάς, με την εξαίρεση ότι η Αρχή μπορεί να άρει αυτή την 
απαίτηση για φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 1600 αν 
η διάταξη εκκίνησης της αντλίας πυρκαϊάς στο χώρο μηχανών 
ευρίσκεται σε εύκολα προσιτή θέση. 

2.1.3 Διάμετρος του κύριου δικτύου πυρκαϊάς 

Η διάμετρος του κύριου δικτύου πυρκαϊάς και των σωληνώσεων υπηρεσίας του νερού 
πρέπει να είναι επαρκής για την αποτελεσματική διανομή της μέγιστης απαιτούμενης 
ποσότητας που καταθλίβεται από δύο αντλίες πυρκαϊάς που λειτουργούν 
ταυτόχρονα, με την εξαίρεση ότι στην περίπτωση φορτηγών πλοίων η διάμετρος 

ο 

χρειάζεται να επαρκεί μόνο για την κατάθλιψη 140 ηι /1ι. 

2.1.4 Απομονωτικά επιστόμια και ασφαλιστικές βαλβίδες 

2.1.4.1 Πρέπει να τοποθετούνται απομονωτικά επιστόμια σε εύκολα προσιτή και 
προφυλαγμένη θέση έξω από τους χώρους μηχανών για να διαχωρίζουν το τμήμα του 
κύριου δικτύου πυρκαϊάς μέσα στο χώρο μηχανών που περιέχει την κύρια αντλία ή 
τις αντλίες πυρκαϊάς από το υπόλοιπο τμήμα του κύριου δικτύου πυρκαϊάς. Το κύριο 
δίκτυο πυρκαϊάς πρέπει να έχει τέτοια διάταξη ώστε όταν τα απομονωτικά επιστόμια 
είναι κλειστά, όλες οι λήψεις πυρκαϊάς του πλοίου, εκτός από αυτές που ευρίσκονται 
στο χώρο μηχανών που αναφέρεται παραπάνω, να μπορούν να τροφοδοτούνται με 
νερό από μια άλλη αντλία πυρκαϊάς ή από μια αντλία πυρκαϊάς ανάγκης. Η αντλία 
πυρκαϊάς ανάγκης, η εισαγωγή θαλασσινού νερού, και οι σωλήνες αναρρόφησης και 
κατάθλιψης και τα απομονωτικά επιστόμια πρέπει να τοποθετούνται έξω από το χώρο 
μηχανών. Εάν αυτή η διάταξη δεν είναι δυνατό να γίνει, η αναρρόφηση θαλάσσης 
μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο μηχανών εάν το επιστόμιο είναι τηλεχειριζόμενο 
από θέση στο ίδιο διαμέρισμα με την αντλία πυρκαϊάς ανάγκης και ο σωλήνας 
αναρρόφησης είναι μικρού μήκους, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό. Τμήματα 
μικρού μήκους των σωλήνων αναρρόφησης ή κατάθλιψης μπορούν να διέρχονται από 
χώρο μηχανών, υπό την προϋπόθεση ότι περικλείονται από ισχυρό χαλύβδινο 
περίβλημα, ή μονώνονται με βαθμό μόνωσης κλάσης «Α-60». Οι σωλήνες πρέπει να 
έχουν ουσιώδες πάχος τοιχώματος, που όμως σε καμιά περίπτωση να μην είναι 
μικρότερο από 11 πυη, και πρέπει να συγκολλώνται εκτός από τη σύνδεση με το 
επιστόμιο αναρρόφησης μέσω φλάντζας. 

2.1.4.2 Πρέπει να τοποθετείται επιστόμιο που να εξυπηρετεί κάθε λήψη πυρκαϊάς έτσι 
ώστε οποιοσδήποτε εύκαμπτος σωλήνας να μπορεί να αφαιρεθεί ενώ οι αντλίες 
πυρκαϊάς ευρίσκονται σε λειτουργία. 

2.1.4.3 Πρέπει να προβλέπονται ανακουφιστικά επιστόμια σε σύζευξη με τις αντλίες 
πυρκαϊάς αν οι αντλίες είναι ικανές να αναπτύξουν πίεση που υπερβαίνει την πίεση 
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σχεδιασμού των σωληνώσεων νερού, των λήψεων πυρκαϊάς και των ευκάμπτων 
σωλήνων. Τα επιστόμια αυτά πρέπει να είναι τοποθετημένα και ρυθμισμένα έτσι 
ώστε να προλαμβάνουν την υπερβολική πίεση σε οποιοδήποτε τμήμα του κύριου 
δικτύου πυρκαϊάς. 

2.1.4.4 Σε δεξαμενόπλοια, πρέπει να τοποθετούνται απομονωτικά επιστόμια στο 
κύριο δίκτυο πυρκαϊάς στο πρωραίο μέρος του επιστέγου σε προστατευμένη θέση και 
στο κατάστρωμα δεξαμενών σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 40 Γη ώστε να 
διατηρείται η ακεραιότητα του κύριου δικτύου πυρκαϊάς στην περίπτωση πυρκαϊάς ή 
έκρηξης. 

2.1.5 Αριθμός και θέση λήψεων πυρκαϊάς 

2.1.5.1 Ο αριθμός και η θέση των λήψεων πυρκαϊάς πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε 
δύο τουλάχιστον προβολές νερού που δεν παρέχονται από την ίδια λήψη, μία των 
οποίων εκτοξεύεται από ένα ενιαίο τεμάχιο σωλήνα, να μπορούν να φθάσουν σε 
οποιοδήποτε μέρος του πλοίου που είναι κανονικά προσιτό στους επιβάτες ή στο 
πλήρωμα ενώ το πλοίο ναυσιπλοεί, και σε οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε χώρου 
φορτίου όταν είναι κενός, οποιουδήποτε χώρου ΚΟ-ΚΟ ή οποιουδήποτε χώρου 
οχημάτων, στον τελευταίο των οποίων οι δύο προβολές πρέπει να φθάνουν σε 
οποιοδήποτε τμήμα του χώρου αυτού εκτοξευόμενες κάθε μια από ενιαίο τεμάχιο 
εύκαμπτου σωλήνα. Επιπλέον, οι λήψεις αυτές πρέπει να τοποθετούνται κοντά στις 
προσβάσεις προς στους προστατευόμενους χώρους. 

2.1.5.2 Επιπρόσθετα των απαιτήσεων της παραγράφου 2.1.5.1, τα επιβατηγό πλοία 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα : 

.1 στους χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και μηχανών, ο αριθμός και η 
θέση των λήψεων πυρκαϊάς πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε να 
μπορεί να πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.5.1 όταν όλες 
οι υδατοστεγείς θύρες και όλες οι θύρες σε διαφράγματα κυρίων 
κατακορύφων ζωνών είναι κλειστές· και 

.2 όπου παρέχεται πρόσβαση σε χώρο μηχανών κατηγορίας Α σε χαμηλό 
επίπεδο από γειτονική σήραγγα αξόνων, πρέπει να προβλέπονται δύο 
λήψεις εξωτερικά, αλλά κοντά στην είσοδο αυτού του χώρου μηχανών. 
Όπου παρέχεται τέτοια πρόσβαση από άλλους χώρους, σε ένα από 
αυτούς τους χώρους πρέπει να προβλέπονται δύο λήψεις πυρκαϊάς 
κοντά στην είσοδο του χώρου μηχανών κατηγορίας Α. Τέτοια 
πρόβλεψη δεν χρειάζεται να γίνει όπου η σήραγγα ή οι γειτονικοί 
χώροι δεν αποτελούν μέρος της οδού διαφυγής. 

2.1.6 Πίεση στις λήψεις πυρκαϊάς 

Όταν ταυτόχρονα οι δύο αντλίες παρέχουν με τα ακροσωλήνια που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2.3.3 την ποσότητα νερού που καθορίζεται στην παράγραφο 2.1.3 
από οποιεσδήποτε γειτονικές λήψεις πυρκαϊάς, πρέπει να διατηρούνται οι ακόλουθες 
ελάχιστες πιέσεις σε όλες τις λήψεις : 
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. 1 για επιβατηγό πλοία : 

λ 

ολικής χωρητικότητας 4000 και άνω 0,40 Ν/ηιηι 

λ 

ολικής χωρητικότητας κάτω από 4000 0,30 Ν/ηιηι · 

.2 για φορτηγά πλοία : 

ολικής χωρητικότητας 6000 και άνω 
ολικής χωρητικότητας κάτω από 6000 
και 

.3 η μέγιστη πίεση σε οποιαδήποτε λήψη δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη 
στην οποία μπορεί να επιδειχθεί ότι επιτυγχάνεται αποτελεσματικός 
έλεγχος του εύκαμπτου σωλήνα. 

2.1.7 Διεθνής σύνδεσμος ξηράς 

2.1.7.1 Πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει να εφοδιάζονται με 
τουλάχιστον ένα διεθνή σύνδεσμο ξηράς που να πληροί τον Κώδικα Συστημάτων 
Πυρασφαλείας. 

2.1.7.2 Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του συνδέσμου αυτού και στις 
δύο πλευρές του πλοίου. 

2.2 Αντλίες πυρκαϊάς 

2.2.1 Αντλίες αποδεκτές ως αντλίες πυρκαϊάς 

Οι αντλίες υγιεινής, έρματος, κυτών ή γενικής χρήσης μπορούν να γίνουν αποδεκτές 
ως αντλίες πυρκαϊάς, με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται κανονικά για 
άντληση πετρελαίου και ότι αν περιστασιακά χρησιμοποιηθούν για μετάγγιση ή 
άντληση καύσιμου πετρελαίου, τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις μεταγωγής. 

2.2.2 Αριθμός αντλιών πυρκαϊάς 

Τα πλοία πρέπει να εφοδιάζονται με αντλίες πυρκαϊάς ανεξάρτητης κίνησης ως εξής : 

. 1 σε επιβατηγό πλοία : 

ολικής χωρητικότητας 4000 και άνω τουλάχιστον τρεις 

ολικής χωρητικότητας κάτω από 4000 τουλάχιστον δύο 

.2 σε φορτηγά πλοία : 

ολικής χωρητικότητας 1000 και άνω τουλάχιστον δύο 

ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000 τουλάχιστον δύο 

μηχανοκίνητες 
αντλίες, η μια από 
τις οποίες πρέπει 
να είναι ανεξάρτη¬ 
της κίνησης. 


0,27 Ν/ηιηι 2 
0,25 Ν/ηιηι 2 · 
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2.2.3 Διάταξη αντλιών πυρκαϊάς και κοριού δικτύου πυρκαϊάς 

2.2.3.1 Αντλίες πυρκαϊάς 

Η διάταξη των συνδέσμων θάλασσας, των αντλιών πυρκαϊάς και των πηγών ενέργειάς 
τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

.1 σε επιβατηγό πλοία ολικής χωρητικότητας 1000 και άνω, σε 
περίπτωση πυρκαϊάς σε ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα δεν θα τεθούν 
εκτός λειτουργίας όλες οι αντλίες πυρκαϊάς· και 

.2 σε επιβατηγό πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000 και σε 
φορτηγά πλοία, αν πυρκαϊά σε ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα μπορούσε 
να θέσει όλες τις αντλίες πυρκαϊάς εκτός λειτουργίας, πρέπει να 
υπάρχει εναλλακτικό μέσο αποτελούμενο από αντλία πυρκαϊάς 
ανάγκης που να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας με την πηγή ενέργειάς της και το 
σύνδεσμο θάλασσας τοποθετημένα έξω από τον χώρο όπου είναι 
τοποθετημένες οι κύριες αντλίες πυρκαϊάς ή οι πηγές ενέργειάς τους. 

2.2.3.2 Απαιτήσεις για το χώρο που περιέχει την αντλία πυρκαϊάς ανάγκης 

2.2.3.2.1 Θέση του χώρου 

Ο χώρος που περιέχει την αντλία πυρκαϊάς ανάγκης δεν πρέπει να έχει κοινά όρια με 
τους χώρους μηχανών κατηγορίας Α ή με τους χώρους που περιέχουν κύριες αντλίες 
πυρκαϊάς. Όπου αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, το κοινό διάφραγμα μεταξύ των δύο 
χώρων πρέπει να μονώνεται σε βαθμό κατασκευαστικής πυροπροστασίας ισοδύναμο 
με αυτόν που απαιτείται για σταθμό ελέγχου στον Κανονισμό 9.2.3.3. 

2.2.3.2.2 Πρόσβαση προς στην αντλία πυρκαϊάς ανάγκης 

Δεν πρέπει να επιτρέπεται απευθείας πρόσβαση μεταξύ του χώρου μηχανών και του 
χώρου που περιέχει την αντλία πυρκαϊάς ανάγκης και την πηγή ενέργειάς της. Όταν 
αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, η Αρχή μπορεί να αποδεχθεί διάταξη όπου η 
πρόσβαση γίνεται μέσω αεροφράγματος με τη θύρα του χώρου μηχανών να είναι 
βαθμού μόνωσης κλάσης «Α-60», και την άλλη θύρα να είναι τουλάχιστον από 
χάλυβα, και να είναι και οι δύο εύλογα αεριοστεγανές, αυτοκλειόμενες και χωρίς 
διατάξεις συγκράτησης. Εναλλακτικά, η πρόσβαση μπορεί να γίνεται μέσω μιας 
υδατοστεγούς θύρας ικανής να χειρίζεται από χώρο απομακρυσμένο από το χώρο 
μηχανών και από το χώρο που περιέχει την αντλία πυρκαϊάς ανάγκης και να μην είναι 
δυνατό να αποκοπεί σε περίπτωση πυρκαϊάς σε εκείνους τους χώρους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, πρέπει να προβλέπεται δεύτερο μέσο πρόσβασης στο χώρο που περιέχει 
την αντλία πυρκαϊάς ανάγκης και την πηγή ενέργειάς της. 

2.2.3.2.3 Αερισμός του χώρου της αντλίας πυρκαϊάς ανάγκης 

Οι διατάξεις αερισμού του χώρου που περιέχει την ανεξάρτητη πηγή ενέργειας της 
αντλίας πυρκαϊάς ανάγκης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποκλείουν, όσο είναι 
πρακτικά δυνατό, την πιθανότητα εισόδου ή εισρόφησης καπνού στο χώρο αυτό από 
πυρκαϊά σε χώρο μηχανών. 
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2.2.3.3 Πρόσθετες αντλίες για φορτηγά πλοία 

Επιπλέον, σε φορτηγά πλοία όπου στο χώρο μηχανών είναι εγκατεστημένες άλλες 
αντλίες όπως γενικής χρήσης, κυτών και έρματος κ.τ.λ., πρέπει να υπάρχουν διατάξεις 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι τουλάχιστον μια από αυτές τις αντλίες, που έχει την 
παροχή και πίεση που απαιτείται από τις παραγράφους 2.1.6.2 και 2.2.4.2, είναι ικανή 
να παρέχει νερό στο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς. 

2.2.4 Παροχή των αντλιών πυρκαϊάς 

2.2.4.1 Συνολική παροχή των απαιτουμένων αντλιών πυρκαϊάς 

Οι απαιτούμενες αντλίες πυρκαϊάς πρέπει να είναι ικανές να παρέχουν για σκοπούς 
καταπολέμησης της πυρκαϊάς ποσότητα νερού στην πίεση που καθορίζεται στην 
παράγραφο 2.1.6, ως εξής : 

.1 οι αντλίες σε επιβατηγό πλοία, ποσότητα όχι μικρότερη από τα δύο 
τρίτα της ποσότητας που απαιτείται να παρέχουν οι αντλίες κυτών 
όταν χρησιμοποιούνται για την απάντληση των κυτών· και 

.2 οι αντλίες σε φορτηγά πλοία, εκτός από οποιαδήποτε αντλία ανάγκης, 
ποσότητα όχι μικρότερη από τα τέσσερα τρίτα της ποσότητας που 
απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΙΙ-2/21 να παρέχεται από κάθε 
μία ανεξάρτητη αντλία κυτών σε επιβατηγό πλοίο των ιδίων 
διαστάσεων όταν χρησιμοποιείται για την απάντληση κυτών, με την 
προϋπόθεση ότι σε κανένα φορτηγό πλοίο η συνολικά απαιτούμενη 
παροχή των αντλιών πυρκαϊάς δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 180 
»Ε 1ι. 

2.2.4.2 Παροχή κάθε αντλίας πυρκαϊάς 

Κάθε μια από τις απαιτούμενες αντλίες πυρκαϊάς (εκτός από οποιαδήποτε αντλία 
πυρκαϊάς ανάγκης που απαιτείται από την παράγραφο 2.2.3.1.2 για φορτηγά πλοία) 
πρέπει να έχει παροχή όχι μικρότερη από το 80% του πηλίκου της ολικής 
απαιτουμένης παροχής δια του ελάχιστου αριθμού των απαιτουμένων αντλιών 
πυρκαϊάς, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερη από 25 ηι 3 /1ι και κάθε τέτοια αντλία 
πρέπει να είναι ικανή σε κάθε περίπτωση να παρέχει τουλάχιστον τις δυο 
απαιτούμενες προβολές νερού. Αυτές οι αντλίες πυρκαϊάς πρέπει να είναι ικανές να 
τροφοδοτούν το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς υπό τις απαιτούμενες συνθήκες. Όπου 
εγκαθίστανται περισσότερες αντλίες από τον ελάχιστο αριθμό των απαιτουμένων 

ο 

αντλιών, οι πρόσθετες αυτές αντλίες πρέπει να έχουν παροχή τουλάχιστον 25 τη /Η 
και πρέπει να είναι ικανές να παρέχουν τουλάχιστον τις δύο προβολές νερού που 
απαιτούνται από την παράγραφο 2.1.5.1. 

2.3 Εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ακροσωλήνια 

2.3.1 Γενικές προδιαγραφές 

2.3.1.1 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από 
άφθαρτο υλικό εγκεκριμένο από την Αρχή και πρέπει να είναι επαρκούς μήκους για 
την εκτόξευση προβολής νερού σε οποιονδήποτε από τους χώρους που μπορεί να 
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απαιτηθεί η χρησιμοποίησή τους. Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να εφοδιάζεται με 
ακροσωλήνιο και τους αναγκαίους συνδέσμους. Οι εύκαμπτοι σωλήνες που 
χαρακτηρίζονται στο κεφάλαιο αυτό ως «εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς» μαζί με τα 
οποιαδήποτε αναγκαία εξαρτήματα και εργαλεία πρέπει να είναι έτοιμοι για χρήση σε 
εμφανείς θέσεις κοντά στις λήψεις ή συνδέσεις νερού. Επιπλέον, σε εσωτερικές 
θέσεις επιβατηγών πλοίων που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες οι 
εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένοι στις λήψεις 
πυρκαϊάς. Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 10 ηι, 
αλλά όχι μεγαλύτερο από : 

.1 15 ηι σε χώρους μηχανών 

.2 20 ηι σε άλλους χώρους και ανοικτά καταστρώματα· και 

.3 25 τη για ανοικτά καταστρώματα σε πλοία με μέγιστο πλάτος που 

υπερβαίνει τα 30 ηι. 

2.3.1.2 Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εναλλαγής των συνδέσμων των 
ευκάμπτων σωλήνων και των ακροσωληνίων, εκτός αν προβλέπεται ένας εύκαμπτος 
σωλήνας και ακροσωλήνιο για κάθε λήψη πυρκαϊάς στο πλοίο. 

2.3.2 Αριθμός και διάμετρος των ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς 

2.3.2.1 Τα πλοία πρέπει να εφοδιάζονται με εύκαμπτους σωλήνες πυρκαϊάς, ο 
αριθμός και η διάμετρος των οποίων πρέπει να ικανοποιούν την Αρχή. 

2.3.2.2 Σε επιβατηγό πλοία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας εύκαμπτος 
σωλήνας πυρκαϊάς για κάθε λήψη πυρκαϊάς που απαιτείται από την παράγραφο 2.1.5 
και αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς 
κατάσβεσης πυρκαϊών ή για δοκιμή των πυροσβεστικών συσκευών κατά τα γυμνάσια 
πυρκαϊάς και τις επιθεωρήσεις. 

2.3.2.3 Σε φορτηγά πλοία : 

.1 ολικής χωρητικότητας 1000 και άνω, ο αριθμός των εύκαμπτων 
σωλήνων πυρκαϊάς που θα προβλέπονται, πρέπει να είναι ένας για 
κάθε 30 τη μήκους του πλοίου και ένας εφεδρικός, αλλά σε καμιά 
περίπτωση ο συνολικός αριθμός δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 
πέντε. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει οποιουσδήποτε εύκαμπτους 
σωλήνες που απαιτούνται σε οποιοδήποτε μηχανοστάσιο ή 
λεβητοστάσιο. Η Αρχή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ευκάμπτων 
σωλήνων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι εύκαμπτοι 
σωλήνες σε επαρκή αριθμό είναι διαθέσιμοι και προσιτοί ανά πάσα 
στιγμή, λαμβανομένων υπόψη του τύπου του πλοίου και της φύσης της 
εμπορικής μεταφοράς στην οποία απασχολείται το πλοίο. Πλοία τα 
οποία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 
πρέπει να εφοδιάζονται με 3 εύκαμπτους σωλήνες και ακροσωλήνια, 
επιπρόσθετα εκείνων που απαιτούνται παραπάνω· και 
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.2 ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000, ο αριθμός των εύκαμπτων 
σωλήνων πυρκαϊάς που θα προβλέπονται, πρέπει να υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.3.2.3.Ι. Ωστόσο, ο 
αριθμός των εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
είναι μικρότερος των τριών. 

2.3.3 Μέγεθος και τύποι ακροσωληνίων 

2.3.3.1 Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, οι τυποποιημένες διαστάσεις των 
ακροσωληνίων πρέπει να είναι 12 ιηιη, 16 πίπί και 19 πίπί ή όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στις τιμές αυτές. Ακροσωλήνια μεγαλύτερης διαμέτρου μπορεί να 
επιτραπούν κατά την διακριτική κρίση της Αρχής. 

2.3.3.2 Για τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιούνται ακροσωλήνια με διάμετρο μεγαλύτερη από 12 ιτιιτι. 

2.2.3.3 Για τους χώρους μηχανών και τις εξωτερικές θέσεις, η διάμετρος του 
ακροσωληνίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να λαμβάνεται η μέγιστη δυνατή παροχή 
από δύο προβολές, στην πίεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.6 από την 
μικρότερη αντλία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί 
ακροσωλήνιο με διάμετρο μεγαλύτερη από 19 ηυη. 

2.2.3.4 Τα ακροσωλήνια πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου διπλής χρήσης (δηλ. 
τύπου ραντισμού/προβολής) περιλαμβανομένου και μέσου διακοπής. 

3 Φορητοί πυροσβεστήρες 

3.1 Τύπος και σχεδίαση 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

3.2 Διάταξη πυροσβεστήρων 

3.2.1 Οι χώροι ενδιαίτησης, οι χώροι υπηρεσίας και οι σταθμοί ελέγχου πρέπει να 
εφοδιάζονται με φορητούς πυροσβεστήρες καταλλήλων τύπων και σε επαρκή αριθμό 
σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής. Πλοία ολικής χωρητικότητας 1000 και άνω 
πρέπει να φέρουν τουλάχιστον πέντε φορητούς πυροσβεστήρες. 

3.2.2 Ένας από τους φορητούς πυροσβεστήρες που προορίζεται για χρήση σε 
οποιοδήποτε χώρο, πρέπει να τοποθετείται κοντά στην είσοδο του χώρου αυτού. 

3.2.3 Δεν πρέπει να τοποθετούνται πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα σε 
χώρους ενδιαίτησης. Σε σταθμούς ελέγχου και άλλους χώρους που περιέχουν 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή συσκευές αναγκαίες για την ασφάλεια του 
πλοίου, πρέπει να προβλέπονται πυροσβεστήρες των οποίων το κατασβεστικό μέσο 
δεν είναι ούτε ηλεκτρικά αγώγιμο ούτε βλαβερό για τον εξοπλισμό και τις συσκευές. 

3.2.4 Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι τοποθετημένοι για άμεση χρήση σε 
ευδιάκριτες θέσεις, οι οποίες να προσεγγίζονται γρήγορα και εύκολα σε κάθε στιγμή 
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σε περίπτωση πυρκαϊάς, και με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργικότητά τους να μην 
επηρεάζεται από τον καιρό, τις δονήσεις ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Οι 
φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να εφοδιάζονται με διατάξεις που να δείχνουν εάν 
έχουν χρησιμοποιηθεί. 

3.3 Αμοιβές γομώσεις 

3.3.1 Πρέπει να προβλέπονται αμοιβές γομώσεις για το 100% των πρώτων 10 
πυροσβεστήρων και για το 50% των υπολοίπων πυροσβεστήρων που μπορούν να 
αναγομωθούν επί του πλοίου. Δεν απαιτούνται περισσότερες από 60 συνολικά 
αμοιβές γομώσεις. Πρέπει να υπάρχουν οδηγίες αναγόμωσης επί του πλοίου. 

3.3.2 Για πυροσβεστήρες που δεν μπορούν να αναγομωθούν επί του πλοίου, αντί 
των αμοιβών γομώσεων, πρέπει να προβλέπονται πρόσθετοι φορητοί πυροσβεστήρες 
του ιδίου μεγέθους, τύπου, ικανότητας και αριθμού όπως προσδιορίζεται παραπάνω 
στην παράγραφο 3.1.1. 

4 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

4.1 Τύποι μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαϊάς 

4.1.1 Το μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που απαιτείται από την παρακάτω 
παράγραφο 5 μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συστήματα : 

.1 μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο που πληροί τις 
διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας· 

.2 μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αφρό υψηλής εκτόνωσης 
που πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας· και 

.3 μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς ραντισμού νερού υπό πίεση 
που πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

4.1.2 Όπου εγκαθίσταται μόνιμο σύ στη μια πυρκαϊάς που δεν απαιτείται από το 
Κεφάλαιο αυτό, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών του 
κεφαλαίου αυτού και του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

4.1.3 Συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς που χρησιμοποιούν ΗΑΓΟΝ 1211, 1301 
και 2402 και υπερφθοριωμένους υδρογονάνθρακες πρέπει να απαγορεύονται. 

4.1.4 Γενικά, η Αρχή δεν πρέπει να επιτρέπει τη χρήση του ατμού ως 
κατασβεστικού μέσου σε μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς. Όπου η χρήση 
του ατμού επιτρέπεται από την Αρχή, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
περιορισμένες περιοχές ως επιπρόσθετο του απαιτουμένου συστήματος κατάσβεσης 
πυρκαϊάς και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων 
Πυρασφαλείας. 

4.2 Συσκευές κλεισίματος για μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο 

Όπου χρησιμοποιείται μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο, τα ανοίγματα 
που μπορεί να επιτρέπουν την είσοδο αέρα ή την διαφυγή αερίου από τον 
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προστατευόμενο χώρο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν από θέση έξω από 
τον προστατευόμενο χώρο. 

4.3 Διαμερίσματα αποθήκευσης του μέσου κατάσβεσης πυρκαϊάς 

Όταν το μέσο κατάσβεσης πυρκαϊάς αποθηκεύεται έξω από τον προστατευόμενο 
χώρο, πρέπει η αποθήκευσή του να γίνεται σε διαμέρισμα που βρίσκεται πίσω από το 
πρωραίο διάφραγμα συγκρούσεως, και να μην χρησιμοποιείται για κανένα άλλο 
σκοπό. Οποιαδήποτε είσοδος σε τέτοιο χώρο αποθήκευσης πρέπει να γίνεται κατά 
προτίμηση από το ανοικτό κατάστρωμα και πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον 
προστατευόμενο χώρο. Εάν ο χώρος αποθήκευσης βρίσκεται κάτω από κατάστρωμα, 
πρέπει να βρίσκεται όχι περισσότερα του ενός καταστρώματα κάτω από το ανοικτό 
κατάστρωμα και πρέπει να έχει κατευθείαν πρόσβαση από το ανοικτό κατάστρωμα 
μέσω κλιμακοστασίου ή κλίμακας. Χώροι που βρίσκονται κάτω από το κατάστρωμα 
ή χώροι για τους οποίους δεν προβλέπεται είσοδος από το ανοικτό κατάστρωμα, 
πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα τεχνητού αερισμού σχεδιασμένο έτσι, ώστε να 
εξάγει αέρα από το κατώτερο τμήμα του χώρου και πρέπει να έχει τέτοιο μέγεθος 
ώστε να παρέχει τουλάχιστον 6 εναλλαγές αέρα την ώρα. Οι θύρες εισόδου πρέπει να 
ανοίγουν προς τα έξω και τα διαφράγματα και καταστρώματα, περιλαμβανομένων 
των θυρών και των άλλων μέσων κλεισίματος οποιωνδήποτε ανοιγμάτων σε αυτά, 
που αποτελούν τα οριακά χωρίσματα μεταξύ τέτοιων χώρων και γειτονικών κλειστών 
χώρων πρέπει να είναι αεριοστεγή. Για το σκοπό εφαρμογής των πινάκων 9.1 έως 9.8, 
τέτοιοι χώροι αποθήκευσης πρέπει να θεωρούνται ως σταθμοί ελέγχου πυρκαϊάς. 

4.4 Αντλίες νερού για άλλα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

Οι αντλίες, εκτός από εκείνες που εξυπηρετούν το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς, οι οποίες 
απαιτούνται για την παροχή νερού για συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς που 
απαιτούνται από Κεφάλαιο αυτό, οι πηγές ενέργειάς τους και τα μέσα ελέγχου τους 
πρέπει να εγκαθίστανται έξω από το χώρο ή τους χώρους που προστατεύονται από τα 
συστήματα αυτά και να έχουν τέτοια διάταξη ώστε πυρκαϊά στο χώρο ή στους χώρους 
που προστατεύονται δεν θα θέτει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα. 

5 Διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς σε χώρους μηχανών 

5.1 Χώροι μηχανών που περιέχουν πετρελαιολέβητες ή μονάδες καυσίμου 
πετρελαίου 

5.1.1 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

Οι χώροι μηχανών κατηγορίας Α που περιέχουν πετρελαιολέβητες ή μονάδες 
καυσίμου πετρελαίου πρέπει να εφοδιάζονται με ένα οποιοδήποτε από τα μόνιμα 
συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς της παραγράφου 4.1. Σε κάθε περίπτωση, αν τα 
μηχανοστάσια και λεβητοστάσια δεν είναι χωριστά, ή αν καύσιμο πετρέλαιο μπορεί 
να διαρρεύσει από το λεβητοστάσιο στο μηχανοστάσιο, το σύνολο του 
μηχανοστασίου και λεβητοστασίου πρέπει να θεωρείται ως ένα διαμέρισμα. 
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5.1.2 Πρόσθετες διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς 

5.1.2.1 Σε κάθε λεβητοστάσιο ή σε μια είσοδο έξω από το λεβητοστάσιο πρέπει να 
υπάρχει τουλάχιστον μια φορητή συσκευή παραγωγής αφρού που να πληροί τις 
διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

5.1.2.2 Σε κάθε χώρο εστίας του κάθε λεβητοστασίου και σε κάθε χώρο στον οποίο 
ευρίσκεται τμήμα της εγκατάστασης καυσίμου πετρελαίου πρέπει να υπάρχουν δύο 
τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες αφρού ή ισοδύναμοι. Σε κάθε λεβητοστάσιο 
πρέπει να υπάρχουν όχι λιγότεροι από ένας πυροσβεστήρας αφρού εγκεκριμένου 
τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 135 I ή ισοδύναμος. Οι πυροσβεστήρες αυτοί 
πρέπει να εφοδιάζονται με εύκαμπτους σωλήνες τυλιγμένους σε εξέλικτρα 
κατάλληλους για να φθάνουν σε οποιοδήποτε τμήμα του λεβητοστασίου. Στην 
περίπτωση τοπικών λεβήτων κάτω από 175 Γ\ν, ο εγκεκριμένος πυροσβεστήρας 
αφρού χωρητικότητας τουλάχιστον 135 I δεν απαιτείται. 

5.1.2.3 Σε κάθε χώρο εστίας πρέπει να υπάρχει δοχείο που περιέχει τουλάχιστον 0,1 

"5 

τη άμμου, πριονίδια εμβαπτισμένα σε ανθρακικό νάτριο ή άλλο εγκεκριμένο ξηρό 
υλικό, συνοδευόμενο από κατάλληλο φτυάρι για τον διασκορπισμό του υλικού. 
Εναλλακτικά, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένα εγκεκριμένο φορητό 
πυροσβεστήρα. 

5.2 Χώροι μηχανών που περιέχουν μηχανήματα εσωτερικής καύσης 

5.2.1 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

Χώροι μηχανών κατηγορίας Α που περιέχουν μηχανήματα εσωτερικής καύσης πρέπει 
να εφοδιάζονται με ένα από τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς της 
παραγράφου 4.1. 

5.2.2 Πρόσθετες διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς 

5.2.2.1 Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια φορητή συσκευή παραγωγής αφρού που 
να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων πυρασφαλείας. 

5.2.2.2 Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες αφρού εγκεκριμένου τύπου σε κάθε 
τέτοιο χώρο, καθένας από τους οποίους να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 45 / ή 
ισοδύναμοι, επαρκείς σε αριθμό ώστε να μπορεί ο αφρός ή το ισοδύναμό του μέσο να 
κατευθύνεται σε οποιοδήποτε τμήμα των συστημάτων καυσίμου πετρελαίου και 
λιπαντικού ελαίου υπό πίεση, των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης και σε άλλες 
θέσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς. Επιπλέον, πρέπει να προβλέπεται 
επαρκής αριθμός φορητών πυροσβεστήρων αφρού ή ισοδύναμοι οι οποίοι πρέπει να 
είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε κανένα σημείο του χώρου να μην ευρίσκεται σε 
απόσταση βαδίσματος μεγαλύτερη από 10 τη από ένα πυροσβεστήρα και να υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο τέτοιοι πυροσβεστήρες σε κάθε τέτοιο χώρο. Για μικρότερους 
χώρους φορτηγών πλοίων η Αρχή μπορεί να εξετάσει την άρση της απαίτησης αυτής. 

5.3 Χώροι μηχανών που περιέχουν ατμοστρόβιλους ή ατμομηχανές κλειστού τύπου 

5.3.1 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 
Σε χώρους που περιέχουν ατμοστρόβιλους ή ατμομηχανές κλειστού τύπου που 
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χρησιμοποιούνται για κύρια πρόωση ή για άλλους σκοπούς, που έχουν συνολική ισχύ 
εξόδου όχι μικρότερη από 375 πρέπει να προβλέπεται ένα από τα συστήματα 
κατάσβεσης πυρκαϊάς που καθορίζονται στην παράγραφο 4.1 εάν οι χώροι αυτοί είναι 
περιοδικά μη επανδρωμένοι. 

5.3.2 Πρόσθετες διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς 

5.3.2.1 Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες αφρού εγκεκριμένου τύπου καθένας από 
τους οποίους θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 45 / ή ισοδύναμοι, επαρκείς σε 
αριθμό ώστε να μπορεί ο αφρός ή το ισοδύναμό του μέσο να κατευθύνεται σε 
οποιοδήποτε τμήμα των περιβλημάτων που περικλείουν λιπαινόμενα υπό πίεση 
τμήματα των ατμοστροβίλων, των μηχανών ή των συναφών μηχανισμών μετάδοσης 
κίνησης και σε οποιεσδήποτε άλλες θέσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς. 
Πάντως, δεν πρέπει να απαιτούνται τέτοιοι πυροσβεστήρες αν παρέχεται ισοδύναμη 
τουλάχιστον προστασία προς αυτή που απαιτείται από την υποπαράγραφο αυτή σε 
τέτοιους χώρους, από μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς εγκατεστημένο 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. 

5.3.2.2 Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός φορητών πυροσβεστήρων αφρού ή 
ισοδυνάμων οι οποίοι να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε κανένα σημείο του χώρου να 
μην ευρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος μεγαλύτερη από 10 τη από ένα 
πυροσβεστήρα και να υπάρχουν τουλάχιστον δύο τέτοιοι πυροσβεστήρες σε κάθε 
τέτοιο χώρο με την εξαίρεση ότι αυτοί οι πυροσβεστήρες δεν πρέπει να απαιτούνται 
επιπλέον εκείνων που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2.2. 

5.4 Άλλοι χώροι μηχανών 

Όπου υπάρχει, κατά την κρίση της Αρχής, κίνδυνος πυρκαϊάς σε οποιοδήποτε χώρο 
μηχανών για τον οποίο δεν καθορίζονται στις παραγράφους 5.1, 5.2 και 5.3 ειδικές 
διατάξεις για πυροσβεστικές συσκευές, πρέπει να προβλέπονται μέσα στο χώρο αυτό 
ή σε γειτονικό χώρο φορητοί πυροσβεστήρες εγκεκριμένου τύπου ή άλλα μέσα 
κατάσβεσης πυρκαϊάς σε αριθμό που η Αρχή μπορεί να θεωρήσει επαρκή. 

5.5 Πρόσθετες απαιτήσεις για επιβατηγό πλοία 

Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, κάθε χώρος 
μηχανών κατηγορίας Α πρέπει να εφοδιάζεται με δύο τουλάχιστον κατάλληλες 
συσκευές παραγωγής ομίχλης νερού. 

5.6 Μόνιμα συστήματα καταπολέμησης πυρκαϊάς τοπικής εφαρμογής 

5.6.1 Η παράγραφος 5.6 πρέπει να εφαρμόζεται σε επιβατηγό πλοία ολικής 
χωρητικότητας 500 και άνω και σε φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 2000 και 
άνω. 


Η συσκευή παραγωγής ομίχλης νερού θα μπορούσε να αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα σχήματος 
μ του οποίου το μεγάλο σκέλος θα έχει μήκος 2 ηι περίπου και θα μπορεί να προσαρμόζεται σε 
εύκαμπτο σωλήνα πυρκαϊάς και το μικρό σκέλος θα έχει μήκος 250 ηιηι περίπου και θα είναι 
εφοδιασμένο με μόνιμο ακροσωλήνιο ομίχλης νερού ή θα μπορεί να εφοδιασθεί με ακροσωλήνιο 
ραντισμού νερού. 
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5.6.2 Οι χώροι μηχανών κατηγορίας Α όγκου άνω των 500 τη 3 πρέπει, επιπλέον του 
το μόνιμου συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς που απαιτείται από την παράγραφο 
5.1.1, να προστατεύονται από εγκεκριμένου τύπου μόνιμο σύστημα νερού ή από άλλο 
ισοδύναμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς, βάσει των οδηγιών που έχουν συνταχθεί 
από τον Οργανισμό.** Στην περίπτωση περιοδικά μη επιτηρούμενων χώρων μηχανών, 
το σύστημα καταπολέμησης της πυρκαϊάς πρέπει να διαθέτει αμφότερες τις 
δυνατότητες αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης. Στην περίπτωση συνεχώς 
επανδρωμένων χώρων μηχανών, το σύστημα καταπολέμησης της πυρκαϊάς απαιτείται 
να διαθέτει μόνο δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης. 

5.6.3 Τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς τοπικής εφαρμογής προορίζονται 
για την προστασία περιοχών όπως οι παρακάτω χωρίς την αναγκαιότητα κράτησης 
των μηχανών, εγκατάλειψης του χώρου από το προσωπικό, ή απομόνωσης των 
χώρων: 

1. τα επικίνδυνα για πυρκαϊά τμήματα των μηχανών εσωτερικής καύσης 
που χρησιμοποιούνται για την κύρια πρόωση του πλοίου και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· 

2. οι εμπρόσθιες όψεις των λεβήτων· 

3. τα επικίνδυνα για πυρκαϊά τμήματα των αποτεφρωτήρων· και 

4. οι καθαριστήρες θερμού καυσίμου πετρελαίου. 

5.6.4 Η ενεργοποίηση οποιουδήποτε συστήματος τοπικής εφαρμογής πρέπει να δίνει 
ένα οπτικό και διακεκριμένο ακουστικό σήμα στην προστατευόμενη περιοχή και σε 
συνεχώς επανδρωμένους σταθμούς. Ο συναγερμός πρέπει να υποδεικνύει το 
συγκεκριμένο σύστημα που ενεργοποιήθηκε. Οι απαιτήσεις του συναγερμού του 
συστήματος που περιγράφονται σε αυτή την παράγραφο είναι επιπρόσθετες και δεν 
υποκαθιστούν το σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς που απαιτείται σε 
αλλού στο Κεφάλαιο αυτό. 

6 Διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς σε σταθμούς ελέγχου και σε χώρους 
ενδιαίτησης και υπηρεσίας 

6.1 Συστήματα ραντισμού σε επιβατηγά πλοία 

6.1.1 Τα επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες πρέπει 
να εφοδιάζονται με αυτόματο σύστημα ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς εγκεκριμένου τύπου που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων 
Πυρασφαλείας σε όλους τους σταθμούς ελέγχου και τους χώρους ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των διαδρόμων και κλιμακοστασίων. Εναλλακτικά, οι 
σταθμοί ελέγχου, όπου το νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε βασικό εξοπλισμό, 
μπορούν να εφοδιάζονται με εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς 
άλλου τύπου. Χώροι που παρουσιάζουν μικρό ή μηδενικό κίνδυνο πυρκαϊάς όπως 


Γίνεται μνεία των Οδηγιών για την έγκριση μονίμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαϊάς τοπικής 
εφαρμογής με νερό για χρήση σε χώρους μηχανών κατηγορίας Α (ΜδΟ/Οίτο.913). 
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κενοί χώροι, κοινόχρηστα αποχωρητήρια, χώροι διοξειδίου του άνθρακα και 
παρόμοιοι χώροι δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με αυτόματο σύστημα ραντισμού. 

6.1.2 Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες, όταν 
προβλέπεται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης καπνού και αναγγελίας πυρκαϊάς που 
πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας μόνο σε διαδρόμους, 
κλιμακοστάσια και οδούς διαφυγής, πρέπει να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα 
ραντισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 7.5.3.2. 

6.2 Συστήματα ραντισμού σε φορτηγά πλοία 

Σε φορτηγά πλοία στα οποία έχει υιοθετηθεί ή μέθοδος ΙΙΟ που καθορίζεται στον 
Κανονισμό 9.2.3.1.1.2, πρέπει να τοποθετείται αυτόματο σύστημα ραντισμού, 
ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
7.5.5.2. 

6.3 Χώροι που περιέχουν εύφλεκτα υγρά 

6.3.1 Οι αποθήκες χρωμάτων πρέπει να προστατεύονται από : 

. 1 σύστημα διοξειδίου του άνθρακα, σχεδιασμένο ώστε να δίνει ελάχιστο 

όγκο ελεύθερου αερίου ίσο προς το 40% του συνολικού όγκου του 
προστατευόμενού χώρου· 

.2 σύστημα ξηράς κόνεως, σχεδιασμένο για τουλάχιστον 0,5 Ι<« 
σκόνης/ηι 3 · 

.3 σύστημα καταιονισμού ή ραντισμού με νερό, σχεδιασμένο για 5 1/ηι 2 
/ηιΐη. Τα συστήματα καταιονισμού μπορεί να συνδέονται με το κύριο 
δίκτυο πυρκαϊάς του πλοίου· ή 

.4 σύστημα που να παρέχει ισοδύναμη προστασία, όπως καθορίζεται από 
την Αρχή. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το σύστημα πρέπει να μπορεί να χειρίζεται από θέση έξω 
από τον προστατευόμενο χοίρο. 

6.3.2 Οι αποθήκες εύφλεκτων υγρών πρέπει να προστατεύονται από κατάλληλη 
διάταξη κατάσβεσης πυρκαϊάς εγκεκριμένη από την Αρχή. 

6.3.3 Για ερμάρια επιφάνειας μικρότερης από 4 ηι 2 , που δεν έχουν πρόσβαση σε 
χώρους ενδιαίτησης, αντί του μονίμου συστήματος μπορεί να γίνει αποδεκτός ένας 
φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα σε μέγεθος που να παρέχει ελάχιστο 
όγκο ελεύθερου αερίου ίσο προς το 40% του συνολικού όγκου του χώρου. Πρέπει 
στο ερμάριο να διαρρυθμίζεται θυρίδα παροχής που να επιτρέπει τη διοχέτευση του 
περιεχομένου του πυροσβεστήρα χωρίς να παρίσταται ανάγκη εισόδου μέσα στον 
προστατευόμενο χώρο. Ο απαιτούμενος φορητός πυροσβεστήρας πρέπει να 
τοποθετείται κοντά στην θυρίδα. Εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπεται θυρίδα ή 
σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα για να διευκολύνει τη χρήση του νερού του κύριου 
δικτύου πυρκαϊάς. 
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6.4 Συσκευές μαγειρέματος με λίπη και έλαια 

Οι συσκευές μαγειρέματος με λίπη και έλαια πρέπει να εφοδιάζονται με τα ακόλουθα: 

1. αυτόματο ή χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς δοκιμασμένο 
σύμφωνα με διεθνές πρότυπο που είναι αποδεκτό από τον Οργανισμό· 

2. έναν πρωτεύοντα και έναν εφεδρικό θερμοστάτη με σήμα συναγερμού 
που να ειδοποιεί το χειριστή σε περίπτωση αστοχίας οποιουδήποτε από 
τους δύο θερμοστάτες· 

3. διατάξεις αυτόματης διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
ενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης· 

4. σήμα συναγερμού για ένδειξη λειτουργίας του συστήματος κατάσβεσης 
στο μαγειρείο όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές· και 

5. συστήματα ελέγχου για χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος 
κατάσβεσης με εμφανείς πινακίδες για άμεση χρήση από το πλήρωμα. 

7 Διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς σε χώρους φορτίου 

7.1 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο για γενικό φορτίο 

7.1.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 7.2, οι χώροι φορτίου των 
επιβατηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 1000 και άνω πρέπει να προστατεύονται με 
μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς διοξειδίου του άνθρακα ή αδρανούς αερίου 
που πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας ή από μόνιμο 
σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς αφρού υψηλής εκτόνωσης που να παρέχει ισοδύναμη 
προστασία. 

7.1.2 Όπου είναι φανερό σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής ότι ένα επιβατηγό 
πλοίο ασχολείται σε ταξίδια τόσο μικρής διάρκειας ώστε θα ήταν παράλογο να 
εφαρμόσει τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.1.1, καθώς επίσης και σε πλοία ολικής 
χωρητικότητας κάτω από 1000, οι διατάξεις στους χώρους φορτίου πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής, με την προϋπόθεση ότι το πλοίο είναι 
εφοδιασμένο με χαλύβδινα καλύμματα στομίων κυτών και με αποτελεσματικά μέσα 
κλεισίματος όλων των ανεμοδόχων και των άλλων ανοιγμάτων που οδηγούν στους 
χώρους φορτίου. 

7.1.3 Εκτός από τους χώρους ΚΌ-ΚΌ και τους χώρους οχημάτων, οι χώροι φορτίου 
πλοίων ολικής χωρητικότητας 2000 και άνω πρέπει να προστατεύονται με μόνιμο 
σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς διοξειδίου του άνθρακα ή αδρανούς αερίου που 
πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας ή από μόνιμο σύστημα 


Γίνεται μνεία των συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, ειδικά, της Έκδοσης ΙδΟ 
15371:2000 για Συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς για προστασία των συσκευών μαγειρέματος με λίπη 
και έλαια. 
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κατάσβεσης πυρκαϊάς αφρού υψηλής εκτόνωσης που να παρέχει ισοδύναμη 
προστασία. 

7.1.4 Η Αρχή μπορεί να εξαιρεί από τις απαιτήσεις των παραγράφων 7.1.3 και 7.2, 
χώρους φορτίου οποιουδήποτε πλοίου που έχει κατασκευασθεί, και προορίζεται 
αποκλειστικά, για τη μεταφορά μεταλλεύματος, άνθρακα, σιτηρών, μη αποξηραμένης 
ξυλείας, άκαυστων φορτίων ή φορτίων που, κατά την κρίση της Αρχής, παρουσιάζουν 
χαμηλό κίνδυνο πυρκαϊάς. Τέτοιες εξαιρέσεις μπορούν να χορηγούνται μόνο αν το 
πλοίο είναι εφοδιασμένο με χαλύβδινα καλύμματα στομίων κυτών και με 
αποτελεσματικά μέσα κλεισίματος όλων των ανεμοδόχων και των άλλων ανοιγμάτων 
που οδηγούν στους χώρους φορτίου. Όταν παρέχονται τέτοιες εξαιρέσεις, η Αρχή 
πρέπει να εκδίδει Πιστοποιητικό Εξαίρεσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
κατασκευής του υπόψη πλοίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/12(α)(νΐ), και πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος των φορτίων που επιτρέπεται να μεταφέρει το πλοίο 
επισυνάπτεται στο Πιστοποιητικό Εξαίρεσης. 

7.2 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο για επικίνδυνα φορτία 

Πλοίο που απασχολείται στη μεταφορά επικινδύνων φορτίων σε οποιουσδήποτε 
χοίρους φορτίου πρέπει να εφοδιάζεται με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με 
διοξείδιο του άνθρακα ή με αδρανές αέριο που να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας ή με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που, κατά 
την κρίση της Αρχής, παρέχει ισοδύναμη προστασία για τα μεταφερόμενα φορτία. 

8 Προστασία δεξαμενής φορτίου 

8.1 Μόνιμα συστήματα αφρού καταστρώματος 

8.1.1 Για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 20000 τόνων και άνω, πρέπει να 
προβλέπεται μόνιμο σύστημα αφρού καταστρώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας, με την εξαίρεση ότι, αντί της παραπάνω 
εγκατάστασης, η Αρχή, αφού εξετάσει τις διατάξεις και τον εξοπλισμό, μπορεί να 
αποδεχθεί άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις εάν παρέχουν ισοδύναμη προστασία με την 
παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/5. Οι απαιτήσεις για εναλλακτικές μόνιμες 
εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 8.1.2. 

8.1.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.1, όπου η Αρχή αποδέχεται ισοδύναμη 
μόνιμη εγκατάσταση αντί του μονίμου συστήματος αφρού καταστρώματος, η 
εγκατάσταση πρέπει: 

.1 να είναι ικανή να σβήνει πυρκαϊές από υπερχείλιση και επίσης να 
εμποδίζει την ανάφλεξη χυμένου πετρελαίου που δεν έχει ακόμη 
αναφλεγεί· και 


Γίνεται μνεία του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για Χύμα Στερεά Φορτία - Σχέδιο Ανάγκης Β14, 
καταχώρηση για άνθρακα, και του Καταλόγου χύμα στερεών φορτίων που είναι άκαυστα ή 
παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο πυρκαϊάς ή για τα οποία ένα μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς 
με αέριο δεν είναι αποτελεσματικό. (ΜδώΛΓίτς. 671). 
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.2 να είναι ικανή να καταπολεμά πυρκαϊές σε δεξαμενές που έχουν 
ρωγμές. 

8.1.3 Δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους κάτω από 20000 τόνους πρέπει να 
εφοδιάζονται με σύστημα αφρού καταστρώματος που να πληροί τις απαιτήσεις του 
Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

9 Προστασία αντλιοστασίων σε δεξαμενόπλοια 

9.1 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

Κάθε αντλιοστάσιο φορτίου πρέπει να εφοδιάζεται με ένα από τα ακόλουθα μόνιμα 
συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς με χειρισμό από εύκολα προσιτή θέση έξω από το 
αντλιοστάσιο. Τα αντλιοστάσια φορτίου πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα 
κατάλληλο για χώρους μηχανών κατηγορίας Α. 

9.1.1 Σύστημα διοξειδίου του άνθρακα που να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας, καθώς και με τα ακόλουθα : 

.1 τα μέσα αναγγελίας που παρέχουν ακουστική προειδοποίηση 
διοχέτευσης του πυροσβεστικού μέσου πρέπει να είναι ασφαλή για 
χρήση σε εύφλεκτο μίγμα ατμών φορτίου/αέρα· και 

.2 πρέπει να υπάρχει εκτεθειμένη πινακίδα στα χειριστήρια ελέγχου που 
να αναφέρει ότι λόγω κινδύνου ηλεκτροστατικής ανάφλεξης, το 
σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς κατάσβεσης 
πυρκαϊάς και όχι για σκοπούς αδρανοποίησης. 

9.1.2 Σύστημα αφρού υψηλής εκτόνωσης που πληροί τις διατάξεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας με την προϋπόθεση ότι το παρεχόμενο συμπύκνωμα 
αφρού είναι κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαϊών στις οποίες συμμετέχουν τα 
μεταφερόμενα φορτία. 

9.1.3 Μόνιμο σύστημα ραντισμού νερού υπό πίεση που πληροί τις διατάξεις του 
Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

9.2 Ποσότητα του πυροσβεστικού μέσου 

Όπου το κατασβεστικό μέσο που χρησιμοποιείται στο σύστημα του αντλιοστασίου 
χρησιμοποιείται επίσης και σε συστήματα που εξυπηρετούν άλλους χώρους, τότε η 
προβλεπόμενη ποσότητα του μέσου ή η τιμή παροχής του δεν χρειάζεται να είναι 
μεγαλύτερη από τη μέγιστη απαιτούμενη για το μεγαλύτερο διαμέρισμα. 

10 Εξαρτύσεις πυροσβέστη 

10.1 Τύποι εξαρτύσεων πυροσβέστη 

Οι εξαρτύσεις πυροσβέστη πρέπει να πληρούν τον Κώδικα Συστημάτων 
Πυρασφαλείας. 
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10.2 Αριθμός εξαρτύσεων πυροσβέστη 

10.2.1 Τα πλοία πρέπει να φέρουν τουλάχιστον δύο εξαρτύσεις πυροσβέστη. 

10.2.2 Επιπλέον, σε επιβατηγό πλοία πρέπει να προβλέπονται: 

.1 για κάθε 80 τη ή μέρος αυτών από το άθροισμα των μηκών όλων των 
χώρων επιβατών και υπηρεσίας στο κατάστρωμα που ευρίσκονται 
τέτοιοι χώροι ή αν υπάρχουν περισσότερα του ενός τέτοια 
καταστρώματα, στο κατάστρωμα που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα 
τέτοιων μηκών, δύο εξαρτύσεις πυροσβέστη και, επιπλέον, δύο σύνολα 
ατομικού εξοπλισμού, που το κάθε ένα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα 
στον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. Σε επιβατηγό πλοία που 
μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, πρέπει να προβλέπονται 
δύο επιπλέον εξαρτύσεις πυροσβέστη για κάθε κύρια κατακόρυφη 
ζώνη. Πάντως, δεν πρέπει να απαιτούνται επιπλέον εξαρτύσεις 
πυροσβέστη για περίκλειστα κλιμακοστάσια τα οποία αποτελούν 
ανεξάρτητες κύριες κατακόρυφες ζώνες και για τις κύριες 
κατακόρυφες ζώνες στο πρωραίο ή πρυμναίο άκρο του πλοίου οι 
οποίες δεν περιέχουν χώρους κατηγορίας (6), (7), (8) ή (12) όπως 
ορίζονται στον Κανονισμό 9.2.2.3. 

.2 πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, για κάθε 
ζεύγος αναπνευστικών συσκευών πρέπει να προβλέπεται μια συσκευή 
παραγωγής ομίχλης νερού, η οποία πρέπει να είναι αποθηκευμένη 
κοντά στις συσκευές αυτές. 

10.2.3 Επιπλέον, σε δεξαμενόπλοια πρέπει να προβλέπονται δύο εξαρτύσεις 
πυροσβέστη. 

10.2.4 Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει πρόσθετα σύνολα ατομικού εξοπλισμού και 
αναπνευστικές συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τον τύπο του πλοίου. 

10.2.5 Πρέπει για κάθε απαιτούμενη αναπνευστική συσκευή να προβλέπονται δύο 
αμοιβές γομώσεις. Επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 
επιβάτες και φορτηγά πλοία που είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα τοποθετημένα 
μέσα για πλήρη αναγόμωση των αεροφιαλών ελεύθερη μολύνσεων, χρειάζεται να 
φέρουν μόνο μια αμοιβή γόμωση για κάθε απαιτούμενη συσκευή. Σε επιβατηγό πλοία 
που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, πρέπει να προβλέπονται 
τουλάχιστον δύο αμοιβές γομώσεις για κάθε αναπνευστική συσκευή. 

10.3 Αποθήκευση εξαρτύσεων πυροσβέστη 

10.3.1 Οι εξαρτύσεις πυροσβέστη ή τα σύνολα ατομικού εξοπλισμού πρέπει να 
φυλάσσονται για άμεση χρήση σε εύκολα προσιτή θέση που είναι μόνιμα και 
ευκρινώς σημασμένη και, όπου φέρονται περισσότερες από μια εξαρτύσεις 
πυροσβέστη ή περισσότερα από ένα σύνολα ατομικού εξοπλισμού, πρέπει να 
αποθηκεύονται σε ξεχωριστές απομακρυσμένες μεταξύ τους θέσεις. 
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10.3.2 Σε επιβατηγό πλοία, τουλάχιστον δύο εξαρτύσεις πυροσβέστη και επιπλέον 
ένα σύνολο ατομικού εξοπλισμού πρέπει να διατίθενται σε οποιαδήποτε θέση. 
Τουλάχιστον δύο εξαρτύσεις πυροσβέστη πρέπει να αποθηκεύονται σε κάθε κύρια 
κατακόρυφη ζώνη. 


Κανονισμός 11 

Κατασκευαστική ακεραιότητα 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η διατήρηση της κατασκευαστικής ακεραιότητας 
του πλοίου, προλαμβάνοντας την μερική ή την ολική κατάρρευση των κατασκευών 
του εξ αιτίας μείωσης της αντοχής από την θερμότητα. Για τον σκοπό αυτό, τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του πλοίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η 
κατασκευαστική ακεραιότητα δεν θα υποβαθμιστεί εξ αιτίας πυρκαϊάς. 

2 Υλικό σκάφους, υπερκατασκευών, κατασκευαστικών διαφραγμάτων, 
καταστρωμάτων και υπερστεγασμάτων 

Το σκάφος, οι υπερκατασκευές, τα κατασκευαστικά διαφράγματα, τα καταστρώματα 
και τα υπερστεγάσματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή άλλο 
ισοδύναμο υλικό. Για το σκοπό εφαρμογής του ορισμού του χάλυβα ή άλλου 
ισοδυνάμου υλικού όπως δίδεται στον Κανονισμό 3.43, η «εφαρμοζόμενη έκθεση 
στην φωτιά» πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ακεραιότητας και μόνωσης που 
δίδονται στους πίνακες 9.1 έως 9.4 . Για παράδειγμα, όπου χωρίσματα όπως 
καταστρώματα ή πλευρές και άκρα υπερστεγασμάτων επιτρέπεται να έχουν 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς «Β-0», η «εφαρμοζόμενη έκθεση στην φωτιά» πρέπει να 
είναι διάρκειας μισής ώρας. 

3 Κατασκευή από κράμα αλουμινίου 

Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στην παράγραφο 2, σε περιπτώσεις όπου 
οποιοδήποτε τμήμα της κατασκευής είναι από κράμα αλουμινίου, πρέπει να 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα : 

.1 η μόνωση των στοιχείων των χωρισμάτων κλάσης «Α» ή «Β» από 
κράμα αλουμινίου, εκτός από την περίπτωση κατασκευής που, κατά 
την κρίση της Αρχής, δεν υφίσταται φορτίο, πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε η θερμοκρασία του κατασκευαστικού στελέχους (πυρήνα) να μην 
υψώνεται περισσότερο από 200° Ο πάνω από την θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της 
εφαρμοζόμενης έκθεσης στη φωτιά κατά την τυποποιημένη δοκιμή 
πυρκαϊάς· και 

.2 ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην μόνωση των στοιχείων από 
κράμα αλουμινίου των στύλων, των κιόνων, και άλλων 
κατασκευαστικών μερών που απαιτείται να στηρίξουν χώρους 
στοιβασίας σωσιβίων λέμβων ή σωσιβίων σχεδιών, περιοχές 
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καθαίρεσης και επιβίβασης, και των χωρισμάτων «Α» και «Β» κλάσης 
ώστε να εξασφαλίζεται: 

.2.1 ότι για τέτοια μέρη που υποστηρίζουν περιοχές σωσιβίων λέμβων 
και σωσιβίων σχεδιών και χωρίσματα «Α» κλάσης, ο περιορισμός 
ανύψωσης της θερμοκρασίας που καθορίζεται στην παράγραφο 3.1 
πρέπει να εφαρμόζεται στο τέλος της μιας ώρας· και 

.2.2 ότι για τέτοια μέρη που απαιτείται να υποστηρίζουν χωρίσματα «Β» 
κλάσης, ο περιορισμός ανύψωσης της θερμοκρασίας που 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.1 πρέπει να εφαρμόζεται στο τέλος 
της μισής ώρας. 

4 Χώροι μηχανών κατηγορίας Α 

4.1 Οροφές και φωταγωγοί 

Οι οροφές και οι φωταγωγοί των χώρων μηχανών κατηγορίας Α πρέπει να είναι από 
χαλύβδινη κατασκευή και πρέπει να είναι μονωμένοι όπως απαιτείται από τους 
πίνακες 9.5 και 9.7, ανάλογα με την περίπτωση. 

4.2 Ελάσματα δαπέδου 

Τα ελάσματα δαπέδου των κανονικών διαδρόμων στους χώρους μηχανών κατηγορίας 
Α πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα. 

5 Υλικά για αποχετεύσεις 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που καθίστανται εύκολα αναποτελεσματικά 
από την θερμότητα για ευδίαιους αποχέτευσης, εξαγωγές υγιεινής και άλλες εξαγωγές 
που ευρίσκονται κοντά στην ίσαλο γραμμή και όπου η ζημιά του υλικού σε 
περίπτωση πυρκαίάς θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο κατάκλυσης. 

6 Προστασία κατασκευής δεξαμενών φορτίου έναντι υπερπίεσης ή 

υποπίεσης σε δεξαμενόπλοια 

6.1 Γενικά 

Οι διατάξεις εξαερισμού πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες και να λειτουργούν κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ούτε η υπερπίεση ούτε η υποπίεση σε 
δεξαμενές φορτίου θα υπερβαίνουν τις παραμέτρους σχεδιασμού και πρέπει να είναι 
έτσι ώστε να επιτρέπουν : 

. 1 την ροή μικρών όγκων μιγμάτων ατμών, αέρα ή αδρανούς αερίου που 
προκαλούνται από θερμικές μεταβολές σε δεξαμενή φορτίου σε όλες 
τις περιπτώσεις μέσω επιστομίων υπερπίεσης/υποπίεσης· και 

.2 την διέλευση μεγάλων όγκων μιγμάτων ατμών, αέρα ή αδρανούς 
αερίου κατά την φόρτωση και τον ερματισμό ή κατά την εκφόρτωση. 
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6.2 Ανοίγματα για μικρή ροή εξ αιτίας θερμικών μεταβολών 

Τα ανοίγματα για την ανακούφιση της υπερπίεσης που απαιτούνται από την 
παράγραφο 6.1.1 πρέπει: 

.1 να έχουν όσο είναι πρακτικά δυνατόν μεγάλο ύψος πάνω από το 
κατάστρωμα δεξαμενών φορτίου για την επίτευξη μέγιστης διασποράς 
των ευφλέκτων ατμών, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερο από 2 ηι 
πάνω από το κατάστρωμα δεξαμενών φορτίου· και 

.2 να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να απέχουν την μέγιστη πρακτικώς 
δυνατή απόσταση αλλά όχι μικρότερη των 5 ιη από τις πλησιέστερες 
εισαγωγές αέρα και τα ανοίγματα κλειστών χώρων που περιέχουν πηγή 
ανάφλεξης και από μηχανήματα καταστρώματος και εξοπλισμό που 
μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο ανάφλεξης. Τα ανοίγματα του 
εργάτη αγκύρας και του φρεατίου αλύσεων συνιστούν κίνδυνο 
ανάφλεξης. 

6.3 Μέτρα ασφαλείας σε δεξαμενόπλοια 

6.3.1 Προστατευτικά μέτρα έναντι ανύψωσης στάθμης υγρού στο σύστημα 
εξαερισμού 

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την προφύλαξη έναντι της ανύψωσης της στάθμης 
υγρού στο σύστημα εξαερισμού σε ύψος που θα υπερέβαινε το μανομετρικό ύψος 
σχεδιασμού των δεξαμενών φορτίου. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται με σήματα 
αναγγελίας που προκαλούνται από υψηλή στάθμη, ή από συστήματα ελέγχου 
υπερπλήρωσης. ή από άλλα ισοδύναμα μέσα, μαζί με ανεξάρτητες διατάξεις 
μέτρησης και μεθόδους πλήρωσης δεξαμενών φορτίου. Για τους σκοπούς του 
Κανονισμού αυτού, τα επιστόμια έκχυσης δεν θεωρούνται ισοδύναμα προς σύστημα 
υπερπλήρωσης. 

6.3.2 Δευτερεύοντα μέσα για ανακούφιση της υπερπίεσης/υποπίεσης 

Πρέπει να προβλέπεται ένα δευτερεύον μέσο που να επιτρέπει διαφυγή με πλήρη ροή 
μιγμάτων ατμών, αέρα ή αδρανούς αερίου, ώστε να προλαμβάνεται υπερπίεση ή 
υποπίεση σε περίπτωση βλάβης των διατάξεων της παραγράφου 6.1.2 . Εναλλακτικά, 
μπορεί να τοποθετούνται αισθητήρες πιέσεως σε κάθε δεξαμενή που προστατεύεται 
από την διάταξη που απαιτείται στην παράγραφο 6.1.2, με σύστημα παρακολούθησης 
στο χώρο ελέγχου φορτίου του πλοίου ή στη θέση από την οποία κανονικά 
εκτελούνται οι χειρισμοί φορτίου. Αυτός ο εξοπλισμός παρακολούθησης πρέπει 
επίσης να παρέχει σήμα αναγγελίας που ενεργοποιείται με την ανίχνευση συνθηκών 
υπερπίεσης ή υποπίεσης μέσα στην δεξαμενή. 

6.3.3 Παρακάμψεις στο δίκτυο εξαερισμού 

Τα επιστόμια υπερπίεσης/υποπίεσης που απαιτούνται από την παράγραφο 6.1.1 
μπορεί να εφοδιάζονται με διάταξη παράκαμψης (ύγ-ρ&δδ) όταν ευρίσκονται σε 
αγωγό αερισμού ή εξαεριστικό σωλήνα ιστού. Όπου προβλέπεται τέτοια διάταξη 
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πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι ενδείκτες για να δείχνουν εάν η παράκαμψη είναι 
ανοικτή ή κλειστή. 

6.3.4 Διατάξεις προστασίας από υπερπίεση/υποπίεση 

Πρέπει να προβλέπονται μία ή περισσότερες διατάξεις προστασίας από 
υπερπίεση/υποπίεση που να εμποδίζουν τις δεξαμενές φορτίου να υποστούν : 

.1 υπερπίεση υπερβαίνουσα την πίεση δοκιμής της δεξαμενής φορτίου, 
εάν το φορτίου πρόκειται να φορτωθεί στην μέγιστη καθορισμένη 
παροχή και όλες οι άλλες εξαγωγές παραμένουν κλειστές· και 

.2 υποπίεση υπερβαίνουσα τα 700 ηττη στήλης νερού, εάν το φορτίο 
πρόκειται να εκφορτωθεί στην μέγιστη ονομαστική παροχή και οι 
ανεμιστήρες του αδρανούς αερίου έχουν υποστεί βλάβη. 

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εγκαθίστανται στον αγωγό αδρανούς αερίου εκτός εάν 
έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα εξαερισμού που απαιτείται από τον Κανονισμό 
4.5.3.1 ή σε ξεχωριστές δεξαμενές φορτίου. Η θέση και ο σχεδιασμός των διατάξεων 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 4.5.3 και την παράγραφο 6. 

6.4 Μέγεθος αγωγών αερισμού 

Οι εξαγωγές αερισμού για την φόρτωση, εκφόρτωση και ερματισμό που απαιτούνται 
από την παράγραφο 6.1.2 πρέπει να έχουν σχεδιασθεί βάσει της μέγιστης 
σχεδιασθείσας παροχής φόρτωσης πολλαπλασιαζόμενης επί έναν συντελεστή 
τουλάχιστον 1,25 για να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη αερίων, ώστε να προλαμβάνεται 
πίεση σε οποιαδήποτε δεξαμενή φορτίου που υπερβαίνει την πίεση σχεδιασμού. Ο 
πλοίαρχος πρέπει να εφοδιάζεται με πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την μέγιστη 
επιτρεπόμενη παροχή φόρτωσης για κάθε δεξαμενή φορτίου και, στην περίπτωση 
συνδυασμένων συστημάτων αερισμού, για κάθε ομάδα δεξαμενών φορτίου. 

ΜΕΡΟΣ Ό - ΔΙΑΦΥΓΗ 

Κανονισμός 12 

Ειδοποίηση πληρώματος κα επιβατών 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η ειδοποίηση για πυρκαϊά του πληρώματος και 
των επιβατών για ασφαλή εγκατάλειψη. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να προβλέπεται 
σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης και σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας. 

2 Σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης 

Πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης όπως απαιτείται 
από τον Κανονισμό ΙΙΙ/6.4.2 για την ειδοποίηση του πληρώματος και των επιβατών 
για πυρκαϊά. 




3818 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3 Συστήματα μεγαφωνικής αναγγελίας στα επιβατηγό πλοία 

Πρέπει να παρέχεται σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας ή άλλο αποτελεσματικό μέσο 
επικοινωνίας συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/6.5 που να 
ακούγεται σε όλους τους χώρους ενδιαιτήσεως και υπηρεσίας, στους σταθμούς 
ελέγχου και στα ανοικτά καταστρώματα. 

Κανονισμός 13 

Μέσα διαφυγής 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να παρέχει μέσα διαφυγής ώστε τα πρόσωπα 
που επιβαίνουν στο πλοίο να μπορούν να διαφύγουν με ασφάλεια και ταχύτητα προς 
το κατάστρωμα επιβίβασης σε σωσίβιες λέμβους και σχεδίες. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις : 

. 1 πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί διαφυγής· 

.2 οι οδοί διαφυγής πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση, 
ελεύθερες εμποδίων· και 

.3 πρέπει να προβλέπονται όπου είναι απαραίτητο βοηθητικά μέσα για 
την διαφυγή ώστε να διασφαλίζεται ευκολία πρόσβασης, σαφής 
σήμανση και κατάλληλος σχεδιασμός για καταστάσεις ανάγκης. 

2 Γενικές απαιτήσεις 

2.1 Εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτόν τον Κανονισμό, πρέπει να 
προβλέπονται τουλάχιστον δύο μέσα διαφυγής ξεχωριστά, σε αρκετή απόσταση 
μεταξύ τους και άμεσα από όλους τους χώρους ή ομάδες χώρων. 

2.2 Οι ανελκυστήρες δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν ένα εκ των μέσων 
διαφυγής που απαιτούνται από αυτόν τον Κανονισμό. 

3 Μέσα διαφυγής από σταθμούς ελέγχου και χώρους ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας 

3.1 Γενικές απαιτήσεις 

3.1.1 Τα κλιμακοστάσια και οι κλίμακες πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να 
παρέχουν άμεσα μέσα διαφυγής προς το κατάστρωμα επιβίβασης σε σωσίβιες 
λέμβους και σχεδίες από τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος και από 
χώρους στους οποίους κανονικά απασχολείται το πλήρωμα, πλην των χώρων 
μηχανών. 

3.1.2 Εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό αυτόν^ διάδρομος, 
προθάλαμος, ή τμήμα διαδρόμου από όπου υπάρχει μία μόνον οδός διαφυγής πρέπει 
να απαγορεύεται. Τυφλοί διάδρομοι χρησιμοποιούμενοι σε περιοχές υπηρεσίας που 
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είναι απαραίτητοι για λόγους πρακτικής χρήσης του πλοίου, όπως σταθμοί καυσίμου 
πετρελαίου και πλευρικοί διάδρομοι τροφοδοσίας, πρέπει να επιτρέπονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι τέτοιοι τυφλοί διάδρομοι είναι διαχωρισμένοι από περιοχές 
ενδιαίτησης πληρώματος και μη προσβάσιμοι από περιοχές ενδιαίτησης επιβατών. 

3.1.3 Όλες οι κλίμακες στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και τους σταθμούς 
ελέγχου πρέπει να έχουν σκελετό κατασκευασμένο από χάλυβα, εκτός αν η Αρχή 
εγκρίνει την χρήση άλλου ισοδύναμου υλικού. 

3.1.4 Εάν ο σταθμός ραδιοτηλεγραφίας δεν έχει απευθείας πρόσβαση στο ανοικτό 
κατάστρωμα, τότε πρέπει να προβλέπονται δύο μέσα διαφυγής ή πρόσβασης, ένα από 
τα οποία μπορεί να είναι παραφωτίδα ή παράθυρο επαρκούς μεγέθους ή άλλο μέσο 
που να ικανοποιεί την Αρχή. 

3.1.5 Οι θύρες στις οδούς διαφυγής πρέπει γενικά να ανοίγουν προς την κατεύθυνση 
της διαφυγής με τις εξής εξαιρέσεις : 

.1 οι ιδιαίτερες θύρες των θαλαμίσκων μπορούν να ανοίγουν προς το 
εσωτερικό των θαλαμίσκων, ώστε κατά το άνοιγμά τους να 
αποφεύγεται τραυματισμός ατόμων που ευρίσκονται στον διάδρομο· 
και 

.2 οι θύρες στους κατακόρυφους οχετούς διαφυγής μπορούν να ανοίγουν 
προς το εξωτερικό των οχετών, ώστε αυτοί να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς τόσο της διαφυγής όσο και της 
πρόσβασης. 

3.2 Μέσα διαφυγής σε επιβατηγά πλοία 

3.2.1 Διαφυγή από χώρους κάτω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών 

3.2.1.1 Κάτω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών πρέπει να προβλέπονται δύο 
μέσα διαφυγής από τα οποία το ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι ανεξάρτητο 
στεγανών θυρών, από κάθε διαμέρισμα στεγανών φρακτών ή παρόμοια περιορισμένο 
χώρο ή ομάδα χώρων. Κατ’ εξαίρεση η Αρχή μπορεί να επιτρέψει ένα μόνο μέσο 
διαφυγής για χώρους πληρώματος στα οποία είσοδος γίνεται μόνον περιστασιακά, 
εάν η απαιτούμενη οδός διαφυγής είναι ανεξάρτητη στεγανών θυρών. 

3.2.1.2 Όπου η Αρχή έχει χορηγήσει εξαίρεση υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
3.2.1.1, το μοναδικό μέσο διαφυγής πρέπει να παρέχει ασφαλή διαφυγή. Πάντως, τα 
κλιμακοστάσια δεν πρέπει να έχουν καθαρό πλάτος μικρότερο από 800 υιοί με 
χειραγωγούς και στις δύο πλευρές τους. 

3.2.2 Διαφυγή από χώρους επάνω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών 

Επάνω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
μέσα διαφυγής από κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη ή παρόμοιο περιορισμένο χώρο ή 
ομάδα χώρων, από τα οποία τουλάχιστον το ένα πρέπει να παρέχει διέξοδο σε 
κλιμακοστάσιο που αποτελεί κατακόρυφη διαφυγή. 
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3.2.3 Απευθείας πρόσβαση σε κλιμακοστάσια 

Τα περιφράγματα των κλιμακοστασίων στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας 
πρέπει να έχουν απευθείας επικοινωνία με τους διαδρόμους και επαρκή επιφάνεια για 
την αποφυγή συνωστισμού, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ατόμων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις κλίμακες σε περίπτωση ανάγκης. Στο εσωτερικό 
της περιμέτρου των περιφραγμάτων αυτών επιτρέπεται να υπάρχουν μόνον 
κοινόχρηστα αποχωρητήρια, ερμάρια από άκαυστο υλικό που προορίζονται για την 
αποθήκευση εξοπλισμού ασφαλείας και ανοικτοί πάγκοι πληροφοριών. Μόνον 
κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, κοινόχρηστα αποχωρητήρια, χώροι ειδικής 
κατηγορίας και ανοικτοί χώροι Κ.Ο-ΚΌ προς τους οποίους όλοι οι μεταφερόμενοι 
επιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση, άλλα κλιμακοστάσια διαφυγής που 
απαιτούνται από την παράγραφο 3.2.4.1 και εξωτερικοί χώροι επιτρέπεται να έχουν 
απευθείας πρόσβαση σ’ αυτά τα περιφράγματα κλιμακοστασίων. Μικροί διάδρομοι ή 
προθάλαμοι που χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζουν περίκλειστο κλιμακοστάσιο 
από μαγειρεία ή πλυντήρια, μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε 
κλιμακοστάσιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ελάχιστη επιφάνεια καταστρώματος 
4,5 τη - , πλάτος όχι μικρότερο από 900 πιπι και περιέχουν σταθμό εύκαμπτου σωλήνα 
πυρκαϊάς. 

3.2.4 Λεπτομέρειες των μέσων διαφυγής 

3.2.4.1 Τουλάχιστον ένα από τα μέσα διαφυγής που απαιτούνται από τις 
παραγράφους 3.2.1.1 και 3.2.2 πρέπει να αποτελείται από ένα εύκολα προσιτό 
περίκλειστο κλιμακοστάσιο, που πρέπει να παρέχει συνεχή προστασία από την 
πυρκαϊά από το επίπεδο εκδήλωσής της μέχρι τα αντίστοιχα καταστρώματα 
επιβίβασης σε σωσίβιες λέμβους και σχεδίες ή μέχρι το ανώτατο εκτεθειμένο στον 
καιρό κατάστρωμα εάν το κατάστρωμα επιβίβασης δεν εκτείνεται μέχρι την 
εξεταζόμενη κύρια κατακόρυφη ζώνη. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να 
προβλέπεται απευθείας πρόσβαση στο κατάστρωμα επιβίβασης μέσω εξωτερικών 
ανοικτών κλιμακοστασίων και διαβάσεων και πρέπει να υπάρχει φωτισμός ανάγκης 
σύμφωνα με τον Κανονισμό III/11.5 και αντιολισθητικές επιφάνειες στο δάπεδο. 
Οριακά χωρίσματα που αντικρίζουν εξωτερικά ανοικτά κλιμακοστάσια και διαβάσεις 
που αποτελούν τμήμα οδού διαφυγής καθώς και οριακά χωρίσματα που ευρίσκονται 
σε τέτοια θέση που η καταστροφή τους κατά την διάρκεια πυρκαϊάς θα παρεμπόδιζε 
την διαφυγή προς το κατάστρωμα επιβίβασης, πρέπει να έχουν ακεραιότητα έναντι 
πυρκαϊάς περιλαμβανομένων των τιμών μονώσεων σύμφωνα με τους πίνακες 9.1 έως 
9.4, ανάλογα με την περίπτωση. 

3.2.4.2 Η προστασία της πρόσβασης από τα περιφράγματα των κλιμακοστασίων προς 
τις περιοχές επιβίβασης σε σωσίβιες λέμβους και σχεδίες πρέπει να παρέχεται είτε 
κατευθείαν είτε δια μέσου προστατευόμενων εσωτερικών οδών που θα έχουν 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς και τιμές μονώσεων για περιφράγματα κλιμακοστασίων 
όπως ορίζεται από τους πίνακες 9.1 έως 9.4, ανάλογα με την περίπτωση. 

3.2.4.3 Κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν μόνο ένα χώρο και έναν εξώστη στο χώρο 
αυτό δεν πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν το ένα από τα απαιτούμενα μέσα 
διαφυγής. 
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3.2.4.4 Κάθε επίπεδο μέσα σε αίθριο πρέπει να έχει δύο μέσα διαφυγής, ένα από τα 
οποία πρέπει να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε περίκλειστο μέσο διαφυγής που 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.4.1 . 

3.2.4.5 Τα πλάτη, ο αριθμός και η συνέχεια των διαφυγών πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

3.2.5 Σήμανση των οδών διαφυγής 

3.2.5.1 Επιπρόσθετα από τον φωτισμό ανάγκης που απαιτείται από τους Κανονισμούς 
11-1/42 και III/11.5, τα μέσα διαφυγής περιλαμβανομένων των κλιμακοστασίων και 
των εξόδων, πρέπει να σημαίνονται με φωτεινές ή φωσφορίζουσες ενδεικτικές 
λωρίδες τοποθετημένες μέχρι το πολύ 300 ηιιη επάνω από το κατάστρωμα σε όλα τα 
σημεία των οδών διαφυγής περιλαμβανομένων των γωνιών και των διασταυρώσεων. 
Η σήμανση πρέπει να επιτρέπει στους επιβάτες να αναγνωρίζουν τις οδούς διαφυγής 
και να διακρίνουν εύκολα τις εξόδους διαφυγής. Αν χρησιμοποιείται ηλεκτρικός 
φωτισμός, πρέπει να τροφοδοτείται από την πηγή ενέργειας ανάγκης και πρέπει να 
έχει τέτοια διάταξη ώστε βλάβη ενός οποιουδήποτε φωτιστικού στοιχείου ή διακοπή 
σε λωρίδα φωτισμού να μην έχει ως συνέπεια να καταστεί η σήμανση 
αναποτελεσματική. Επιπρόσθετα, οι σημάνσεις των οδών διαφυγής και των θέσεων 
του πυροσβεστικού εξοπλισμού πρέπει να είναι από φωσφορίζον υλικό ή να 
σημαίνονται με φωτισμό. Η Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτός ο φωτιζόμενος ή 
φωσφορίζων εξοπλισμός έχει αξιολογηθεί, δοκιμασθεί και εφαρμοσθεί σύμφωνα με 
τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

3.2.5.2 Σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.5.1 πρέπει να εφαρμόζονται επίσης και στους χοίρους 
ενδιαίτησης πληροιματος. 

3.2.6 Θύρες κανονικά κλειστές που αποτελούν τμήμα οδού διαφυγής 

3.2.6.1 Οι θύρες των θαλαμίσκων και των διαμερισμάτων πολυτελείας δεν πρέπει να 
χρειάζονται κλειδιά για να ξεκλειδωθούν από το εσωτερικό τους. Επίσης, δεν πρέπει 
να υπάρχουν οποιεσδήποτε θύρες κατά μήκος οποιασδήποτε καθορισθείσας οδού 
διαφυγής που να χρειάζονται κλειδιά για να ξεκλειδωθούν κατά την κίνηση προς την 
κατεύθυνση της διαφυγής. 

3.2.6.2 Οι θύρες διαφυγής από κοινόχρηστους χώρους που κανονικά είναι 
ασφαλισμένες με σύρτη πρέπει να εφοδιάζονται με ένα μέσο ταχείας απεμπλοκής. Το 
μέσο αυτό πρέπει να αποτελείται από έναν μηχανισμό του σύρτη της θύρας που να 
περιλαμβάνει διάταξη που ελευθερώνει τον σύρτη με την εξάσκηση δύναμης προς 
την κατεύθυνση της ροής διαφυγής. Οι μηχανισμοί ταχείας απεμπλοκής πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής και 
ειδικώτερα : 

. 1 να αποτελούνται από ράβδους ή πλαίσια, το ενεργό μέρος των οποίων 

εκτείνεται κατά μήκος τουλάχιστον κατά το ήμισυ του πλάτους του 
φύλλου της θύρας, και τουλάχιστον 760 ιήιή και όχι περισσότερο από 
1120 γπιή επάνω από το κατάστρωμα· 
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.2 να προκαλούν χην απελευθέρωση του σύρτη όταν εξασκείται δύναμη 
μη υπερβαίνουσα τα 67 Ν· και 

.3 να μην έχουν εφοδιασθεί με οποιαδήποτε διάταξη κλειδώματος, 
διάταξη κοχλιωτού χειρισμού ή άλλη διάταξη που εμποδίζει την 
απελευθέρωση του σύρτη όταν εφαρμόζεται δύναμη στην διάταξη 
απεμπλοκής. 

3.3 Μέσα διαφυγής σε φορτηγά πλοία 

3.3.1 Γενικά 

Σε όλα τα επίπεδα ενδιαίτησης πρέπει να προβλέπονται δύο τουλάχιστον μέσα 
διαφυγής από κάθε περιορισμένο χώρο ή ομάδα χώρων, σε αρκετή απόσταση μεταξύ 
τους. 

3.3.2 Διαφυγή από χώρους κάτω από το κατώτατο ανοικτό κατάστρωμα 

Κάτω από το κατώτατο ανοικτό κατάστρωμα το κύριο μέσο διαφυγής πρέπει να είναι 
μία κλίμακα και το δευτερεύον μπορεί να είναι ένας οχετός ή μία κλίμακα. 

3.3.3 Διαφυγή από χώρους επάνω από το κατώτατο ανοικτό κατάστρωμα 

Επάνω από το κατώτατο ανοικτό κατάστρωμα τα μέσα διαφυγής πρέπει να είναι 
κλίμακες ή θύρες που οδηγούν σε ανοικτό κατάστρωμα ή συνδυασμός αυτών. 

3.3.4 Τυφλοί διάδρομοι 

Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί τυφλοί διάδρομοι που έχουν μήκος μεγαλύτερο των 
7 ηι. 

3.3.5 Πλάτος και συνέχεια των οδών διαφυγής 

Το πλάτος, ο αριθμός και η συνέχεια των οδών διαφυγής πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

3.3.6 Απαλλαγή από δύο μέσα διαφυγής 

Κατ' εξαίρεση η Αρχή μπορεί να επιτρέψει ένα μέσο διαφυγής για χώρους 
πληρώματος στους οποίους είσοδος γίνεται μόνο περιστασιακά, εάν η απαιτούμενη 
οδός διαφυγής είναι ανεξάρτητη στεγανών θυρών. 

3.4 Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης* 

3.4.1 Οι αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης πρέπει να συμμορφώνονται με 
τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. Στο πλοίο πρέπει να φυλάσσονται και 
εφεδρικές αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης. 


" Γίνεται μνεία των Οδηγιών για την λειτουργία, θέση, χρήση και συντήρηση των αναπνευστικών 
συσκευών διαφυγής ανάγκης (ΜδΟ/Οπχ.849). 
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3.4.2 Όλα τα πλοία πρέπει να διαθέτουν εντός των χώρων ενδιαίτησης τουλάχιστον 
δύο αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης. 

3.4.3 Σε επιβατηγό πλοία πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον δύο αναπνευστικές 
συσκευές διαφυγής ανάγκης σε κάθε κύρια κατακόρυφη ζώνη. 

3.4.4 Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, πρέπει 
να διατίθενται δύο αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης σε κάθε κύρια 
κατακόρυφη ζώνη, επιπλέον αυτών που απαιτούνται από την παράγραφο 3.4.3 ως 
άνω. 

3.4.5 Ωστόσο, οι παράγραφοι 3.4.3 και 3.4.4 δεν εφαρμόζονται σε περιφράγματα 
κλιμακοστασίων που συνιστούν ξεχωριστές κύριες κατακόρυφες ζώνες, καθώς και 
στις κύριες κατακόρυφες ζώνες στο πρωραίο ή πρυμναίο άκρο του πλοίου οι οποίες 
δεν περιέχουν χώρους των κατηγοριών (6). (7), (8) ή (12) όπως αυτοί ορίζονται στον 
Κανονισμό 9.2.2.3 . 

4 Μέσα διαφυγής από χώρους μηχανών 

4.1 Μέσα διαφυγής σε επιβατηγά πλοία 

Τα μέσα διαφυγής από κάθε χώρο μηχανών σε επιβατηγό πλοία πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις ακόλουθες διατάξεις. 

4.1.1 Δ ιαφυγή από χώρους κάτω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών 

Όπου ο χώρος ευρίσκεται κάτω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών τα δύο μέσα 
διαφυγής πρέπει να συνίστανται είτε : 

.1 από δύο συστήματα χαλύβδινων κλιμάκων σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους, που να οδηγούν σε θύρες στο 
ανώτερο τμήμα του χώρου κατά παρόμοιο τρόπο διαχωρισμένες και 
από τις οποίες παρέχεται πρόσβαση στα αντίστοιχα καταστρώματα 
επιβίβασης σε σωσίβιες λέμβους και σχεδίες. Μία από τις κλίμακες 
αυτές πρέπει να ευρίσκεται εντός προφυλαγμένου περιφράγματος που 
ικανοποιεί τον Κανονισμό 9.2.2.3 κατηγορία (2), ή τον Κανονισμό 
9.2.2.4 κατηγορία (4), ανάλογα με την περίπτωση, από το κατώτατο 
τμήμα του χώρου που εξυπηρετεί μέχρι μία ασφαλή θέση έξω από τον 
χώρο. Στο περίφραγμα πρέπει να τοποθετούνται αυτοκλειόμενες θύρες 
πυρασφαλείας που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς. Η κλίμακα πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
η θερμότητα να μην μεταφέρεται μέσα στο περίφραγμα μέσω μη 
μονωμένων σημείων στερέωσης. Το προφυλαγμένο περίφραγμα 
πρέπει να έχει ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 800 ηιηι 
X 800 ηιηι, και πρέπει να φέρει διατάξεις φωτισμού ανάγκης· ή 

.2 από μία χαλύβδινη κλίμακα που οδηγεί σε θύρα στο ανώτερο τμήμα 
του χώρου από την οποία παρέχεται πρόσβαση προς το κατάστρωμα 
επιβίβασης και επιπλέον στο κατώτατο μέρος του χώρου και σε θέση 
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αρκετά απομακρυσμένη από την προαναφερθείσα κλίμακα από μία 
χαλύβδινη θύρα που να μπορεί να χειρίζεται από κάθε της πλευρά και 
η οποία παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή οδό διαφυγής από το κατώτατο 
τμήμα του χώρου μέχρι το κατάστρωμα επιβίβασης. 

4.1.2 Διαφυγή από χώρους επάνω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών 

Όπου ο χώρος ευρίσκεται επάνω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών, τα δύο 
μέσα διαφυγής πρέπει να ευρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση 
μεταξύ τους και οι θύρες που καταλήγουν αυτά τα μέσα διαφυγής πρέπει να 
ευρίσκονται σε θέση από την οποία να παρέχεται πρόσβαση προς τα αντίστοιχα 
καταστρώματα επιβίβασης σε σωσίβιες λέμβους και σχεδίες. Όπου αυτά τα μέσα 
διαφυγής απαιτούν την χρήση κλιμάκων, αυτές πρέπει να είναι από χάλυβα. 

4.1.3 Απαλλαγή από δύο μέσα διαφυγής 

Σε πλοίο ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει ένα 
μόνο μέσο διαφυγής, αφού λάβει κατάλληλα υπόψη της το πλάτος και την διάταξη 
του ανωτέρου τμήματος του χώρου. Σε πλοίο ολικής χωρητικότητας 1000 και άνω, η 
Αρχή μπορεί να επιτρέψει ένα μέσο διαφυγής από οποιονδήποτε τέτοιο χώρο, 
περιλαμβανομένου ενός βοηθητικού μη επανδρωμένου χώρου μηχανών, εφόσον είτε 
μία θύρα είτε μία χαλύβδινη κλίμακα παρέχει ασφαλή οδό διαφυγής προς το 
κατάστρωμα επιβίβασης, αφού λάβει κατάλληλα υπόψη της την φύση και την θέση 
του χώρου καθώς και αν κανονικά απασχολούνται πρόσωπα στον χώρο αυτό. Στον 
χώρο του μηχανισμού πηδαλίου πρέπει να προβλέπεται δεύτερο μέσο διαφυγής όταν 
η θέση πηδαλιούχησης ανάγκης ευρίσκεται στον χώρο αυτό, εκτός αν υπάρχει 
απευθείας πρόσβαση προς το ανοικτό κατάστρωμα. 

4.1.4 Δ ιαφυγή από χώρους ελέγχου μηχανών 

Πρέπει να προβλέπονται δύο μέσα διαφυγής από τον χώρο ελέγχου μηχανών που 
ευρίσκεται μέσα σε χώρο μηχανών, τουλάχιστον το ένα εκ των οποίων θα παρέχει 
συνεχή προστασία από την πυρκαϊά μέχρι μία ασφαλή θέση έξω από τον χώρο 
μηχανών. 

4.2 Μέσα διαφυγής σε φορτηγά πλοία 

Τα μέσα διαφυγής από κάθε χώρο μηχανών σε φορτηγά πλοία πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες διατάξεις. 

4.2.1 Διαφυγή από χώρους μηχανών κατηγορίας Α 

Με την εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4.2.2 , πρέπει να προβλέπονται 
δύο μέσα διαφυγής από κάθε χώρο μηχανών κατηγορίας Α. Ειδικώτερα, πρέπει να 
πληρούται μία από τις ακόλουθες διατάξεις : 

.1 δύο συστήματα χαλύβδινων κλιμάκων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
απόσταση μεταξύ τους που να οδηγούν σε θύρες στο ανώτερο τμήμα 
του χώρου κατά παρόμοιο τρόπο διαχωρισμένες και από τις οποίες 
παρέχεται πρόσβαση προς το ανοικτό κατάστρωμα. Μία από τις 
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κλίμακες αυτές πρέπει να ευρίσκεται εντός προφυλαγμένου 
περιφράγματος που ικανοποιεί τον Κανονισμό 9.2.2.3 κατηγορία (4), 
από το κατώτερο σημείο του χώρου που εξυπηρετεί μέχρι μία ασφαλή 
θέση έξω από τον χώρο. Στο περίφραγμα πρέπει να τοποθετούνται 
αυτοκλειόμενες θύρες πυρασφαλείας που έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά ακεραιότητας έναντι πυρκαϊάς. Η κλίμακα πρέπει να 
τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε η θερμότητα να μην 
μεταφέρεται μέσα στο περίφραγμα μέσω μη μονωμένων σημείων 
στερέωσης. Το προφυλαγμένο περίφραγμα πρέπει να έχει ελάχιστες 
εσωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 800 ταπί X 800 ταπί, και πρέπει να 
φέρει διατάξεις φωτισμού ανάγκης· ή 

.2 από μία χαλύβδινη κλίμακα που οδηγεί σε Ούρα στο ανώτερο τμήμα 
του χώρου από την οποία παρέχεται πρόσβαση προς το κατάστρωμα 
επιβίβασης και επιπλέον στο κατώτατο μέρος του χώρου και σε θέση 
αρκετά απομακρυσμένη από την προαναφερθείσα κλίμακα από μία 
χαλύβδινη θύρα που να μπορεί να χειρίζεται από κάθε της πλευρά και 
η οποία παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή οδό διαφυγής από το κατώτατο 
τμήμα του χώρου μέχρι το ανοικτό κατάστρωμα. 

4.2.2 Απαλλαγή από δύο μέσα διαφυγής 

Σε πλοίο ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 1000, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει 
ένα μέσο διαφυγής από τα απαιτούμενα από την παράγραφο 4.2.1, αφού λάβει 
κατάλληλα υπόψη της τις διαστάσεις και την διάταξη του ανώτερου τμήματος του 
χώρου. Επιπλέον, τα μέσα διαφυγής από χώρους μηχανών κατηγορίας Α δεν 
χρειάζεται να συμμορφώνονται με την απαίτηση για περίφραγμα που παρέχει συνεχή 
προστασία από πυρκαϊά που αναγράφεται στην παράγραφο 4.2.2.1 . Στον χώρο του 
μηχανισμού πηδαλίου πρέπει να προβλέπεται δεύτερο μέσο διαφυγής όταν η θέση 
πηδαλιούχησης ανάγκης ευρίσκεται στον χώρο αυτό, εκτός αν υπάρχει απευθείας 
πρόσβαση προς το ανοικτό κατάστρωμα. 

4.2.3 Διαφυγή από χώρους μηχανών εκτός από εκείνους της κατηγορίας Α 

Από χώρους μηχανών εκτός από εκείνους της κατηγορίας Α, πρέπει να προβλέπονται 
δύο μέσα διαφυγής με τη εξαίρεση ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή μία οδός διαφυγής 
για χώρους στους οποίους η είσοδος γίνεται μόνον περιστασιακά, και για χώρους 
στους οποίους η μέγιστη διασχιζόμενη απόσταση μέχρι την θύρα είναι 5 πι ή 
μικρότερη. 

4.3 Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης 

4.3.1 Σε όλα τα πλοία, εντός των χώρων μηχανών πρέπει να τοποθετούνται σε 
εύκολα ορατές θέσεις αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης έτοιμες για χρήση, 
που να μπορούν να είναι προσιτές γρήγορα και εύκολα οποιαδήποτε στιγμή σε 
περίπτωση πυρκαϊάς. Για τη θέση των αναπνευστικών συσκευών διαφυγής ανάγκης 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάταξη του χώρου μηχανών και ο αριθμός των 
ατόμων που κανονικά εργάζονται στους χώρους αυτούς.* 

4.3.2 Ο αριθμός και η θέση των συσκευών αυτών πρέπει να δεικνύονται στο σχέδιο 
ελέγχου πυρκαϊάς που απαιτείται από τον Κανονισμό 15.2.4 . 

4.3.3 Οι αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης πρέπει να συμμορφώνονται με 
τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. 

5 Μέσα διαφυγής σε επιβατηγό πλοία από χώρους ειδικής κατηγορίας και 
ανοικτούς χώρους ΚΟ-ΚΟ, προς τους οποίους οποιοσδήποτε 
μεταφερόμενος επιβάτης μπορεί να έχει πρόσβαση 

5.1 Σε χώρους ειδικής κατηγορίας και ανοικτούς χώρους ΚΟ-ΚΟ προς τους 
οποίους οποιοσδήποτε μεταφερόμενος επιβάτης μπορεί να έχει πρόσβαση, ο αριθμός 
και οι θέσεις των μέσων διαφυγής τόσο κάτω όσο και επάνω από το κατάστρωμα 
στεγανών φρακτών πρέπει να είναι σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής, και σε 
γενικές γραμμές η ασφάλεια της διαφυγής προς το κατάστρωμα επιβίβασης πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμη προς εκείνη που προβλέπεται από τις παραγράφους 
3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.4.1 και 3.2.4.2. Τέτοιοι χώροι πρέπει να εφοδιάζονται με 
καθορισμένες διαβάσεις προς τα μέσα διαφυγής με πλάτος τουλάχιστον 600 ηιηι.Οι 
διατάξεις στοιβασίας των οχημάτων πρέπει να επιτρέπουν την διατήρηση των 
διαβάσεων καθαρών από εμπόδια ανά πάσα στιγμή. 

5.2 Μία από τις οδούς διαφυγής από τους χιό ρους μηχανών όπου απασχολείται 
κανονικά το πλήρωμα πρέπει να αποφεύγει την απευθείας πρόσβαση σε οποιονδήποτε 
χώρο ειδικής κατηγορίας. 

6 Μέσα διαφυγής από χώρους ΚΟ-ΚΟ 

Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον δύο μέσα διαφυγής σε χώρους ΚΟ-ΚΟ όπου 
απασχολείται κανονικά το πλήρωμα. Οι οδοί διαφυγής πρέπει να παρέχουν ασφαλή 
διαφυγή προς τα καταστρώματα επιβίβασης σε σωσίβιες λέμβους και σχεδίες και 
πρέπει να ευρίσκονται στο πρωραίο και πρυμναίο άκρο του χώρου. 

7 Επιπρόσθετες απαιτήσεις για ΚΟ-ΚΟ επιβατηγό πλοία 

7.1 Γενικά 

7.1.1 Πρέπει να προβλέπονται οδοί διαφυγής από κάθε χώρο που κανονικά 
παραμένουν άτομα στο πλοίο προς ένα σταθμό συγκέντρωσης. Αυτές οι οδοί 
διαφυγής πρέπει να διατάσσονται έτσι ώστε να παρέχουν την πλέον σύντομη δυνατή 
οδό προς τον σταθμό συγκέντρωσης,* και πρέπει να σημαίνονται με σύμβολα βάσει 
των οδηγιών που συντάχθηκαν από τον Οργανισμό.** 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών για την λειτουργία, θέση, χρήση και συντήρηση των αναπνευστικών 
συσκευών διαφυγής ανάγκης (ΜδΟ/ΟίΓθ.849). 

' Γίνεται μνεία της Ένδειξης των «σταθμών συγκέντρωσης» σε επιβατηγό πλοία (ΜδΟ/Οίτο.777). 

' Γίνεται μνεία των Συμβόλων που έχουν σχέση με σωστικά μέσα και διατάξεις που υιοθετήθηκαν από 
τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.760(18). 
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7.1.2 Η οδός διαφυγής από τους θαλαμίσκους προς τα περιφράγματα των 
κλιμακοστασίων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομη, με τον ελάχιστο δυνατό 
αριθμό αλλαγών κατεύθυνσης. Δεν πρέπει να είναι αναγκαία η μετάβαση από την μία 
πλευρά του πλοίου έως την άλλη για την πρόσβαση σε οδό διαφυγής. Δεν πρέπει να 
είναι αναγκαία η άνοδος ή η κάθοδος περισσοτέρων των δύο καταστρωμάτων για την 
άφιξη σε σταθμό συγκέντρωσης ή σε ανοικτό κατάστρωμα από οποιονδήποτε χώρο 
επιβατών. 

7.1.3 Πρέπει να προβλέπονται εξωτερικές οδοί από ανοικτά καταστρώματα, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 7.1.2., προς τους σταθμούς επιβίβασης σε σωστικά 
σκάφη. 

7.1.4 Όπου περίκλειστοι χώροι συνορεύουν με ανοικτό κατάστρωμα, τα ανοίγματα 
από τον περίκλειστο χώρο προς το ανοικτό κατάστρωμα πρέπει, όπου είναι πρακτικά 
δυνατόν, να χρησιμοποιούνται ως έξοδοι κινδύνου. 

7.1.5 Οι οδοί διαφυγής δεν πρέπει να εμποδίζονται από έπιπλα και άλλα εμπόδια. 
Με εξαίρεση τα τραπέζια και τις καρέκλες που μπορούν να απομακρυνθούν ώστε να 
προκύψει ανοικτός χώρος, ερμάρια και άλλα βαριά έπιπλα σε κοινόχρηστους χώρους 
και κατά μήκος των οδών διαφυγής, πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση τους ώστε να 
αποφεύγεται η μετακίνησή τους κατά τις κινήσεις διατοιχισμού και προνευστασμού 
του πλοίου. Οι επιστρώσεις των δαπέδων πρέπει να στερεώνονται επίσης στην θέση 
τους. Όταν το πλοίο ταξιδεύει, οι οδοί διαφυγής πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες 
από εμπόδια όπως αμαξίδια καθαρισμού, κλινοσκεπάσματα, αποσκευές και κιβώτια 
με διάφορα είδη. 

7.2 Οδηγίες για ασφαλή διαφυγή 

7.2.1 Τα καταστρώματα πρέπει να αριθμούνται κατά σειρά, αρχίζοντας από τον 
αριθμό «1» στο κατάστρωμα δεξαμενών ή στο κατώτατο κατάστρωμα. Οι αριθμοί 
αυτοί πρέπει να σημαίνονται εμφανώς στα πλατύσκαλα των κλιμάκων και στους 
προθαλάμους των ανελκυστήρων. Τα καταστρώματα μπορούν επίσης να φέρουν και 
ονομασία, όμως ο αριθμός του καταστρώματος πρέπει πάντοτε να σημαίνεται μαζί με 
την ονομασία 

7.2.2 Στο εσωτερικό κάθε θύρας θαλαμίσκου και στους κοινόχρηστους χώρους 
πρέπει τοποθετούνται εμφανώς απλά «μιμικά» σχεδιαγράμματα που να δείχνουν την 
θέση «ευρίσκεσθε εδώ» καθώς και τις οδούς διαφυγής σημασμένες με βέλη. Το 
σχεδιάγραμμα πρέπει να δείχνει τις κατευθύνσεις διαφυγής και πρέπει να είναι 
κατάλληλα προσανατολισμένο σε σχέση με την θέση του στο πλοίο. 

7.3 Αντοχή χειραγωγών και διαδρόμων 

7.3.1 Σε διαδρόμους που είναι κατά μήκος της συνολικής οδού διαφυγής πρέπει να 
προβλέπονται χειραγωγοί ή άλλα στηρίγματα, έτσι ώστε να διατίθενται σταθερές 
χειρολαβές σε κάθε βήμα της διαδρομής, όπου είναι δυνατό, προς τους σταθμούς 
συγκέντρωσης και τους σταθμούς επιβίβασης. Αυτοί οι χειραγωγοί πρέπει να 
τοποθετούνται και στις δύο πλευρές των διαμήκων διαδρόμων πλάτους μεγαλύτερου 
από 1,8 τη και των εγκαρσίων διαδρόμων πλάτους μεγαλύτερο από 1 τη. Ιδιαίτερη 
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προσοχή πρέπει να δίνεται στην ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα διέλευσης μέσα από 
διαδρόμους, χώρους αίθριων και άλλους μεγάλους κοινόχρηστους χώρους κατά 
μήκος των οδών διαφυγής. Οι χειραγωγοί και οι λοιπές χειρολαβές πρέπει να έχουν 
τέτοια αντοχή ώστε να αντέχουν σε οριζόντια κατανεμημένο φορτίο 750 Ν/ιή που 
εφαρμόζεται κατά την διεύθυνση του κέντρου του διαδρόμου ή του χώρου και σε 
κάθετα κατανεμημένο φορτίο 750 Ν/ηι που εφαρμόζεται προς τα κάτω. Τα δύο 
φορτία δεν χρειάζεται να ασκούνται ταυτόχρονα. 

7.3.2 Τα κατώτερα τμήματα ύψους 0,5 τη των φρακτών και άλλων διαφραγμάτων 
που αποτελούν κατακόρυφα χωρίσματα κατά μήκος των οδών διαφυγής πρέπει να 
είναι ικανά να υποβαστάζουν φορτίο 750 Ν/ηι, ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους 
ως επιφανειών βαδίσματος από την πλευρά της οδού διαφυγής με το πλοίο να 
λαμβάνει μεγάλες γωνίες κλίσεως. 

7.4 Ανάλυση εγκατάλειψης 

Οι οδοί διαφυγής πρέπει να αξιολογούνται με μία ανάλυση εγκατάλειψης στην 
διαδικασία ακόμη της σχεδίασης. Η ανάλυση πρέπει να χρησιμοποιείται για να 
καθορίσει και να εξαλείψει, όσο αυτό είναι πρακτικώς δυνατόν, τον συνωστισμό που 
μπορεί να δημιουργηθεί κατά την διάρκεια εγκατάλειψης, λόγω της κανονικής 
κίνησης των επιβατών και του πληρώματος κατά μήκος των οδών διαφυγής, 
περιλαμβανομένης της πιθανότητας να χρειασθεί να κινηθεί το πλήρωμα κατά μήκος 
των οδών διαφυγής σε κατεύθυνση αντίθετη από την κίνηση των επιβατών. 
Επιπλέον, η ανάλυση πρέπει να χρησιμοποιείται για να καταδείξει ότι οι διατάξεις 
διαφυγής είναι επαρκώς ευέλικτες ώστε να προβλέπεται η πιθανότητα ότι οι οδοί 
διαφυγής, οι σταθμοί συγκέντρωσης, οι σταθμοί επιβίβασης ή τα σωστικά σκάφη 
μπορεί ως αποτέλεσμα ατυχήματος να μην είναι διαθέσιμα. 

ΜΕΡΟΣ Ε - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Κανονισμός 14 

Λειτουργική ετοιμότητα και συντήρηση 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να διατηρεί και να παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων πυρασφαλείας με τα οποία είναι εφοδιασμένο το 
πλοίο. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες λειτουργικές 
απαιτήσεις : 

.1 τα συστήματα πυροπροστασίας και τα συστήματα και οι διατάξεις 
καταπολέμησης της πυρκαϊάς πρέπει να τηρούνται έτοιμα για άμεση 
χρήση· και 

.2 τα συστήματα πυροπροστασίας και τα συστήματα και οι διατάξεις 
καταπολέμησης της πυρκαϊάς πρέπει να δοκιμάζονται και να 
επιθεωρούνται κατάλληλα. 
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2 Γενικές απαιτήσεις 

Σε κάθε στιγμή που το πλοίο ευρίσκεται σε υπηρεσία, πρέπει να εφαρμόζονται οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 1.1 . Πλοίο δεν ευρίσκεται σε υπηρεσία όταν : 

.1 εκτελεί επισκευές ή είναι παροπλισμένο (είτε στο αγκυροβόλιο είτε 
στο λιμάνι) ή στην δεξαμενή· 

.2 είναι δηλωμένο ως εκτός υπηρεσίας από τον πλοιοκτήτη ή του 
εκπρόσωπό του· και 

.3 στην περίπτωση επιβατηγού πλοίου, δεν υπάρχουν επιβάτες επ’ αυτού. 

2.1 Λειτουργική ετοιμότητα 

2.1.1 Τα ακόλουθα συστήματα πυροπροστασίας πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αποτελεσματικότητά τους εάν 
εκδηλωθεί πυρκαϊά : 

. 1 η κατασκευαστική προστασία έναντι πυρκαϊάς περιλαμβανομένων των 

πυριμάχων χωρισμάτων και η προστασία των ανοιγμάτων και 
διελεύσεων στα χωρίσματα αυτά· 

.2 τα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς· και 

.3 τα συστήματα και μέσα για την διαφυγή. 

2.1.2 Τα συστήματα και μέσα καταπολέμησης της πυρκαϊάς πρέπει να τηρούνται σε 
καλή λειτουργική κατάσταση και να είναι έτοιμα να διατεθούν για άμεση χρήση. Οι 
φορητοί πυροσβεστήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί, πρέπει αμέσως να 
αναγομώνονται ή να αντικαθίστανται από ισοδυνάμους. 

2.2 Συντήρηση, δοκιμή και επιθεωρήσεις 

2.2.1 Η συντήρηση, η δοκιμή και οι επιθεωρήσεις πρέπει να διεξάγονται βάσει των 
οδηγιών που συντάχθηκαν από τον Οργανισμό* και κατά τρόπο που να λαμβάνεται 
υπόψη η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των συστημάτων και μέσων καταπολέμησης της 
πυρκαϊάς. 

2.2.2 Το σχέδιο συντήρησης πρέπει να φυλάσσεται επί του πλοίου και πρέπει να 
διατίθεται προς επιθεώρηση οποτεδήποτε ζητείται από την Αρχή. 

2.2.3 Το σχέδιο συντήρησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
συστήματα πυροπροστασίας και τα συστήματα και μέσα καταπολέμησης της 
πυρκαϊάς, όπου έχουν εγκατασταθεί: 

. 1 δίκτυα πυρκαϊάς, αντλίες πυρκαϊάς και λήψεις περιλαμβανομένων των 

ευκάμπτων σωλήνων, ακροσωληνίων και διεθνών συνδέσμων ξηράς· 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών για συντήρηση και χρήση των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας 
(ΜδΟ/Οίτο.850). 
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.2 μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς· 

.3 μόνιμα συστήματα και άλλα μέσα πυρόσβεσης· 

.4 συστήματα αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς· 

.5 συστήματα αερισμού περιλαμβανόμενων των πυροφρακτών και 

καπνοφρακτών, των ανεμιστήρων και των οργάνων ελέγχου τους· 

.6 διακοπή παροχής καυσίμου ανάγκης· 

.7 θύρες πυρασφαλείας περιλαμβανομένων των οργάνων χειρισμού τους· 
.8 συστήματα γενικού συναγερμού ανάγκης· 

.9 αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης· 

.10 φορητοί πυροσβεστήρες περιλαμβανομένων των αμοιβών γομώσεων· 
και 

. 11 εξαρτύσεις πυροσβέστη. 

2.2.4 Το πρόγραμμα συντήρησης μπορεί να βασίζεται σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

3 Πρόσθετες απαιτήσεις για επιβατηγό πλοία 

Επιπρόσθετα των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας που εκτίθενται στην 
παράγραφο 2.2.3, για τα πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες 
πρέπει να συντάσσεται σχέδιο συντήρησης για τα συστήματα φωτισμού χαμηλού 
ύψους και μεγαφωνικής αναγγελίας. 

4 Πρόσθετες απαιτήσεις για δεξαμενόπλοια 

Επιπρόσθετα των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας που εκτίθενται στην 
παράγραφο 2.2.3, για τα δεξαμενόπλοια πρέπει να συντάσσεται σχέδιο συντήρησης 
για : 

.1 συστήματα αδρανούς αερίου· 

.2 συστήματα αφρού καταστρώματος· 

.3 διατάξεις πυρασφαλείας σε αντλιοστάσια φορτίου· και 

.4 ανιχνευτές ευφλέκτων αερίων. 
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Κανονισμός 15 

Οδηγίες, εκπαίδευση και γυμνάσια επί του πλοίου 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να περιορίσει τις συνέπειες της πυρκαϊάς μέσω 
κατάλληλων οδηγιών για εκπαίδευση και γυμνάσια των επιβαινόντων σε ακριβείς 
διαδικασίες κάτω από συνθήκες ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, το πλήρωμα πρέπει να 
έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να χειρισθεί τις περιπτώσεις ανάγκης 
λόγω πυρκαϊάς, περιλαμβανομένης και της φροντίδας των επιβατών. 

2 Γενικές απαιτήσεις 

2.1 Οδηγίες, καθήκοντα και οργάνωση 

2.1.1 Τα μέλη του πληρώματος πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες επί του πλοίου για την 
πυρασφάλεια. 

2.1.2 Τα μέλη του πληρώματος πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες περί των καθηκόντων 
που τους έχουν ανατεθεί. 

2.1.3 Πρέπει να οργανώνονται αγήματα υπεύθυνα για την πυρόσβεση. Τα αγήματα 
αυτά πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ανά πάσα 
στιγμή όσο το πλοίο ευρίσκεται σε υπηρεσία. 

2.2 Εκπαίδευση και γυμνάσια επί του πλοίου 

2.2.1 Τα μέλη του πληρώματος πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να είναι 
εξοικειωμένα με τις διατάξεις του πλοίου καθώς επίσης και με την θέση και την 
λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος και μέσου καταπολέμησης της πυρκαϊάς που 
ενδέχεται να κληθούν να χρησιμοποιήσουν. 

2.2.2 Η εκπαίδευση στην χρήση των αναπνευστικών συσκευών διαφυγής ανάγκης 
πρέπει να θεωρείται ως μέρος της εκπαίδευσης επί του πλοίου. 

2.2.3 Η εκτέλεση των ανατεθέντων στα μέλη του πληρώματος καθηκόντων 
καταπολέμησης της πυρκαϊάς πρέπει να αξιολογείται περιοδικά με την διεξαγωγή 
εκπαίδευσης και γυμνασίων επί του πλοίου ώστε να επισημαίνονται οι τομείς που 
χρειάζονται βελτίωση, να εξασφαλίζεται ότι διατηρείται η πληρότητα των δεξιοτήτων 
για καταπολέμηση της πυρκαϊάς και να εξασφαλίζεται η λειτουργική ετοιμότητα της 
οργάνωσης για την καταπολέμηση της πυρκαϊάς. 

2.2.4 Η επί του πλοίου εκπαίδευση στην χρήση των συστημάτων και μέσων του για 
την καταπολέμηση της πυρκαϊάς πρέπει να προγραμματίζεται και να διεξάγεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΙΙΙ/19.4.1 . 

2.2.5 Τα γυμνάσια πυρκαϊάς πρέπει να διεξάγονται και να καταγράφονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Κανονισμών III/19.3 και III/19.5 . 
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2.3 Εγχειρίδια εκπαίδευσης 

2.3.1 Σε κάθε χώρο εστίασης και ψυχαγωγίας του πληρώματος ή σε κάθε 
θαλαμίσκο πληρώματος πρέπει να προβλέπεται από ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 

2.3.2 Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης πρέπει να έχει γραφεί στην γλώσσα εργασίας του 
πλοίου. 

2.3.3 Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης, που μπορεί να αποτελείται από πολλά τεύχη, 
πρέπει να περιέχει τις οδηγίες και τις πληροφορίες που απαιτούνται από την 
παράγραφο 2.3.4 με όρους που να είναι εύκολα κατανοητοί και όπου είναι δυνατόν με 
εικονογράφηση. 

2.3.4 Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης πρέπει να εξηγεί λεπτομερώς τα εξής : 

.1 την γενική πρακτική πυρασφάλειας και τις προφυλάξεις έναντι 
κινδύνων από καπνό, ηλεκτρισμό, εύφλεκτα υγρά και άλλους 
παρόμοιους κινδύνους πυρκαϊάς στο πλοίο· 

.2 τις γενικές οδηγίες για ενέργειες και διαδικασίες καταπολέμησης της 
πυρκαϊάς, περιλαμβανόμενων των διαδικασιών ειδοποίησης για 
πυρκαϊά και χρήσης των χειροκίνητων αναγγελτήρων· 

.3 την σημασία των σημάτων συναγερμού του πλοίου· 

.4 την λειτουργία και χρήση των συστημάτων και μέσων καταπολέμησης 
της πυρκαϊάς· 

.5 την λειτουργία και χρήση των θυρών πυρασφαλείας· 

.6 την λειτουργία και χρήση των πυροφρακτών και καπνοφρακτών· και 

.7 τα συστήματα και μέσα διαφυγής. 

2.4 Σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς* 

2.4.1 Πρέπει να εκτίθενται σε μόνιμη βάση σχέδια γενικής διάταξης για την 
καθοδήγηση των αξιωματικών του πλοίου, που να δείχνουν ευκρινώς για κάθε 
κατάστρωμα τους σταθμούς ελέγχου, τα διάφορα πυρασφαλή τμήματα που 
περικλείονται από χωρίσματα κλάσεως «Α», τα τμήματα που περικλείονται από 
χωρίσματα κλάσεως «Β», μαζί με τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ανίχνευσης 
και αναγγελίας πυρκαϊάς, την εγκατάσταση του συστήματος ραντισμού, τις συσκευές 
πυρόσβεσης, τα μέσα πρόσβασης σε διαφορετικά διαμερίσματα, καταστρώματα κλπ., 
καθώς και το σύστημα αερισμού περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των 
θέσεων ελέγχου των ανεμιστήρων, της θέσης των πυροφρακτών και των αριθμών 
αναγνώρισης των ανεμιστήρων αερισμού που εξυπηρετούν κάθε χώρο. Εναλλακτικά, 
κατά την κρίση της Αρχής, οι ως άνω λεπτομέρειες μπορούν να καταχωρούνται σε 
εγχειρίδιο, αντίγραφο του οποίου πρέπει να χορηγείται σε κάθε αξιωματικό, και ένα 
αντίγραφο πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμο στο πλοίο σε εύκολα προσιτή 


’ Γίνεται μνεία των Γραφικών συμβόλων για τα σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς, που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό με την Απόφαση Α.654(16). 
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θέση. Τα σχέδια και τα εγχειρίδια πρέπει να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα· 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να καταγράφονται το ταχύτερο δυνατόν. Οι 
επεξηγήσεις επί των σχεδίων και εγχειριδίων αυτών πρέπει να είναι στην γλώσσα ή 
τις γλώσσες που απαιτεί η Αρχή. Εάν η γλοοσσα δεν είναι η Αγγλική ή η Γαλλική, 
πρέπει να περιλαμβάνεται και μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές. 

2.4.2 Μία δεύτερη σειρά σχεδίων ελέγχου πυρκαϊάς ή ένα εγχειρίδιο που περιέχει 
αυτά τα σχέδια πρέπει να φυλάσσεται μέσα σε καιροστεγές περίβλημα με εμφανή 
σήμανση έξω από το υπερστέγασμα, προς χρήση του προσωπικού ξηράς που 
ασχολείται με την καταπολέμηση της πυρκαϊάς/ 

3 Επιπρόσθετες απαιτήσεις για επιβατηγό πλοία 

3.1 Γυμνάσια πυρκαϊάς 

Επιπρόσθετα των απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.3, τα γυμνάσια πυρκαϊάς πρέπει 
να διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΙΙΙ/30, με γνώμονα την 
ειδοποίηση των επιβατών και την κίνησή τους προς τους σταθμούς συγκέντρωσης και 
καταστρώματα επιβίβασης. 

3.2 Σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς 

Σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, τα σχέδια και εγχειρίδια 
που απαιτούνται από τον Κανονισμό αυτό πρέπει να παρέχουν πληροφορίες που 
αφορούν την πυροπροστασία, πυρανίχνευση και πυρόσβεση βάσει οδηγιών που 
εκδίδονται από τον Οργανισμό. * ** 


Κανονισμός 16 
Επιχειρήσεις 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες περί των 
ορθών ενεργειών χειρισμού του πλοίου και του φορτίου, σε σχέση με την 
πυρασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες λειτουργικές 
απαιτήσεις : 

.1 πρέπει να προβλέπονται επιχειρησιακά εγχειρίδια πυρασφάλειας επί 
του πλοίου· και 

.2 πρέπει να ελέγχεται η απελευθέρωση εύφλεκτων ατμών από τα 
εξαεριστικά των δεξαμενών φορτίου. 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών που αφορούν στη θέση των σχεδίων ελέγχου πυρκαϊάς για το προσωπικό 
ξηράς που ασχολείται με την καταπολέμηση της πυρκαϊάς (ΜδΟ/Οίτο.451). 

** Γίνεται μνεία των Οδηγιών για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται με τα σχέδια ελέγχου 
πυρκαϊάς και τα εγχειρίδια που απαιτούνται από τους Κανονισμούς δΟΓΑδ ΙΙ-2/20 και 41-2 που 
υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.756(18). 
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2 Επιχειρησιακά εγχειρίδια πυρασφαλείας 

2.1 Το απαιτούμενο επιχειρησιακό εγχειρίδιο πυρασφαλείας πρέπει να περιέχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου και για 
τις λειτουργίες χειρισμού του φορτίου, σε σχέση με την πυρασφάλεια. Το εγχειρίδιο 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τις ευθύνες του πληρώματος για 
την πυρασφάλεια εν γένει του πλοίου κατά την διάρκεια της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης του πλοίου και κατά την διάρκεια του πλου. Πρέπει να εξηγούνται οι 
απαραίτητες προφυλάξεις πυρασφαλείας για τον χειρισμό γενικών φορτίων. Για πλοία 
που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και χύδην εύφλεκτα φορτία, το επιχειρησιακό 
εγχειρίδιο πυρασφαλείας πρέπει επίσης να προβλέπει αναφορά στις σχετικές οδηγίες 
για την καταπολέμηση της πυρκαϊάς και για τον χειρισμό φορτίου σε κατάσταση 
ανάγκης που περιέχονται στον Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για Στερεά Χύδην 
Φορτία, τον Διεθνή Κώδικα Χημικών Χύμα, τον Διεθνή Κώδικα Υγροποιημένων 
Αερίων Χύμα και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων, ανάλογα με 
την περίπτωση. 

2.2 Το επιχειρησιακό εγχειρίδιο πυρασφαλείας πρέπει να παρέχεται σε κάθε χώρο 
εστιάσεως και ψυχαγωγίας του πληρώματος ή σε κάθε θαλαμίσκο του πληρώματος. 

2.3 Το επιχειρησιακό εγχειρίδιο πυρασφαλείας πρέπει να έχει γραφεί στην 
γλώσσα εργασίας του πλοίου. 

2.4 Το επιχειρησιακό εγχειρίδιο πυρασφάλειας μπορεί να συνδυάζεται με τα 
εγχειρίδια εκπαίδευσης που απαιτούνται από τον Κανονισμό 15.2.3 . 

3 Επιπρόσθετες απαιτήσεις για δεξαμενόπλοια 

3.1 Γενικά 

Το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόληψη της εξάπλωσης της πυρκαϊάς στην περιοχή 
φορτίου εξ αιτίας ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών και να περιλαμβάνει επίσης 
διαδικασίες για καθαρισμό των δεξαμενών φορτίου από αέρια και/ή ελευθέρωση από 
αέρια λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 3.2 . 

3.2 Διαδικασίες για τον καθαρισμό δεξαμενών φορτίου και/ή την ελευθέρωση από 
αέρια 

3.2.1 Όταν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα αδρανούς αερίου, οι δεξαμενές 
φορτίου πρέπει πρώτα να καθαρισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
4.5.6 μέχρι η συγκέντρωση των ατμών υδρογονανθράκων στις δεξαμενές φορτίου να 
έχει μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 2% κατ' όγκον. Ακολούθως, μπορεί να λάβει 
χώρα ελευθέρωση από αέρια στο επίπεδο του καταστρώματος της δεξαμενής 
φορτίου. 

3.2.2 Όταν το πλοίο δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αδρανούς αερίου, η 
επιχείρηση πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε να αποβάλλεται αρχικά ο εύφλεκτος 
ατμός διαμέσου: 
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.1 των εξαγωγών αερισμού όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 4.5.3.4· 

.2 εξαγωγών τουλάχιστον 2 τη επάνω από το επίπεδο του καταστρώματος 
των δεξαμενών φορτίου με κατακόρυφη ταχύτητα εκροής τουλάχιστον 
30 ηι/δ που διατηρείται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελευθέρωσης 
από αέρια· ή 

.3 εξαγωγών τουλάχιστον 2 τη επάνω από το επίπεδο του καταστρώματος 
των δεξαμενών φορτίου με κατακόρυφη ταχύτητα εκροής τουλάχιστον 
20 ηι/δ και οι οποίες προστατεύονται από κατάλληλες διατάξεις για την 
πρόληψη διέλευσης φλόγας. 

3.2.3 Οι ως άνω εξαγωγές πρέπει να ευρίσκονται σε απόσταση όχι μικρότερη των 
10 τη μετρούμενη οριζοντίως από τις πλησιέστερες εισαγωγές αέρα και τα ανοίγματα 
προς κλειστούς χώρους που περιέχουν πηγή ανάφλεξης καθώς και από μηχανήματα 
του καταστρώματος που μπορεί να περιλαμβάνουν ανοίγματα του εργάτη αγκύρας 
και του φρεατίου αλύσεων και εξοπλισμό που μπορεί να συνιστά κίνδυνο ανάφλεξης. 

3.2.4 Όταν η συγκέντρωση εύφλεκτου ατμού στην εξαγωγή έχει μειωθεί σε 
ποσοστό 30% του κατωτέρου αναφλέξιμου ορίου, τότε μπορεί να συνεχισθεί η 
ελευθέρωση από αέρια στο επίπεδο του καταστρώματος των δεξαμενών φορτίου. 

ΜΕΡΟΣ Ρ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κανονισμός 17 

Εναλλακτική σχεδίαση και διατάξεις 


1 Σκοπός 

Ο σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η παροχή μεθοδολογίας για εναλλακτική 
σχεδίαση και διατάξεις πυρασφάλειας. 

2 Γ ενικά 

2.1 Η σχεδίαση και οι διατάξεις πυρασφαλείας μπορούν να αποκλίνουν από τις 
τασσόμενες απαιτήσεις που εκτίθενται στα μέρη Β,Ό,Ό,Ε, ή Ο, υπό την προϋπόθεση 
ότι η σχεδίαση και οι διατάξεις πληρούν τους αντικειμενικούς στόχους πυρασφαλείας 
και τις λειτουργικές απαιτήσεις. 

2.2 Όταν η σχεδίαση ή οι διατάξεις πυρασφαλείας αποκλίνουν από τις τασσόμενες 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να εκπονείται μηχανική ανάλυση, 
αξιολόγηση και έγκριση της εναλλακτικής σχεδίασης και των διατάξεων σύμφωνα με 
τον Κανονισμό αυτό. 
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3 Μηχανική ανάλυση 

Η μηχανική ανάλυση πρέπει να ετοιμασθεί και να υποβληθεί στην Αρχή, βάσει των 
οδηγιών που συντάσσονται από τον Οργανισμό” και πρέπει να περικλείει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

.1 τον καθορισμό του τύπου του πλοίου και του χώρου (ή χώρων) υπό 
εξέταση· 

.2 τον εντοπισμό της τασσόμενης απαίτησης (ή απαιτήσεων) με την 
οποία δεν θα συμμορφώνεται το πλοίο ή ο χώρος (ή οι χώροι)· 

.3 τον εντοπισμό των κινδύνων πυρκαϊάς ή έκρηξης του πλοίου ή του 
χώρου (ή χώρων) υπό εξέταση· 

.3.1 τον εντοπισμό πιθανών πηγών ανάφλεξης· 

.3.2 τον εντοπισμό ενδεχόμενης ανάπτυξης πυρκαϊάς σε κάθε χώρο υπό 
εξέταση· 

.3.3 τον εντοπισμό ενδεχόμενης δημιουργίας καπνού και τοξικών 
αποβλήτων για κάθε χώρο υπό εξέταση· 

.3.4 τον εντοπισμό ενδεχόμενης εξάπλωσης πυρκαϊάς, καπνού ή τοξικών 
αποβλήτων από τον χώρο (ή χώρους) υπό εξέταση προς άλλους 
χώρους· 

.4 τον ορισμό των απαιτουμένων κριτηρίων απόδοσης πυρασφαλείας για 
τα πλοία ή για τον χώρο (ή χώρους) που είναι υπό εξέταση και που 
αφορά η τασσόμενη απαίτηση (ή απαιτήσεις)· 

.4.1 τα κριτήρια απόδοσης πρέπει να βασίζονται στους αντικειμενικούς 
στόχους πυρασφαλείας και στις λειτουργικές απαιτήσεις του 
Κεφαλαίου αυτού· 

.4.2 τα κριτήρια απόδοσης πρέπει να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας όχι 
κατώτερο από αυτά που επιτυγχάνονται από τις τασσόμενες 
απαιτήσεις· και 

.4.3 τα κριτήρια απόδοσης πρέπει να είναι ικανά για ποσοτικό 
προσδιορισμό και μέτρηση· 

.5 την λεπτομερή περιγραφή της εναλλακτικής σχεδίασης και διατάξεων, 
περιλαμβανομένου πίνακα των υποθετικών παραγόντων που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την σχεδίαση και των οποιωνδήποτε 
προτεινομένων επιχειρησιακών περιορισμών ή συνθηκών και 

.6 τεχνική δικαιολόγηση που να επιδεικνύει ότι η εναλλακτική σχεδίαση 
και διατάξεις πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια απόδοσης 
πυρασφαλείας. 


Γίνεται μνεία των Οδηγιών που πρόκειται να συνταχθούν από τον Οργανισμό. 
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4 Αξιολόγηση της εναλλακτικής σχεδίασης και διατάξεων 

4.1 Η μηχανική ανάλυση που απαιτείται στην παράγραφο 3 πρέπει να 

αξιολογείται και να εγκρίνεται από την Αρχή, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών που 
συντάσσονται από τον Οργανισμό.* 

4.2 Αντίγραφο των εγγράφων όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Αρχή που να 
δείχνουν ότι η εναλλακτική σχεδίαση και διατάξεις συμμορφώνονται με τον 
Κανονισμό αυτόν πρέπει να φέρεται επί του πλοίου. 

5 Ανταλλαγή πληροφοριών 

Η Αρχή πρέπει να κοινοποιεί στον Οργανισμό σχετικές πληροφορίες που αφορούν 
εγκριθείσα υπ’ αυτής εναλλακτική σχεδίαση και διατάξεις για κυκλοφορία προς όλες 
τις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις. 

6 Επαναξιολόγηση λόγω μεταβολής όρων 

Εάν οι υποθετικοί παράγοντες και οι λειτουργικοί περιορισμοί που συμφωνήθηκαν 
για την εναλλακτική σχεδίαση και τις διατάξεις μεταβληθούν, η μηχανική ανάλυση 
πρέπει να συνταχθεί βάσει της μεταβληθείσας κατάστασης και να εγκριθεί από την 
Αρχή. 


ΜΕΡΟΣ Ο - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Κανονισμός 18 

Εγκαταστάσεις υποδοχής ελικοπτέρου 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να παρέχει επιπρόσθετα μέτρα προς καθορισμό 
των αντικειμενικών στόχων πυρασφαλείας του Κεφαλαίου αυτού για πλοία που 
διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις υποδοχής για ελικόπτερα. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να πληρούνται οι εξής λειτουργικές απαιτήσεις : 

.1 η κατασκευή του ελικοδρομίου πρέπει να είναι επαρκής για την 
προστασία του πλοίου από τους κινδύνους πυρκάΐάς που σχετίζονται 
με τους χειρισμούς του ελικοπτέρου· 

.2 πρέπει να προβλέπονται διατάξεις καταπολέμησης της πυρκάΐάς που 
να προστατεύουν το πλοίο από τους κινδύνους πυρκάΐάς που 
σχετίζονται με τους χειρισμούς του ελικοπτέρου· 

.3 οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του ανεφοδιασμού με καύσιμα και 
του υποστέγου πρέπει να προβλέπουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 


Γίνεται μνεία των Οδηγιών που πρόκειται να συνταχθούν από τον Οργανισμό. 
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προστατεύουν το πλοίο από τους κινδύνους πυρκαϊάς που σχετίζονται 
με τους χειρισμούς του ελικοπτέρου· και 

.4 πρέπει να προβλέπονται επιχειρησιακά εγχειρίδια και εκπαίδευση. 

2 Εφαρμογή 

2.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών των 
παραγράφων Β,(3,0 και Ε. ανάλογα με την περίπτωση, τα πλοία που είναι 
εφοδιασμένα με ελικοδρόμια πρέπει να συμμορφώνονται και με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού αυτού. 

2.2 Όπου τα ελικόπτερα προσνηώνονται, ή σε πλοία χωρίς ελικοδρόμιο, εκτελούν 
χειρισμούς ανέλκυσης με βαρούλκο σε βάση περιστασιακή ή έκτακτης ανάγκης, 
μπορεί να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός καταπολέμησης πυρκαϊάς που έχει 
τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους ( 2 . Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι 
άμεσα διαθέσιμος σε κοντινή απόσταση με τις περιοχές προσνήωσης ή ανέλκυσης 
κατά την διάρκεια χειρισμών του ελικοπτέρου. 

2.3 ΕΙέραν των απαιτήσεων της ως άνω παραγράφου 2.2, τα επιβατηγό ΚΟ-ΚΌ 
πλοία χωρίς ελικοδρόμιο πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό ΙΙΙ/28. 

3 Κατασκευή 

3.1 Κατασκευή από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό 

Γενικά, η κατασκευή των ελικοδρομίων πρέπει να είναι από χάλυβα ή από άλλα 
ισοδύναμα υλικά. Εάν το ελικοδρόμιο σχηματίζει οροφή υπερστεγάσματος ή 
υπερκατασκευής, πρέπει να μονώνεται με κλάση μόνωσης «Α-60». 

3.2 Κατασκευή από αλουμίνιο ή από άλλα μέταλλα χαμηλού σημείου τήξεως 

Εάν η Αρχή επιτρέπει κατασκευή από αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο χαμηλού σημείου 
τήξεως που δεν είναι ισοδύναμης κατασκευής με τον χάλυβα, πρέπει να 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις : 

. 1 εάν το δάπεδο υποβαστάζεται υψηλότερα από την πλευρά του πλοίου, 
μετά από κάθε πυρκαϊά στο πλοίο ή στο δάπεδο, πρέπει το δάπεδο να 
υφίσταται κατασκευαστική ανάλυση ώστε να προσδιοριστεί η 
καταλληλότητά του για περαιτέρω χρήση· και 

.2 εάν το δάπεδο ευρίσκεται επάνω από υπερστέγασμα του πλοίου ή από 
παρόμοια κατασκευή, πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθοι 
συνθήκες: 

.2.1 δεν πρέπει η οροφή και τα διαφράγματα του υπερστεγάσματος κάτω 
από το δάπεδο να φέρουν ανοίγματα· 

.2.2 τα παράθυρα κάτω από το δάπεδο πρέπει να εφοδιάζονται με 
χαλύβδινους φράκτες· και 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3839 


.2.3 μετά από κάθε πυρκαϊά στο δάπεδο ή σε κοντινή απόσταση, το δάπεδο 
πρέπει να ιχρίσταται κατασκευαστική ανάλυση ώστε να προσδιοριστεί 
η καταλληλότητά του για περαιτέρω χρήση. 

4 Μέσα διαφυγής 

Το ελικοδρόμιο πρέπει να εφοδιάζεται τόσο με κύριο μέσο διαφυγής όσο και με μέσο 
διαφυγής ανάγκης, καθώς και με πρόσβαση για την καταπολέμηση της πυρκαϊάς και 
την διάσωση του προσωπικού. Αυτά πρέπει να ευρίσκονται σε όσο είναι πρακτικώς 
δυνατόν απομακρυσμένες μεταξύ τους θέσεις και κατά προτίμηση σε αντίθετες 
πλευρές του ελικοδρομίου. 

5 Διατάξεις καταπολέμησης πυρκαϊάς 

5.1 Σε κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο και κοντά στα μέσα πρόσβασης σε 
αυτό, πρέπει να προβλέπονται και να φυλάσσονται οι ακόλουθες διατάξεις 
καταπολέμησης πυρκαϊάς: 

. 1 τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως που να έχουν συνολική 
χωρητικότητα όχι μικρότερη των 45 1ι§· 

.2 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα συνολικής χωρητικότητας όχι 
μικρότερης των 18 1ί§ ή ισοδύναμοι· 

.3 κατάλληλο σύστημα αφρού που να αποτελείται από μονάδες ή 
σηληνώσεις παραγωγής αφρού ικανές να παρέχουν αφρό σε όλα τα 
σημεία του ελικοδρομίου, σε όλες τις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες 
μπορούν να λειτουργήσουν ελικόπτερα. Το σύστημα πρέπει να είναι 
ικανό για να παρέχει τιμή εκροής όπως απαιτείται στον πίνακα 18.1 για 
τουλάχιστον 5 πρώτα λεπτά· 


Πίνακας 18.1 - Τιμές εκροής αφρού 


Κατηγορία 

Ολικό μήκος ελικοπτέρου (Ιή 

Τιμή εκροής διαλύματος αφρού 
(1/πιίη) 

Η1 

Τ < 15 ιη 

250 

Η2 

15 τη < Σ < 24 ιυ 

500 

Η3 

24 ιη< Τ < 35 τη 

800 


Λ το πρωτεύον μέσον πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση με 
θαλασσινό νερό και να συμμορφώνεται με λειτουργικά πρότυπα όχι 
υπολειπόμενα από εκείνα που είναι αποδεκτά από τον Οργανισμό·* 


” Γίνεται μνεία του Εγχειριδίου Υπηρεσιών Αεροδρομίου του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, 
μέρος 1 - Διάσωση και Καταπολέμηση πυρκαϊάς. Κεφάλαιο 8 - Χαρακτηριστικά Μέσων Κατάσβεσης, 
Παράγραφος 8.1.5 - Χαρακτηριστικά Αφρού Πίνακας 8-1, Επίπεδο «Β» 
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.5 τουλάχιστον δύο ακροσωλήνια εγκεκριμένου τύπου διπλής χρήσης 
(προβολής/ψεκασμού) και εύκαμπτοι σωλήνες επαρκείς να φθάνουν σε 
οποιοδήποτε σημείο του ελικοδρομίου· 

.6 επιπλέον των απαιτήσεων του Κανονισμού 10.10, δύο πλήρεις 
εξαρτύσεις πυροσβέστη· και 

.7 ο ακόλουθος εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσεται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση χρήση και η προστασία του και αποτελείται 
τουλάχιστον από τα εξής υλικά: 

ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί· 
πυράντοχο σκέπασμα· 
κόπτες με λαβή 60 οπι- 
άγκιστρο, αρπάγη ή γάντζος· 

σιδηροπρίονο βαρέος τύπου πλήρες με 6 εφεδρικές λάμες· 
σκάλα· 

συρματόσχοινο με διάμετρο 5 ιηπι X μήκος 5 τη- 

τανάλιες πλαγιοκοπής· 

σειρά από ποικίλα κατσαβίδια· 

μαχαίρι σε ιμάντα ζώνης με θήκη. 

6 Εγκαταστάσεις αποστράγγισης 

Οι εγκαταστάσεις αποστράγγισης των ελικοδρομίων πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από χάλυβα και να οδηγούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο 
σύστημα κατευθείαν στη θάλασσα, και πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε η 
αποστράγγιση να μην πέφτει πάνω σε οποιοδήποτε μέρος του πλοίου. 

7 Εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα και υπόστεγου 

Όπου πλοίο διαθέτει εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και υποστέγου, πρέπει να 
πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 πρέπει να προβλέπεται καθορισμένη περιοχή για την αποθήκευση 
δεξαμενών καυσίμου η οποία πρέπει να είναι: 

.1.1 όσο είναι πρακτικά δυνατό απομακρυσμένη από χώρους ενδιαίτησης, 
οδούς διαφυγής και σταθμούς επιβίβασης· και 

. 1.2 απομονωμένη από περιοχές που περιέχουν πηγή ανάφλεξης ατμού· 

.2 η περιοχή αποθήκευσης καυσίμου πρέπει να εφοδιάζεται με διατάξεις 
που να επιτρέπουν να συλλέγονται οι εκροές καυσίμου και να 
αποστραγγίζονται προς ασφαλή θέση· 

.3 οι δεξαμενές και ο σχετικός με αυτές εξοπλισμός πρέπει να 
προστατεύονται έναντι φυσικής βλάβης καθώς και από πυρκαίά σε 
γειτονικό χώρο ή περιοχή· 
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.4 όπου χρησιμοποιούνται φορητές δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου, 

πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή: 

.4.1 στο σχεδίασμά της δεξαμενής για τον προορισμένο σκοπό της· 

.4.2 στις διατάξεις ανύψωσης και στερέωσης· 

.4.3 σε ηλεκτροσυγκόλληση· και 

.4.4 σε διαδικασίες επιθεώρησης· 

.5 οι αντλίες των δεξαμενών αποθήκευσης πρέπει να εφοδιάζονται με 
μέσα που να επιτρέπουν κλείσιμο σε περίπτωση πυρκαϊάς από μια 
ασφαλή απομακρυσμένη θέση. Όπου έχει εγκατασταθεί σύστημα 
εφοδιασμού καυσίμου δια της βαρύτητας, πρέπει να παρέχονται 
ισοδύναμες διατάξεις κλεισίματος για να απομονώνουν την πηγή του 
καυσίμου· 

.6 η μονάδα άντλησης καυσίμου πρέπει να συνδέεται με μία δεξαμενή 
κάθε φορά. Η σωλήνωση μεταξύ της δεξαμενής και της μονάδας 
άντλησης πρέπει να είναι από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό, όσο το 
δυνατόν περιορισμένου μήκους και να προστατεύεται έναντι βλάβης* 

.7 οι ηλεκτρικές μονάδες άντλησης καυσίμου και ο σχετικός με αυτές 
εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου για την 
εγκατάστασή τους καθώς και για ενδεχομένους κινδύνους· 

.8 οι μονάδες άντλησης καυσίμου πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένη 
διάταξη που να προστατεύει την ανάπτυξη υπερπίεσης της παροχής ή 
του σωλήνα πλήρωσης· 

.9 ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε χειρισμούς ανεφοδιασμού 
καυσίμου πρέπει να έχει κολληθεί με ηλεκτροσυγκόλληση· 

.10 σε κατάλληλες θέσεις πρέπει να εκτίθενται επιγραφές «ΜΗ 
ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ»· 

.11 οι εγκαταστάσεις υποστέγου, ανεφοδιασμού καυσίμου και συντήρησης 
πρέπει να θεωρούνται ως χώροι μηχανών κατηγορίας «Α» όσον αφορά 
την κατασκευαστική προστασία έναντι πυρκαϊάς και τα μόνιμα 
συστήματα πυρόσβεσης και ανίχνευσης· 

.12 οι κλειστές εγκαταστάσεις υποστέγου ή οι κλειστοί χώροι που 
περιέχουν εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα, πρέπει να 
εφοδιάζονται με μηχανικό αερισμό, όπως απαιτείται από τον 
Κανονισμό 20.3 για κλειστούς χώρους ΚΌ-ΚΌ των φορτηγών πλοίων. 
Οι ανεμιστήρες αερισμού πρέπει να είναι του τύπου που δεν 
δημιουργούν σπινθήρες· και 
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.13 ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις σε κλειστά υπόστεγα ή 
σε κλειστούς χώρους που περιέχουν εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με 
καύσιμα, πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς 20.3.2, 

20.3.3 και 20.3.4. 

8 Εγχειρίδιο λειτουργιών και υπηρεσία καταπολέμησης πυρκαϊάς 

8.1 Κάθε εγκατάσταση υποδοχής ελικοπτέρου πρέπει να διαθέτει επιχειρησιακό 
εγχειρίδιο που να περιλαμβάνει περιγραφή και φύλλο ελέγχου των προφυλάξεων 
ασφαλείας και των απαιτήσεων των διαδικασιών και του εξοπλισμού. Το εγχειρίδιο 
αυτό πρέπει να είναι τμήμα των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στο 
πλοίο. 

8.2 Οι διαδικασίες και προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την 
διάρκεια των χειρισμών ανεφοδιασμού με καύσιμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
ανεγνωρισμένες πρακτικές ασφαλείας και να περιέχονται στο επιχειρησιακό 
εγχειρίδιο. 

8.3 Το προσωπικό καταπολέμησης της πυρκαϊάς που θα αποτελείται τουλάχιστον 
από δύο πρόσωπα εκπαιδευμένα για καθήκοντα διάσωσης και καταπολέμησης 
πυρκαϊάς, καθώς και ο εξοπλισμός καταπολέμησης της πυρκαϊάς πρέπει να 
ευρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα σε κάθε χρονική στιγμή που αναμένονται χειρισμοί 
ελικοπτέρου. 

8.4 Το προσωπικό καταπολέμησης πυρκαϊάς πρέπει να είναι παρόν κατά την 
διάρκεια χειρισμών ανεφοδιασμού με καύσιμα. Όμως, το προσωπικό καταπολέμησης 
πυρκαϊάς δεν πρέπει να εμπλέκεται με τις δραστηριότητες ανεφοδιασμού με καύσιμα. 

8.5 Πρέπει να διεξάγεται επί του πλοίου εκπαίδευση σε θέματα ανάνηψης και να 
προβλέπονται επιπρόσθετα μέσα καταπολέμησης πυρκαϊάς για σκοπούς εκπαίδευσης 
και δοκιμής του εξοπλισμού. 


Κανονισμός 19 

Μεταφορά επικινδύνων φορτίων* 


1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να παρέχει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας προς 
καθορισμό των αντικειμενικών στόχων πυρασφαλείας του Κεφαλαίου αυτού για 
πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται 
οι εξής λειτουργικές απαιτήσεις : 

.1 πρέπει να προβλέπονται συστήματα πυροπροστασίας που να 
προστατεύουν το πλοίο από τους πρόσθετους κινδύνους πυρκαϊάς που 
σχετίζονται με την μεταφορά επικινδύνων φορτίων 


' Γίνεται μνεία των Προσωρινών οδηγιών για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανοικτού τύπου 
(ΜδΟ'αι-ς.ύΟδ/Κ.εν.Ι). 
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.2 πρέπει χα επικίνδυνα φορτία να διαχωρίζονται επαρκώς από πηγές 
ανάφλεξης· 

.3 πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός του 
προσωπικού για τους κινδύνους που σχετίζονται με την μεταφορά 
επικινδύνων φορτίων. 

2 Γενικές απαιτήσεις 

2.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών των μερών 
Β, ( 3 , Ο, Ε και των Κανονισμών 18 και 20λ ανάλογα με την περίπτωση, οι τύποι 
πλοίων και οι χώροι φορτίου που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 που προορίζονται 
για την μεταφορά επικινδύνων φορτίων, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις μεταφοράς επικινδύνων φορτίων σε περιορισμένες ποσότητες* * εκτός αν 
τέτοιες απαιτήσεις έχουν ήδη ικανοποιηθεί με την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται σε άλλα σημεία του Κεφαλαίου αυτού. Οι τύποι των πλοίων και οι 
τρόποι μεταφοράς επικινδύνων φορτίων αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 και στον 
πίνακα 19.1. Τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 500 πρέπει να 
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό αυτόν, όμως οι Αρχές μπορούν να περιορίσουν 
τις απαιτήσεις αυτές, αυτές δε οι περιορισμένες απαιτήσεις πρέπει να καταγράφονται 
στο έγγραφο συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2.2 Οι τύποι πλοίων και χώροι φορτίου που ακολουθούν πρέπει να υπαγορεύουν 
την εφαρμογή των πινάκων 19.1 και 19.2: 

.1 πλοία και χώροι φορτίου που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την 
μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, αλλά προορίζονται για την 
μεταφορά επικινδύνων φορτίων σε συσκευασμένη μορφή 
περιλαμβανομένων φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια και φορητές 
δεξαμενές· 

.2. πλοία ειδικά κατασκευασμένα για την μεταφορά 
εμπορευματοκιβωτίων και χώροι φορτίου που προορίζονται για την 
μεταφορά επικινδύνων φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια και φορητές 
δεξαμενές· 

.3 πλοία ΚΟ-ΚΟ και χώροι ΚΟ-ΚΟ που προορίζονται για την μεταφορά 
επικινδύνων φορτίων 

.4 πλοία και χώροι φορτίου που προορίζονται για την μεταφορά στερεών 
επικινδύνων φορτίων χύμα· και 

.5 πλοία και χώροι φορτίου που προορίζονται για την μεταφορά 
επικινδύνων φορτίων εκτός από υγρά και αέρια χύμα μέσα σε 
φορτηγίδες που μεταφέρονται πάνω στο πλοίο. 


Γίνεται μνεία του μέρους 7 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων. 

' Γίνεται μνεία του κεφαλαίου 3.4 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων. 
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3 Ειδικές απαιτήσεις 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να ρυθμίζουν την 
εφαρμογή των πινάκων 19.1, 19.2 και 19.3 για την στοιβασία των επικινδύνων 
φορτίων τόσο «πάνω στο κατάστρωμα» όσο και «κάτω από το κατάστρωμα», όπου οι 
αριθμοί των ακολούθων παραγράφων σημειώνονται στην πρώτη στήλη των πινάκων. 

3.1 Παροχές νερού 

3.1.1 Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να διασφαλίζουν την άμεση διαθεσιμότητα 
παροχής νερού από το δίκτυο πυρκαϊάς στην απαιτούμενη πίεση είτε με μόνιμη 
διατήρηση πίεσης είτε με κατάλληλα τοποθετημένες τηλεχειριζόμενες διατάξεις των 
αντλιών πυρκαϊάς. 

3.1.2 Η παρεχόμενη ποσότητα νερού πρέπει να είναι ικανή να τροφοδοτεί τέσσερα 
ακροσωλήνια τέτοιου μεγέθους και σε τέτοιες πιέσεις όπως καθορίζεται στον 
Κανονισμό 10.2, ικανά να κατευθύνονται προς οποιοδήποτε σημείο του χώρου 
φορτίου όταν είναι κενός. Αυτή η ποσότητα του νερού μπορεί να παρέχεται με 
ισοδύναμα μέσα σύμφωνα με την ικανοποίηση της Αρχής. 

3.1.3 Πρέπει να προβλέπονται μέσα για την αποτελεσματική ψύξη του 
καθορισμένου χώρου φορτίου υπό το κατάστρωμα με τουλάχιστον 5 ΙΑ ηΐη ανά 
τετραγωνικό μέτρο της οριζόντιας επιφάνειας των χώρων φορτίου, είτε με μόνιμη 
διάταξη ακροσωληνίων ραντισμού είτε με κατάκλυση του χώρου φορτίου με νερό. 
Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σωλήνες σε μικρούς 
χώρους φορτίου και σε μικρές περιοχές μεγαλυτέρων χώρων φορτίου κατά την κρίση 
της Αρχής. Ωστόσο, οι διατάξεις αποστράγγισης και απάντλησης πρέπει να είναι κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζουν την δημιουργία ελευθέρων επιφανειών. Το σύστημα 
απάντλησης πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να απομακρύνει όχι λιγότερο από 
το 125% του συνδυασμού παροχών τόσο των αντλιών του συστήματος ραντισμού 
νερού όσο και του απαιτουμένου αριθμού των ακροσωληνίων των ευκάμπτων 
σωλήνων πυρκαϊάς. Τα επιστόμια του συστήματος αποστράγγισης πρέπει να μπορούν 
να χειρίζονται έξω από τον προστατευόμενο χώρο σε θέση γειτονική των μέσων 
χειρισμού του συστήματος κατάσβεσης. Τα φρεάτια των κυτών πρέπει να είναι 
επαρκούς χωρητικότητας και πρέπει να έχουν διαταχθεί στο πλευρικό περίβλημα του 
πλοίου, σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη από 40 τη σε κάθε υδατοστεγές 
διαμέρισμα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η δυσμενής επίδραση στην ευστάθεια του 
προστιθέμενου βάρους και της ελεύθερης επιφάνειας του νερού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην έκταση που θεωρείται αναγκαία από την Αρχή κατά την 
έγκριση των πληροφοριακών στοιχείων ευσταθείας. 

3.1.4 Η πρόβλεψη για κατάκλυση ενός καθορισμένου χώρου φορτίου υπό το 
κατάστρωμα με ειδικώς καθορισμένα μέσα μπορεί να υποκαταστήσει τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 3.1.3. 

3.1.5 Η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα παροχής νερού πρέπει να ικανοποιεί τις 
παραγράφους 3.1.2 και 3.1.3, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με ταυτόχρονο 


' Γίνεται μνεία της Σύστασης για μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς για χώρους ειδικής 
κατηγορίας όπως υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.123(ν). 
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υπολογισμό για τον μέγιστο καθορισθέντα χώρο φορτίου. Οι απαιτήσεις παροχής της 
παραγράφου 3.1.2 πρέπει να καλύπτονται με την συνολική παροχή της κύριας 
αντλίας/αντλιών πυρκαϊάς, μη περιλαμβανομένης της παροχής της αντλίας πυρκαϊάς 
ανάγκης, εάν υπάρχει. Εάν, για την ικανοποίηση της παραγράφου 3.1.3, 
χρησιμοποιείται σύστημα καταιονισμού νερού, η αντλία καταιονισμού πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη σ’ αυτό τον υπολογισμό της συνολικής παροχής. 

3.2 Πηγές ανάφλεξης 

Δεν πρέπει να τοποθετείται ηλεκτρικός εξοπλισμός και καλωδιώσεις σε κλειστούς 
χώρους φορτίου ή χώρους οχημάτων εκτός αν είναι απαραίτητο για λειτουργικούς 
σκοπούς κατά την κρίση της Αρχής. Ωστόσο, εάν τοποθετείται ηλεκτρικός 
εξοπλισμός σε τέτοιους χώρους, πρέπει να είναι πιστοποιημένου ασφαλούς τύπου 
για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να εκτεθεί, εκτός αν είναι 
δυνατή η πλήρης απομόνωση του ηλεκτρικού συστήματος (π.χ. με την αφαίρεση των 
συνδέσεων στο σύστημα, εκτός των ασφαλειών). Οι διελεύσεις των καλωδίων από τα 
καταστρώματα και τα διαφράγματα πρέπει να σφραγίζονται έναντι της διόδου αερίων 
ή ατμών. Τα διερχόμενα καλώδια και τα καλώδια εντός των χώρων φορτίου πρέπει να 
προστατεύονται έναντι βλάβης από κρούση. Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που 
μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών δεν πρέπει να επιτρέπεται. 

3.3 Σύστημα ανίχνευσης 

Οι χώροι ΚΌ-ΚΌ πρέπει να εφοδιάζονται με μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας. Όλοι οι άλλοι τύποι χώρων φορτίου πρέπει να 
εφοδιάζονται είτε με μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς είτε με 
σύστημα ανίχνευσης καπνού με δειγματοληπτική αναρρόφηση που να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. Εάν έχει 
τοποθετηθεί σύστημα ανίχνευσης καπνού με δειγματοληπτική αναρρόφηση, πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην παράγραφο 2.1.3 του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας ώστε να προλαμβάνεται η διαρροή τοξικών 
αναθυμιάσεων σε χώρους απασχόλησης προσωπικού. 

3.4 Αερισμός 

3.4.1 Σε κλειστούς χώρους φορτίου πρέπει να προβλέπεται επαρκής τεχνητός 
αερισμός. Η διάταξη πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει τουλάχιστον έξι 
εναλλαγές αέρα ανά ώρα στον χώρο φορτίου, βασιζόμενες σε κενό χώρο φορτίου, και 
απομάκρυνση των ατμών από τα ανώτερα ή κατώτερα μέρη του χώρου φορτίου, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

3.4.2 Οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα 
ανάφλεξης ευφλέκτων μιγμάτων αερίων και αέρα. Στα ανοίγματα εισαγωγής και 
εξαγωγής αερισμού πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα προφυλακτικά συρμάτινα 
πλέγματα. 


Γίνεται μνεία των συστάσεων της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, και ειδικώτερα της έκδοσης 
ΙΕ€ 60092 για Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία. 
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3.4.3 Σε κλειστούς χώρους φορτίου που προορίζονται για την μεταφορά στερεών 
επικινδύνων φορτίων χύμα πρέπει να προβλέπεται φυσικός αερισμός, όπου δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για τεχνητό αερισμό. 

3.5 Απάντληση κυτών 

3.5.1 Όπου πρόκειται να μεταφέρονται εύφλεκτα ή τοξικά υγρά σε κλειστούς 
χώρους φορτίου, το σύστημα απάντλησης κυτών πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να 
προστατεύει την απάντληση τέτοιων υγρών από απροσεξία μέσω των σωληνώσεων ή 
των αντλιών των χώρων μηχανών. Όπου μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες τέτοιων 
υγρών, πρέπει να εξετάζεται ο εφοδιασμός με πρόσθετα μέσα αποστράγγισης αυτών 
των χώρων φορτίου. 

3.5.2 Εάν το σύστημα απάντλησης κυτών είναι πρόσθετο στο σύστημα που 
εξυπηρετείται από αντλίες στον χώρο μηχανών, η παροχή του συστήματος πρέπει να 
μην είναι μικρότερη από 10 τη /ύ ανά εξυπηρετούμενο χώρο φορτίου. Εάν το 

ο 

πρόσθετο σύστημα είναι κοινό, η παροχή δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 25 τη /Η. 
Δεν χρειάζεται να διευθετείται πρόσθετο σύστημα κυτών για σκοπούς εφεδρείας. 

3.5.3 Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταφέρονται εύφλεκτα ή τοξικά υγρά, πρέπει η 
γραμμή κυτών να απομονώνεται είτε με τοποθέτηση τυφλής φλάντζας είτε με κλειστό 
χειριζόμενο επιστόμιο. 

3.5.4 Οι κλειστοί χώροι έξω από τους χώρους μηχανών που περιέχουν αντλίες 
κυτών που εξυπηρετούν χώρους φορτίου που προορίζονται για μεταφορά εύφλεκτών 
ή τοξικών υγρών πρέπει να εφοδιάζονται με ξεχωριστό μηχανικό αερισμό που να 
δίνει τουλάχιστον 6 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. Εάν ο χώρος έχει πρόσβαση από άλλον 
κλειστό χώρο, η θύρα πρέπει να είναι αυτοκλειόμενη. 

3.5.5 Εάν η απάντληση των κυτών των χώρων φορτίου γίνεται με αποστράγγιση 
δια της βαρύτητας, η αποστράγγιση πρέπει είτε να οδηγεί έξω από το πλοίο, είτε σε 
κλειστή δεξαμενή αποστράγγισης που ευρίσκεται εκτός του χώρου μηχανών. Η 
δεξαμενή πρέπει να εφοδιάζεται με σωλήνα αερισμού που να οδηγεί σε ασφαλή 
τοποθεσία στο ανοικτό κατάστρωμα. Η αποστράγγιση από χώρο φορτίου προς 
φρεάτια κυτών σε χαμηλώτερο χώρο επιτρέπεται μόνον εάν ο χώρος αυτός πληροί τις 
ίδιες απαιτήσεις όπως ο χώρος φορτίου ως άνω. 

3.6 Προστασία προσωπικού 

3.6.1 Πρέπει να προβλέπονται τέσσερα σύνολα πλήρων προστατευτικών 
ενδυμασιών ανθεκτικών σε χημικές προσβολές, επιπλέον των απαιτουμένων από τον 
Κανονισμό 10.10 εξαρτύσεων πυροσβέστη. Η προστατευτική ενδυμασία πρέπει να 
καλύπτει όλο το δέρμα, ώστε κανένα μέρος του σώματος να μην είναι απροστάτευτο. 

3.6.2 Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον δύο αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές 
επιπλέον των απαιτουμένων από τον Κανονισμό 10. Για κάθε απαιτούμενη συσκευή 
πρέπει να προβλέπονται δύο αμοιβές γομώσεις κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν με 
αυτήν. Τα επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 επιβάτες και 
τα φορτηγά πλοία που έχουν εξοπλιστεί με κατάλληλα τοποθετημένα μη εκτεθειμένα 
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σε μόλυνση μέσα για πλήρη αναγόμωση των αεροφιαλών, αρκεί να μεταφέρουν μόνο 
μία αμοιβή γόμωση για κάθε απαιτούμενη συσκευή. 

3.7 Φορητοί πυροσβεστήρες 

Για τους χώρους φορτίου πρέπει να προβλέπονται φορητοί πυροσβεστήρες συνολικής 
χωρητικότητας τουλάχιστον 12 ξηράς κόνεως ή ισοδύναμοι. Οι πυροσβεστήρες 
αυτοί πρέπει να είναι επιπλέον των οποιωνδήποτε φορητών πυροσβεστήρων που 
απαιτούνται σε άλλα σημεία του Κεφαλαίου αυτού. 

3.8 Μόνωση των οριακών χωρισμάτων του χώρου μηχανών 

Τα διαφράγματα που αποτελούν οριακά χωρίσματα μεταξύ χώρων φορτίου και 
χώρων μηχανών κατηγορίας Α πρέπει να μονώνονται σε βαθμό «Α-60», εκτός αν τα 
επικίνδυνα φορτία στοιβάζονται σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 3 τη από τέτοια 
διαφράγματα. Άλλα οριακά χωρίσματα μεταξύ τέτοιων χώρων πρέπει να μονώνονται 
σε βαθμό «Α-60». 

3.9 Σύστημα καταιονισμού νερού 

Σε κάθε ανοικτό χώρο ΚΟ-ΚΟ επάνω από τον οποίο υπάρχει κατάστρωμα και σε κάθε 
χώρο που θεωρείται ως κλειστός χώρος ΚΟ-ΚΟ μη δυνάμενος να κλειστεί ερμητικά, 
πρέπει να τοποθετείται εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα καταιονισμού νερού υπό πίεση 
με χειροκίνητη λειτουργία το οποίο πρέπει να προστατεύει όλα τα σημεία 
οποιουδήποτε καταστρώματος και δαπέδου οχημάτων μέσα στον χώρο, με την 
εξαίρεση ότι η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την χρήση οποιουδήποτε άλλου μονίμου 
συστήματος πυρόσβεσης για το οποίο έχει αποδειχθεί με δοκιμή πλήρους έκτασης ότι 
δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Ωστόσο, οι διατάξεις αποστράγγισης και 
απάντλησης πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εμποδίζεται η δημιουργία 
ελευθέρων επιφανειών. Το σύστημα αποστράγγισης πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους 
ώστε να απομακρύνει όχι λιγότερο από το 125% του συνδυασμού παροχών τόσο των 
αντλιών του συστήματος καταιονισμού νερού, όσο και του απαιτούμενου αριθμού 
των ακροσωληνίων των ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς. Τα επιστόμια του 
συστήματος αποστράγγισης πρέπει να είναι δυνατό να χειριστούν έξω από τον 
προστατευόμενο χώρο, από θέση γειτονική των χειριστηρίων του συστήματος 
κατάσβεσης. Τα φρεάτια των κυτών πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας και να 
έχουν διαταχθεί στο πλευρικό περίβλημα του πλοίου σε απόσταση μεταξύ τους όχι 
περισσότερη από 40 ιη σε κάθε υδατοστεγές διαμέρισμα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
η δυσμενής επίδραση του προστιθεμένου βάρους και της ελεύθερης επιφάνειας του 
νερού στην ευστάθεια πρέπει να ληφθεί υπόψη στην έκταση που θα θεωρηθεί 
αναγκαίο από την Αρχή κατά την έγκριση των πληροφοριακών στοιχείων 
ευστάθειας Τ 

3.10 Διαχωρισμός των χώρων ΚΟ-ΚΟ 

3.10.1 Σε πλοία που διαθέτουν χώρους ΚΟ-ΚΟ, πρέπει να προβλέπεται διαχωρισμός 
μεταξύ ενός κλειστού χώρου ΚΟ-ΚΟ και ενός παρακείμενου ανοικτού χώρου ΚΟ- 


' Γίνεται μνεία της Σύστασης για μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης σε χώρους ειδικής κατηγορίας που 
υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α. 123(Υ). 
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ΚΌ. Ο διαχωρισμός πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί την 
διέλευση επικινδύνων ατμών και υγρών μεταξύ τέτοιων χώρων. Εναλλακτικά, τέτοιος 
διαχωρισμός δεν χρειάζεται να προβλέπεται εάν ο χώρος ΚΌ-ΚΌ θεωρείται ως 
κλειστός χώρος μέχρι το συνολικό μήκος του και εάν πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού. 

3.10.2 Σε πλοία που διαθέτουν χώρους ΚΌ-ΚΌ, πρέπει να προβλέπεται διαχωρισμός 
μεταξύ ενός κλειστού χώρου ΚΟ-ΚΟ και του παρακείμενου εκτεθειμένου στον καιρό 
καταστρώματος. Ο διαχωρισμός πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιεί την διέλευση επικινδύνων ατμών και υγρών μεταξύ τέτοιων χώρων. 
Εναλλακτικά, δεν χρειάζεται να προβλέπεται διαχωρισμός εάν οι διατάξεις των 
κλειστών χώρων ΚΟ-ΚΟ είναι σε συμφωνία με εκείνες που απαιτούνται για τα 
μεταφερόμενα επικίνδυνα φορτία σε παρακείμενο εκτεθειμένο στον καιρό 
κατάστρωμα. 

4 Έγγραφο συμμόρφωσης** 

Η Αρχή πρέπει να εφοδιάζει το πλοίο με κατάλληλο έγγραφο ως απόδειξη 
συμμόρφωσης κατασκευής και εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
αυτού. Πιστοποιητικά για επικίνδυνα φορτία, εκτός από στερεά επικίνδυνα φορτία 
χύμα, δεν απαιτούνται για τα φορτία που ορίζονται ως κλάσης 6.2 και 7 καθώς και 
για επικίνδυνα φορτία σε περιορισμένες ποσότητες. 


Πίνακας 19.1 - Εφαρμογή των απαιτήσεων για διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς 
επικινδύνων φορτίων σε πλοία και σε χώρους φορτίου. 

Όπου εμφανίζεται X στον Πίνακα 19.1^ σημαίνει ότι η απαίτηση αυτή πρέπει να 
εφαρμοστεί σε όλες τις κλάσεις επικινδύνων φορτίων όπως δίνονται στην αντίστοιχη 
γραμμή του πίνακα 19.3, εκτός από τα αναφερόμενα στις σημειώσεις. 


** Γίνεται μνεία στο έγγραφο συμμόρφωσης προς τις ειδικές απαιτήσεις για πλοία που μεταφέρουν 
επικίνδυνα φορτία κατά τις διατάξεις του Κανονισμού ΙΙ-2/54 της ΠΑΖΕΘ 74, όπως τροποποιήθηκαν 
(Μ8(Γ/(Γίπ:.642). 
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Κανονισμός 

19.2.2 

Καταστρώματα εκτεθειμένα στον 
καιρό . 1 έως και .5 

Χωρίς ειδική σχεδίαση Σ 

Χώροι φορτίου 

εμπορευματοκιβωτίων Ιο 

.3 

Στερεά επικίνδυνα φορτία 
χύμα 

Φορτηγίδες που Ιη 

μεταφέρονται στο πλοίο 

Κανονισμός 19 

Κλειστοί χώροι ΚΟ-ΚΟ 3 

Ανοικτοί χώροι ΚΟ-ΚΟ 

3.1.1 

X 

X 

X 

X 

X 

Για την εφαρμογή των απαιτήσεων του 
Κανονισμού 19 σε διαφορετικές κλάσεις 
επικινδύνων φορτίων βλ. πίνακα 19.2 

X 

3.1.2 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

3.1.3 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

3.1.4 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

3.2 

- 

X 

X 

X 

X 

X 4 

3.3 

- 

X 

X 

X 

- 

X 4 

3.4.1 

- 

X 

X 1 

X 

- 

X 4 


- 

X 

X 1 

X 

- 

X 4 

3.5 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

3.6.1 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

3.6.2 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

3.7 

X 

X 

- 

- 

X 

- 

3.8 

X 

X 

X 2 

X 

X 

- 

3.9 

- 

- 

- 

X 2 

X 

- 

3.10.1 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

3.10.2 

- 

- 

- 

X 

- 

- 


Σημειώσεις 

1 Για κλάσεις 4 και 5.1 δεν εφαρμόζεται για κλειστά εμπορευματοκιβώτια. 

Για κλάσεις 2, 3, 6.1 και 8 όταν μεταφέρονται σε κλειστά 

εμπορευματοκιβώτια η παροχή αερισμού μπορεί να μειωθεί σε όχι λιγότερο 
από δύο εναλλαγές αέρα. Για τους σκοπούς της απαίτησης αυτής η φορητή 
δεξαμενή θεωρείται ως κλειστό εμπορευματοκιβώτιο. 

2 Εφαρμόζεται μόνο για καταστρώματα. 

3 Εφαρμόζεται μόνο για κλειστούς χώρους ΚΟ-ΚΟ, που δεν μπορούν να 
κλειστούν ερμητικά. 

4 Στην ειδική περίπτωση που οι φορτηγίδες έχουν την δυνατότητα να περιέχουν 
εύφλεκτους ατμούς ή εναλλακτικά εάν έχουν την δυνατότητα να 
εκφορτώνουν εύφλεκτους ατμούς σε ασφαλές μέρος έξω από το διαμέρισμα 
μεταφοράς τους μέσω αγωγών αερισμού συνδεδεμένων με αυτές, οι 
απαιτήσεις αυτές μπορούν να ελαττωθούν ή να αρθούν, σύμφωνα με την 
ικανοποίηση της Αρχής. 

5 Οι χώροι ειδικής κατηγορίας πρέπει να θεωρούνται ως κλειστοί χώροι ΚΟ-ΚΟ 
όταν μεταφέρονται επικίνδυνα φορτία. 
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Πίνακας 19.2 - Εφαρμογή των απαιτήσεων για διαφορετικές κλάσεις επικινδύνων 
φορτίων για πλοία και χώρους φορτίου που μεταφέρουν στερεά επικίνδυνα φορτία 
χύμα. 


Κλάση 

4.1 

4.2 

4.3 6 

5.1 

6.1 

8 

9 

Κανονισμός 19 








3.1.1 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

3.1.2 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

3.2 

X 

X 7 

X 

X 8 

- 

- 

X 8 

3.4.1 

- 

X 7 

X 

- 

- 

- 

- 

ΒΗ· 

X 9 

X 7 

X 

χ’.» 

- 

- 

χ 7 - 9 

ΒΟ·· 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.8 

X 

X 

X 

χ' 

- 

- 

X 10 


Σημειώσεις: 

6 Οι κίνδυνοι των ουσιών σ’ αυτή την κλάση που μπορεί να μεταφέρονται χύμα 
είναι τέτοιοι ώστε πρέπει να εξετάζεται ειδικά από την Αρχή η κατασκευή και 
ο εξοπλισμός του εμπλεκομένου πλοίου, επιπλέον της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων που απαριθμούνται στον πίνακα αυτόν. 

7 Εφαρμόζεται μόνον για σπορόπιτα που περιέχει εκχυλίσματα διαλύτη σε 
νιτρική αμμωνία και λιπάσματα νιτρικής αμμωνίας. 

8 Εφαρμόζεται μόνον για νιτρική αμμωνία και λιπάσματα νιτρικής αμμωνίας. 
Ωστόσο, ο βαθμός προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα που περιέχονται στην 
έκδοση 60079 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, Ηλεκτρική Συσκευή 
για Ατμόσφαιρες Εκρηκτικού Αερίου, είναι επαρκής. 

9 Απαιτούνται μόνον κατάλληλα προστατευτικά συρμάτινα πλέγματα. 

10 Οι απαιτήσεις του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για Στερεά Φορτία χύμα που 
υιοθετήθηκαν με την Απόφαση Α.434(ΧΙ), όπως τροποποιήθηκε, είναι 
επαρκείς. 
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Κανονισμός 20 

Προστασία χώρων οχημάτων, ειδικής κατηγορίας και ΚΟ-ΚΟ 

1 Σκοπός 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να παρέχει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας προς 
καθορισμό των αντικειμενικών στόχων πυρασφαλείας του Κεφαλαίου αυτού για 
πλοία που διαθέτουν χώρους οχημάτων, ειδικής κατηγορίας και ΚΟ-ΚΟ. Για τον 
σκοπό αυτό πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις: 

.1 πρέπει να προβλέπονται συστήματα πυροπροστασίας για να 
προστατεύουν επαρκώς το πλοίο από κινδύνους που σχετίζονται με 
χώρους οχημάτων, ειδικής κατηγορίας και ΚΟ-ΚΟ· 

.2 πρέπει να απομονώνονται οι πηγές ανάφλεξης από χώρους οχημάτων, 
ειδικής κατηγορίας και ΚΟ-ΚΟ· και 

.3 οι χώροι οχημάτων, ειδικής κατηγορίας και ΚΟ-ΚΟ πρέπει να 
αερίζονται επαρκώς. 

2 Γενικές απαιτήσεις 

2.1 Εφαρμογή 

Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών στα μέρη Β, Ο, ϋ 
και Ε, ανάλογα με την περίπτωση, οι χώροι οχημάτων, ειδικής κατηγορίας και ΚΟ- 
ΚΟ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού. 

2.2 Βασικές αρχές για επιβατηγά πλοία 

2.2.1 Η βασική αρχή που διέπει τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού είναι ότι η 
υποδιαίρεση σε κύριες κατακόρυφες ζώνες που απαιτείται από τον Κανονισμό 9.2 
μπορεί να μην είναι πρακτικά δυνατή σε χώρους οχημάτων επιβατηγών πλοίων και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να επιτυγχάνεται ισοδύναμη προστασία σε τέτοιους χώρους με 
βάση την θεώρηση οριζόντιας ζώνης και με την πρόβλεψη επαρκούς μονίμου 
συστήματος πυρόσβεσης. Με βάση την θεώρηση αυτή, η οριζόντια ζώνη για τον 
σκοπό του Κανονισμού αυτού μπορεί να περιλαμβάνει χώρους ειδικής κατηγορίας σε 
περισσότερα του ενός καταστρώματα υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό καθαρό 
ύψος για τα οχήματα δεν υπερβαίνει τα 10 τη. 

2.2.2 Η βασική αρχή που διέπει τις διατάξεις της παραγράφου 2.2.1 εφαρμόζονται 
επίσης και σε χώρους ΚΟ-ΚΟ. 

2.2.3 Οι απαιτήσεις για συστήματα αερισμού, για ανοίγματα σε χωρίσματα κλάσης 
«Α» και για διελεύσεις μέσω χωρισμάτων κλάσης «Α» προς διατήρηση της 
ακεραιότητας των κατακορύφων ζωνών στο Κεφάλαιο αυτό πρέπει να εφαρμόζονται 
εξ ίσου για καταστρώματα και διαφράγματα που σχηματίζουν τα οριακά χωρίσματα 
που διαχωρίζουν τις οριζόντιες ζώνες μεταξύ τους και από το υπόλοιπο πλοίο. 
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3 Προφύλαξη έναντι ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών σε κλειστούς χώρους 
οχημάτων, κλειστούς χώρους ΚΟ-ΚΟ και χώρους ειδικής κατηγορίας 

3.1 Συστήματα αερισμού 

3.1.1 Ικανότητα των συστημάτων αερισμού 

Πρέπει να προβλέπεται αποτελεσματικό σύστημα τεχνητού αερισμού, επαρκές ώστε 
να δίνει τουλάχιστον τις ακόλουθες εναλλαγές αέρα: 


. 1 Επιβατηγά πλοία 


Χώροι ειδικής κατηγορίας 10 εναλλαγές αέρα ανά ώρα 

Κλειστοί χώροι ΚΟ-ΚΟ και χώροι 
οχημάτων εκτός χώροιν ειδικής 
κατηγορίας πλοίων που 
μεταφέρουν περισσότερους από 36 

επιβάτες 10 εναλλαγές αέρα ανά ώρα 

Κλειστοί χώροι ΚΟ-ΚΟ και χώροι 
οχημάτων εκτός χώρων ειδικής 
κατηγορίας πλοίων που 
μεταφέρουν όχι περισσότερους 

από 36 επιβάτες 6 εναλλαγές αέρα ανά ώρα 


.2 Φορτηγά πλοία 


6 εναλλαγές αέρα ανά ώρα 


Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει αυξημένο αριθμό εναλλαγών αέρα κατά τον χρόνο που 
τα οχήματα φορτώνονται και εκφορτώνονται. 


3.1.2 Λειτουργία των συστημάτων αερισμού 

3.1.2.1 Σε επιβατηγό πλοία το σύστημα τεχνητού αερισμού που απαιτείται στην 
παράγραφο 3.1.1 πρέπει να είναι ξεχωριστό από άλλα συστήματα αερισμού και 
πρέπει να είναι σε λειτουργία κάθε στιγμή που ευρίσκονται οχήματα σε τέτοιους 
χώρους. Οι δυνάμενοι να κλείνονται αποτελεσματικά αγωγοί αερισμού που 
εξυπηρετούν τέτοιους χώρους φορτίου πρέπει να είναι ξεχωριστοί για κάθε τέτοιο 
χώρο. Το σύστημα πρέπει να είναι δυνατό να ελέγχεται από θέση έξω από τους 
χώρους αυτούς. 

3.1.2.2 Σε φορτηγά πλοία οι ανεμιστήρες αερισμού πρέπει κανονικά να λειτουργούν 
συνεχώς οποτεδήποτε ευρίσκονται οχήματα στο πλοίο. Όπου αυτό δεν είναι 
πρακτικώς δυνατόν, πρέπει να λειτουργούν για περιορισμένη χρονική περίοδο 
καθημερινά όσο επιτρέπει ο καιρός, και σε οποιαδήποτε περίπτωση για επαρκή 
χρονική περίοδο πριν από την εκφόρτωση, μετά την οποία περίοδο πρέπει να 
διαπιστωθεί ότι ο χώρος ΚΟ-ΚΟ ή οχημάτων είναι ελεύθερος αερίων. Για τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να μεταφέρεται ένα ή περισσότερα φορητά όργανα ανίχνευσης 
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καυσίμων αερίων. Το σύστημα πρέπει να είναι εντελώς ξεχωριστό από άλλα 
συστήματα αερισμού. Οι αγωγοί αερισμού που εξυπηρετούν χώρους ΚΟ-ΚΌ ή 
οχημάτων πρέπει να είναι δυνατό να κλείνονται αποτελεσματικά για κάθε χώρο 
φορτίου. Το σύστημα πρέπει να είναι δυνατό να ελέγχεται από θέση έξω από τους 
χώρους αυτούς. 

3.1.2.3 Το σύστημα αερισμού πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται 
η στρωματοποίηση του αέρα και ο σχηματισμός αεροθυλάκων. 

3.1.3 Ένδειξη των συστημάτων αερισμού 

Πρέπει να προβλέπονται μέσα στην γέφυρα ναυσιπλοΐας που να δείχνουν 
οποιαδήποτε απώλεια της απαιτούμενης ικανότητας αερισμού. 

3.1.4 Δ ιατάξεις κλεισίματος και αγωγοί 

3.1.4.1 Πρέπει να προβλέπονται διατάξεις που να επιτρέπουν την γρήγορη διακοπή 
και το αποτελεσματικό κλείσιμο του συστήματος αερισμού από θέση έξω από τον 
χώρο σε περίπτωση πυρκαϊάς, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του καιρού και 
της θάλασσας. 

3.1.4.2 Οι αγωγοί αερισμού περιλαμβανομένων των πυροφρακτών που ευρίσκονται 
στην ίδια οριζόντια ζώνη πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα. Σε επιβατηγό 
πλοία οι αγωγοί αερισμού που διέρχονται διαμέσου άλλων οριζοντίων ζωνών ή 
χώρων μηχανών πρέπει να είναι χαλύβδινοι αγωγοί με μόνωση βαθμού «Α-60», 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Κανονισμούς 9.7.2.1.1 και 9.7.2.1.2. 

3.1.5 Μόνιμα ανοίγματα 

Τα μόνιμα ανοίγματα στα πλευρικά τοιχώματα, στα άκρα ή στην οροφή του χώρου 
πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε πυρκαϊά στον χοίρο φορτίου να μην θέσει σε 
κίνδυνο περιοχές στοιβασίας και σταθμούς επιβίβασης σωστικών μέσων καθώς και 
χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου σε υπερκατασκευές και 
υπερστεγάσματα πάνω από τους χώρους φορτίου. 

3.2 Ηλεκτρικός εξοπλισμός και καλωδιώσεις 

3.2.1 Εκτός αν ισχύει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.2, ο ηλεκτρικός 
εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου για χρήση σε 
εκρηκτικά μίγματα βενζίνης και αέρα. 

3.2.2 Σε περίπτωση χώρων διαφορετικών από χώρους ειδικής κατηγορίας κάτω από 
το κατάστρωμα στεγανών φρακτών, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 3.2.1, επάνω 
από ύψος 450 ιτιπι από το κατάστρωμα και από κάθε δάπεδο για οχήματα, εάν 
υπάρχει, εκτός από δάπεδα οχημάτων με ανοίγματα επαρκούς μεγέθους που 
επιτρέπουν την διέλευση αερίων βενζίνης προς τα κάτω, πρέπει να επιτρέπεται 


* Γίνεται μνεία των συστάσεων της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, και ειδικώτερα της έκδοσης 
60079. 
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ηλεκτρικός εξοπλισμός κλειστού και προστατευμένου σε τέτοιο βαθμό τύπου ώστε να 
εμποδίζει την διαφυγή σπινθήρων ως εναλλακτικός, υπό την προϋπόθεση ότι το 
σύστημα αερισμού είναι σχεδιασμένο και ελέγχεται κατά τρόπο ώστε να παρέχει 
συνεχή αερισμό των χώρων φορτίου της τάξεως μεγέθους τουλάχιστον δέκα 
εναλλαγών αέρα ανά ώρα, οποτεδήποτε ευρίσκονται οχήματα στο πλοίο. 

3.3 Ηλεκτρικός εξοπλισμός και καλωδιώσεις σε αγωγούς εξαερισμού 

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εντός 
αγωγού εξαερισμού, πρέπει να είναι τύπου εγκεκριμένου για χρήση σε εκρηκτικά 
μίγματα βενζίνης και αέρα και το στόμιο εξαγωγής από οποιονδήποτε αγωγό 
εξαερισμού πρέπει να ευρίσκεται σε ασφαλή θέση, λαμβανομένων υπόψη άλλων 
πιθανών πηγών ανάφλεξης. 

3.4 Άλλες πηγές ανάφλεξης 

Δεν πρέπει να επιτρέπεται λοιπός εξοπλισμός που μπορεί να συνιστά πηγή ανάφλεξης 
εύφλεκτων ατμών. 

3.5 Ευδίαιοι (μπούνια) και αποστράγγιση 

Οι ευδίαιοι (μπούνια) δεν πρέπει να οδηγούν σε χώρους μηχανών ή σε άλλους χώρους 
όπου μπορεί να παρουσιαστούν πηγές ανάφλεξης. 

4 Ανίχνευση και αναγγελία 

4.1 Συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 

Εκτός αν ισχύει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4.3.1, πρέπει να προβλέπεται 
μόνιμο σύστημα ανίχνευσης κα αναγγελίας πυρκαϊάς που να πληροί τις απαιτήσεις 
του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας. Το μόνιμο σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει 
να είναι ικανό για γρήγορη ανίχνευση έναρξης πυρκαϊάς. Ο τύπος των ανιχνευτών και 
η κατανομή και τοποθεσία τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την κρίση τως Αρχής, 
λαμβανομένων υπόψη των επιδράσεων του αερισμού και άλλων σχετικών 
παραγόντων. Το σύστημα μετά την εγκατάστασή του πρέπει να δοκιμαστεί κάτω από 
κανονικές συνθήκες αερισμού και πρέπει να δώσει συνολική τιμή απόκρισης 
σύμφωνα με την κρίση της Αρχής. 

4.2 Συστήματα ανίχνευσης καπνού με δειγματοληπτική αναρρόφηση 

Εκτός από τους ανοικτούς χώρους ΚΟ-ΚΟ, τους ανοικτούς χώρους οχημάτων και 
τους χώρους ειδικής κατηγορίας, μπορεί να χρησιμοποιείται σύστημα ανίχνευσης 
καπνού με δειγματοληπτική αναρρόφηση που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Συστημάτων Πυρασφαλείας ως εναλλακτικό του μονίμου συστήματος ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς που απαιτείται στην παράγραφο 4.1. 
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4.3 Χώροι ειδικής κατηγορίας 

4.3.1 Σε χώρους ειδικής κατηγορίας πρέπει να τηρείται επαρκές σύστημα 
περιπολίας πυρκαϊάς. Ωστόσο, εάν τηρείται επαρκές σύστημα περιπολίας πυρκαϊάς 
δια συνεχούς ανά πάσα στιγμή επιτήρησης κατά την διάρκεια του ταξιδιού, δεν 
απαιτείται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς. 

4.3.2 Πρέπει να τοποθετούνται χειροκίνητα σημεία κλήσης κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε κανένα μέρος του χώρου να μην ευρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 τη 
από χειροκίνητο σημείο κλήσης, και ώστε ένα σημείο πρέπει να ευρίσκεται κοντά σε 
κάθε έξοδο από τέτοιους χώρους 

5 Κατασκευαστική προστασία 

Παρά τις διατάξεις του Κανονισμού 9.2.2, σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν 

περισσότερους από 36 επιβάτες, τα οριακά διαφράγματα και καταστρώματα των 
χώρων ειδικής κατηγορίας και των χώρων ΚΟ-ΚΟ πρέπει να μονώνονται σε βαθμό 
«Α-60». Ωστόσο, όπου χώρος κατηγορίας (5), (9), και (10), όπως ορίζονται στον 
Κανονισμό 9.2.2.3 ευρίσκεται στην μια πλευρά του χωρίσματος, ο βαθμός μόνωσης 
μπορεί να μειωθεί σε «Α-0». Όπου δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου ευρίσκονται κάτω 
από χώρο ειδικής κατηγορίας ή χώρο ΚΟ-ΚΟ, η ακεραιότητα του καταστρώματος 
μεταξύ τέτοιων χώρων μπορεί να μειωθεί σε βαθμό «Α-0». 

6 Κατάσβεση πυρκαϊάς 

6.1 Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς* 

6.1.1 Οι χώροι οχημάτων και οι χώροι ΚΟ-ΚΟ που δεν είναι χώροι ειδικής 
κατηγορίας και είναι δυνατόν να κλειστούν ερμητικά από θέση έξω από τους χώρους 
φορτίου πρέπει να εφοδιάζονται με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο 
το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας, 
εκτός από τα ακόλουθα : 

.1 εάν έχει εγκατασταθεί σύστημα διοξειδίου του άνθρακα η ποσότητα 
του διατιθέμενου αερίου πρέπει να είναι τουλάχιστον επαρκής για να 
δώσει ελάχιστο όγκο ελευθέρου αερίου ίση προς το 45 % του 
συνολικού όγκου του μέγιστου τέτοιου χώρου φορτίου που είναι 
δυνατόν να κλειστεί ερμητικά, και οι διατάξεις να είναι τέτοιες ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον δύο τρίτα του απαιτούμενου αερίου 
για τον εν λόγω χώρο πρέπει να εισαχθούν εντός 10 πιίη· 

.2 μπορεί να εγκατασταθεί οποιοδήποτε άλλο μόνιμο σύστημα 
πυρόσβεσης με αδρανές αέριο ή μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό 
υψηλής εκτόνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Αρχή ικανοποιείται ότι 
επιτυγχάνεται ισοδύναμη προστασία· και 

.3 μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα που πληροί τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 6.1.2, ως εναλλακτικό. 


* Γίνεται μνεία ίων Οδηγιών κατά την έγκριση εναλλακτικών συστημάτων καταπολέμησης πυρκαϊάς 
με νερό για χρήση σε χώρους ειδικής κατηγορίας (ΜδΟ/Οίτο.914). 
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6.1.2 Οι χώροι ΚΟ-ΚΟ και οι χώροι οχημάτων που δεν είναι δυνατόν να κλειστούν 
ερμητικά καθώς και οι χώροι ειδικής κατηγορίας πρέπει να εφοδιάζονται με 
εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα καταιονισμού νερού υπό πίεση " για χειροκίνητη χρήση 
που πρέπει να προστατεύει όλα τα μέρη οποιουδήποτε καταστρώματος και δαπέδου 
οχημάτων εντός τέτοιων χώρων. Τέτοια συστήματα καταιονισμού νερού πρέπει να 
έχουν : 

.1 μετρητή πίεσης στο επιστόμιο του αγωγού· 

.2 σαφή σήμανση σε κάθε επιστόμιο αγωγού που να δείχνει τους 
εξυπηρετούμενους χώρους· 

.3 οδηγίες για συντήρηση και λειτουργία, ευρισκόμενες στο διαμέρισμα 
των επιστομίων · και 

.4 επαρκή αριθμό επιστομίων αποστράγγισης. 

6.1.3 Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει την χρήση οποιουδήποτε άλλου μονίμου 
συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς* το οποίο έχει αποδειχθεί με δοκιμή πλήρους 
έκτασης ότι δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε συνθήκες εξομοίωσης πυρκαϊάς 
με ροή βενζίνης σε χώρο οχημάτων ή σε χώρο ΚΟ-ΚΟ, για να θέτει υπό έλεγχο 
πυρκαϊές που είναι δυνατόν να συμβούν σε τέτοιο χώρο. 

6.1.4 Όταν εγκαθίστανται μόνιμα συστήματα καταιονισμού νερού υπό πίεση, λόγω 
της σοβαρής απώλειας ευστάθειας που θα μπορούσε να παρουσιαστεί λόγω μεγάλων 
ποσοτήτων νερού που συσσωρεύεται στο κατάστρωμα ή στα καταστρώματα κατά την 
διάρκεια λειτουργίας του μονίμου συστήματος καταιονισμού νερού υπό πίεση, πρέπει 
να προβλέπονται οι ακόλουθες διατάξεις : 

. 1 σε επιβατηγό πλοία: 

.1.1 πρέπει στους χώρους πάνω από το κατάστρωμα στεγανών 

φρακτών να εγκαθίστανται ευδίαιοι (μπούνια) κατά τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται ότι το νερό αυτό εκρέει γρήγορα κατευθείαν 
έξω από το πλοίο· 

.1.2.1 σε ΚΟ-ΚΟ επιβατηγό πλοία τα επιστόμια εκροής για τους 

ευδιαίους, εφοδιασμένα με αποτελεσματικά μέσα κλεισίματος 
που να μπορούν να χειριστούν από θέση πάνω από το 
κατάστρωμα στεγανών φρακτών σύμφωνα με την Διεθνή 
Σύμβαση Περί Γραμμών Φορτώσεως σε ισχύ, πρέπει να 
κρατούνται ανοικτά ενόσω τα πλοία ευρίσκονται στη θάλασσα· 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης περί μονίμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαϊάς για χοίρους ειδικής 
κατηγορίας που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α. 123( V). 

Γίνεται μνεία των Οδηγιών κατά την έγκριση εναλλακτικών μονίμων συστημάτων κατάσβεσης 
πυρκαϊάς με νερό για χρήση σε χώρους ειδικής κατηγορίας (ΜδΟ/Οίτο.914). 
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.1.2.2 οποιοσδήποτε χειρισμός των επιστομίων που αναφέρεται στην 

παράγραφο 6.1.4.1.2.1 πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο 
του πλοίου· 

.1.3 στους χώρους κάτω από το κατάστρωμα στεγανών φρακτών, η 

Αρχή μπορεί να απαιτήσει ευκολίες απάντλησης και 
αποστράγγισης επιπλέον των απαιτήσεων του Κανονισμού II- 
1/21. Σε τέτοια περίπτωση το σύστημα αποστράγγισης πρέπει 
να είναι μεγέθους που να απομακρύνει όχι λιγότερο από 125 % 
της συνδυασμένης παροχής τόσο των αντλιών του συστήματος 
καταιονισμού νερού όσο και του απαιτουμένου αριθμού των 
ακροσωληνίων των ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς. Τα 
επιστόμια του συστήματος αποστράγγισης πρέπει να μπορούν 
να χειρίζονται έξω από τον προστατευόμενο χώρο σε θέση 
πλησίον των χειριστηρίων του συστήματος κατάσβεσης. Οι 
οχετοί των υδροσυλλεκτών κυτών πρέπει να είναι επαρκούς 
χωρητικότητας και πρέπει να διατάσσονται στην πλευρά του 
πλοίου σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη από 40 τη σε 
κάθε υδατοστεγές διαμέρισμα· 

.2 σε φορτηγά πλοία οι διατάξεις απάντλησης και αποστράγγισης πρέπει 
να είναι κατά τρόπο που να εμποδίζουν την δημιουργία ελευθέρων 
επιφανειών. Σε τέτοια περίπτωση το σύστημα αποστράγγισης πρέπει 
να είναι μεγέθους που να απομακρύνει όχι λιγότερο από 125 % της 
συνδυασμένης παροχής τόσο των αντλιών του συστήματος 
καταιονισμού νερού όσο και του απαιτουμένου αριθμού των 
ακροσωληνίων των ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς. Τα επιστόμια του 
συστήματος αποστράγγισης πρέπει να μπορούν να χειρίζονται έξω από 
τον προστατευόμενο χώρο σε θέση πλησίον των χειριστηρίων του 
συστήματος κατάσβεσης. Οι οχετοί των υδροσυλλεκτών κυτών πρέπει 
να είναι επαρκούς χωρητικότητας και πρέπει να διατάσσονται στην 
πλευρά του πλοίου σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη από 40 
τη σε κάθε υδατοστεγές διαμέρισμα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η 
δυσμενής επίδραση του προστιθεμένου βάρους και της ελεύθερης 
επιφάνειας του νερού στην ευστάθεια πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
έκταση που θα θεωρηθεί αναγκαίο από την Αρχή κατά την έγκριση 
των πληροφοριακών στοιχείων ευστάθειας.* Αυτά τα πληροφοριακά 
στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στα πληροφοριακά στοιχεία 
ευστάθειας με τα οποία εφοδιάζεται ο πλοίαρχος όπως απαιτείται από 
τον Κανονισμό II-1/22. 

6.2 Φορητοί πυροσβεστήρες 

6.2.1 Πρέπει σε κάθε επίπεδο καταστρώματος και σε κάθε κύτος ή διαμέρισμα όπου 
μεταφέρονται οχήματα να προβλέπονται φορητοί πυροσβεστήρες, που να 
κατανέμονται σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη από 20 τη και στις δύο 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης σε χώρους ειδικής κατηγορίας που 
υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.123(ν). 
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πλευρές του χώρου. Σε κάθε πρόσβαση προς τέτοιον χώρο φορτίου πρέπει να 
ευρίσκεται τουλάχιστον ένας φορητός πυροσβεστήρας. 

6.2.2 Επιπρόσθετα προς τις διατάξεις της παραγράφου 6.2.1, πρέπει να 
προβλέπονται οι ακόλουθες συσκευές κατάσβεσης πυρκαϊάς σε χώρους οχημάτων, 
ΚΟ-ΚΟ, και ειδικής κατηγορίας που προορίζονται για την μεταφορά μηχανοκίνητων 
οχημάτων με καύσιμα στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους: 

. 1 τουλάχιστον τρεις συσκευές παραγωγής ομίχλης νερού· 

.2 μία φορητή συσκευή παραγωγής αφρού που πληροί τις διατάξεις του 
Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι 
τουλάχιστον δύο τέτοιες συσκευές είναι διαθέσιμες στο πλοίο για 
χρήση σε τέτοιους χώρους.” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

Το υπάρχον κείμενο του Κεφαλαίου V αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

“Κανονισμός 1 
Εφαρμογή 

1 Εκτός αν άλλως ρητά καθορίζεται, αυτό το Κεφάλαιο πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα ι 
πλοία όλων των πλόων, εκτός των : 

.1 πολεμικών πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και άλλων πλοίων που ανήκουν 
διαχειρίζονται υπό Συμβαλλόμενης Κυβέρνησης και χρησιμοποιούνται μόνο ( 
κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία και 

.2 πλοία ναυσιπλοούντα αποκλειστικά στις Μεγάλες Λίμνες της Βορείου Αμερικι 
και στα συγκοινωνούντα και εισρέοντα σ'αυτές ύδατα ανατολικά έως τη κατώτερ 
έξοδο του δί.ΕαπιύειΙ: ΕοοΕ στο Μοπΐτεαΐ Ρτονΐάεηεε του Οιιεύεο. Καναδά. 

Ωστόσο, πολεμικά πλοία, πλωτά ναυπηγήματα και άλλα πλοία που ανήκουν ή διαχειρίζονται υ7 
Συμβαλλόμενης Κυβέρνησης και χρησιμοποιούνται μόνο σε κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσ 
προτρέπονται να ενεργούν ,όσο είναι πρακτικά δυνατό και λογικό .σύμφωνα με αυτό το Κεφάλαιο 

2. Η Αρχή μπορεί να αποφασίζει σε ποίο βαθμό το παρόν Κεφάλαιο πρέπει να εφαρμόζετ 
σε πλοία που δραστηριοποιούνται μόνο σε ύδατα προς την πλευρά της στεριάς το 
γραμμών βάσης που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

3. Μια στερεά συνδεδεμένη σύνθετη μονάδα ενός σκάφους που ωθεί και του σχετικι 
σκάφους που ωθείται, όταν έχει σχεδιασθεί σαν ένας αποκλειστικός και ολοκληρωμέν· 
συνδυασμός ρυμουλκού και φορτηγίδας πρέπει να θεωρείται ως ένα μοναδικό πλοίο για ' 
σκοπό του Κεφαλαίου αυτού. 

4. Η Αρχή πρέπει να καθορίζει σε ποίο βαθμό οι διατάξεις των Κανονισμό 
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 και 28 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθ; 
κατηγορίες πλοίων: 

.1 πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω από 150 ανεξαρτήτως πλόων 

.2 πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω από 500 μη εκτελούντα διεθνείς πλόες και 


.3 


αλιευτικά σκάφη. 
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Κανονισμός 2 
Ορισμοί 


Για το σκοπό του Κεφαλαίου αυτού: 

1. που έχει κατασκευασθεί προκειμένου για πλοίο σημαίνει το στάδιο 
κατασκευής όπου: 

. 1 τοποθετείται η τρόπιδα ή 

.2 αρχίζει η κατασκευή που χαρακτηρίζει συγκεκριμένο πλοίο ή 

.3 η συναρμολόγηση του πλοίου έχει αρχίσει περιλαμβάνοντας 

τουλάχιστον 50 τόνους ή 1% της προβλεπόμενης μάζας όλων των 
κατασκευαστικών υλικών , οποιοδήποτε είναι μικρότερο. 

2. Ναυτικός χάρτης ή ναυτιλιακή έκδοση είναι ένας χάρτης ειδικού προορισμού ή 
βιβλίο, ή ειδικά συγκροτημένη βάση δεδομένων από την οποία ένας τέτοιος 
χάρτης ή βιβλίο παράγεται , που έχει εκδοθεί επίσημα από μία Κυβέρνηση ή 
με την εξουσιοδότηση αυτής, από εξουσιοδοτημένη Υδρογραφική Υπηρεσία 
ή άλλο σχετικό κυβερνητικό ίδρυμα και σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τις 
απαιτήσεις της ναυσιπλοΐας .* 

3. Όλα τα πλοία σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο, πλωτό ναυπήγημα ή σκάφος 
ανεξαρτήτως τύπου και προορισμού. 

Κανονισμός 3 

Εξαιρέσεις και ισοδύναμες διατάξεις 

1. Η Αρχή μπορεί να παρέχει γενικές εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών 15, 17, 18, 19 (εκτός 19.2.1.7), 20, 22, 24, 25, 26, 27 και 28 σε 
πλοία χωρίς μηχανικά μέσα πρόωσης. 

2. Η Αρχή μπορεί να παρέχει σε συγκεκριμένα πλοία εξαιρέσεις ή ισοδύναμες 
διατάξεις μερικής ή υπό όρους εφαρμογής, όταν οποιοδήποτε τέτοιο πλοίο 
εκτελεί πλου κατά τον οποίο η μέγιστη απόσταση του πλοίου από τη ξηρά, το 
μήκος και η φύση του ταξιδιού, η απουσία γενικών κινδύνων ναυσιπλοΐας και 
άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την ασφάλεια είναι τέτοιες που να καθιστούν 
την πλήρη εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου μη λογική ή μη αναγκαία, με 
την προϋπόθεση ότι η Αρχή έχει λάβει υπόψη την επίδραση που μπορεί να 
έχουν στην ασφάλεια όλων των άλλων πλοίων τέτοιες εξαιρέσεις και 
ισοδύναμες διατάξεις. 

3. Κάθε Αρχή πρέπει υποβάλει στον Οργανισμό, το ταχύτερο δυνατό μετά την 
01 Ιανουάριου κάθε έτους, συγκεντρωτική αναφορά όλων των νέων 
εξαιρέσεων και ισοδύναμων διατάξεων που παρείχε σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος Κανονισμού κατά την διάρκεια του παρελθόντος 
ημερολογιακού έτους και πρέπει να εξηγεί τους λόγους της παροχής τέτοιων 
εξαιρέσεων και ισοδύναμων διατάξεων . Ο Οργανισμός πρέπει να κυκλοφορεί 
αυτά τα στοιχεία στις άλλες συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις για ενημέρωση. 


Γίνεται αναφορά στις ανάλογες αποφάσεις και συστάσεις του Διεθνούς 
Υδρογραφικού Οργανισμού που αφορούν την εξουσία και ευθύνη των παράκτιων 
Κρατών στην παροχή χαρτογραφήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό 9. 
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Κανονισμός 4 

Ναυτιλιακές προειδοποιήσεις 

Κάθε συμβαλλόμενη Κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι, όταν λαμβάνεται πληροφορία για οποιονδήποτε κίνδυνο από οιαδήποτε αξιόπιστη 
πηγή, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα σε εκείνους που αφορά και πρέπει να ανακοινώνεται στις 
άλλες ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις. * 


Κανονισμός 5 

Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και προειδοποιήσεις 

1. Οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενθαρρύνουν την 
συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων υπό των εν πλω πλοίων και να μεριμνούν για την 
εξέταση, διάδοση και ανταλλαγή των, κατά τον καταλληλότερο τρόπο με σκοπό την 
υποβοήθηση της ναυτιλίας.** Οι Αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν την χρήση 
μετεωρολογικών οργάνων μεγάλου βαθμού ακρίβειας και πρέπει να διευκολύνουν τον 
έλεγχο των οργάνων αυτών όταν ζητηθεί. Για την εκτέλεση αυτού του ελέγχου χωρίς την 
καταβολή τελών από τα πλοία, μπορεί να λάβουν χώρα ρυθμίσεις από τις αρμόδιες εθνικές 
μετεωρολογικές υπηρεσίες. 

2. Συγκεκριμένα, οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φέρουν 
σε πέρας, συνεργαζόμενες, τις ακόλουθες μετεωρολογικές διαδικασίες : 

. 1 να προειδοποιούν τα πλοία για καταιγίδες, θύελλες και τροπικούς κυκλώνες με την 
έκδοση της πληροφορίας σε κείμενο και, σε όσο είναι πρακτικά δυνατό γραφική 
απεικόνιση, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ευκολίες ξηράς για επίγειες και 
δορυφορικές υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. 

.2 να εκδίδουν τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως από επίγειες και δορυφορικές 
υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών,*** ανάλογα την περίπτωση, πληροφορίες καιρού 
κατάλληλες για την ναυσιπλοΐα όπου να περιλαμβάνονται δεδομένα, αναλύσεις, 
προειδοποιήσεις και προβλέψεις καιρού, κυματισμού και πάγου. Τέτοιες 
πληροφορίες θα μεταδίδονται σε κείμενο και. όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε 
γραφική απεικόνιση περιλαμβανομένων της μετεωρολογικής ανάλυσης και των 


Γίνεται αναφορά στην Οδηγία επί της ΙΜΟ/ΙΗΟ Παγκόσμιας Υπηρεσίας Ναυτιλιακών 
Προειδοποιήσεων που υιοθετήθηκε με την απόφαση του Οργανισμού Α.706(17) όπως έχει 
τροποποιηθεί. 

Γίνεται αναφορά στην Σύσταση για πορειογράφηση των καταστάσεων καιρού που 
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.528( 13). 

Γίνεται αναφορά στον Κανονισμό ΙΥ/7.1.4 και ΙΥ/7.1.5. 
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προγνωστικών χαρτών που μεταδίδονται με τηλεομοιοτυπία ή σε ψηφιακή μορφή 
για ανασύσταση από το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων επί του πλοίου. 

.3 να καταρτίζουν και να εκδίδουν τις αναγκαίες δημοσιεύσεις που μπορεί να είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική διεξαγωγή μετεωρολογικών εργασιών εν πλω 
και να μεριμνούν, αν είναι πρακτικά δυνατόν, για την έκδοση και διάθεση 
ημερήσιων χαρτών καιρού προς πληροφόρηση των πλοίων που αποπλέουν. 

.4 να μεριμνούν για την επιλογή πλοίων που να εφοδιάζονται με δοκιμασμένα 
ναυτιλιακά μετεωρολογικά όργανα (όπως βαρόμετρο, βαρογράφο, ψυχρόμετρο και 
κατάλληλη συσκευή μετρήσεως της θερμοκρασίας θαλάσσης) για χρήση σ'αυτή την 
υπηρεσία, και να λαμβάνουν, καταγράφουν και μεταδίδουν μετεωρολογικές 
παρατηρήσεις στους κύριους σταθερούς χρόνους για συνοπτικές παρατηρήσεις 
επιφάνειας (δηλαδή τουλάχιστον τέσσερις φορές ημερησίως όταν το επιτρέπουν οι 
περιστάσεις) και να ενθαρρύνουν άλλα πλοία στη λήψη, καταγραφή και μετάδοση 
παρατηρήσεων σε άλλη μορφή, ιδιαιτέρως όταν βρίσκονται σε περιοχές αραιής 
ναυσιπλοΐας. 

.5 να ενθαρρύνουν τις εταιρείες για συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων πλοίων 
των στην εκτέλεση και καταγραφή παρατηρήσεων καιρού. Αυτές οι παρατηρήσεις 
να μεταδίδονται με την χρήση των επίγειων ή δορυφορικών ραδιοεπικοινωνιακών 
ευκολιών προς όφελος των διαφόρων εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών. 

.6 η μετάδοση αυτών των παρατηρήσεων καιρού είναι ελεύθερη τελών για τα πλοία 
που αφορά.. 

.7 όταν βρίσκονται σε περιοχή όπου υφίσταται ή υπάρχει η υποψία τροπικού κυκλώνα, 
τα πλοία πρέπει να ενθαρρύνονται για την λήψη και μετάδοση των παρατηρήσεών 
τους σε συχνότερα διαστήματα, όποτε είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τα 
καθήκοντα ναυσιπλοΐας των αξιωματικών του πλοίου κατά την διάρκεια των 
θυελλωδών συνθηκών. 

.8 να μεριμνούν για την λήψη και μετάδοση των δελτίων καιρού από και προς τα 
πλοία, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ευκολίες ξηράς για επίγειες και 
δορυφορικές υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. 

.9 να ενθαρρύνουν τους πλοιάρχους όπως ειδοποιούν τα γειτονικά πλοία και επίσης 
τους σταθμούς ξηράς όταν συναντούν ανέμους ταχύτητας 50 κόμβων και άνω 
(δύναμη 10 της κλίμακας Μποφόρ). 

.10 να προσπαθούν για την επίτευξη ομοιόμορφης διαδικασίας όσον αφορά τις ήδη 
καθορισθείσες διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες και, όσο είναι πρακτικά δυνατόν, 
να συμμορφούνται με τους τεχνικούς Κανονισμούς και συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Μετεωρολογίας στον οποίο οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις μπορούν 
να απευθύνονται για μελέτη και συμβουλή επί οποιοσδήποτε μετεωρολογικής 
ερώτησης που μπορεί να ανακύψει κατά την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 

3. Οι απαιτούμενες υπό του παρόντος Κανονισμού πληροφορίες πρέπει να δίδονται σε μορφή 

για μετάδοση και πρέπει να μεταδίδονται κατά προτεραιότητα όπως καθορίζεται στους 
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Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών. Κατά την μετάδοση των μετεωρολογικών πληροφοριών, 
προγνώσεων και προειδοποιήσεων προς «όλους τους σταθμούς», όλοι οι σταθμοί των 
πλοίων πρέπει να συμμορφούνται με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών. 

4. Προγνώσεις, προειδοποιήσεις, συνοπτικά και άλλα μετεωρολογικά δεδομένα που 
προορίζονται για πλοία πρέπει να εκδίδονται και μεταδίδονται από την εθνική 
μετεωρολογική υπηρεσία από την καταλληλότερη θέση προς εξυπηρέτηση των διαφόρων 
παράκτιων περιοχών και περιοχών ανοικτών θαλασσών , σύμφωνα με κοινές διατάξεις των 
Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων, ιδιαιτέρως όπως καθορίζονται στο Σύστημα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας για την Προετοιμασία και Διάδοση των 
Μετεωρολογικών Προγνώσεων και Προειδοποιήσεων Ανοικτών Θαλασσών του 
Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας! ΟΜΠ88). 

Κανονισμός 6 

Υπηρεσία περιπολίας πάγων 

1. Η Περιπολία Πάγων συμβάλλει στην ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, στην ασφαλή 
και αποτελεσματική ναυσιπλοΐα και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στον 
Βόρειο Ατλαντικό. Τα πλοία που διαπλέουν την περιοχή των παγόβουνων που 
επιτηρείται από την Περιπολία Πάγων την εποχή αυτών, απαιτείται να κάνουν χρήση 
των παρεχόμενων από την Περιπολία Πάγων υπηρεσιών. 

2. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν την 
περιπολία πάγων και την υπηρεσία μελέτης και παρατήρησης των συνθηκών πάγου 
στον Βόρειο Ατλαντικό. Καθ 'όλη την διάρκεια της εποχής των πάγων, δηλαδή για την 
περίοδο από τις 15 Φεβρουάριου έως την 1 η Ιουλίου κάθε έτους, τα νοτιοανατολικά, 
νότια και νοτιοδυτικά όρια της περιοχής των παγόβουνων πλησίον των Μεγάλων 
Υφάλων της Νέας Γης πρέπει να επιτηρούνται με σκοπό την πληροφόρηση των 
διερχόμενων πλοίων για το βαθμό επικινδυνότητας της περιοχής αυτής, για την μελέτη 
των συνθηκών πάγου γενικά και με σκοπό την παροχή βοήθειας στα πλοία και τα 
πληρώματα που έχουν ανάγκη εντός των ορίων δραστηριότητας των περιπολικών 
πλοίων και αεροσκαφών. Κατά το υπόλοιπο έτος η μελέτη και η παρατήρηση των 
συνθηκών πάγου πρέπει να τηρείται συμβουλευτικά. 

3. Σε πλοία και αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία περιπολίας πάγων και 
στην μελέτη και παρατήρηση των συνθηκών πάγου μπορεί να ορισθούν άλλα 
καθήκοντα με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τον 
πρωταρχικό σκοπό ή αυξάνουν το κόστος αυτής της υπηρεσίας. 

4. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συμφωνεί να συνεχίσει την 
συνολική διαχείριση της υπηρεσίας περιπολίας πάγων και την μελέτη και παρατήρηση 
των συνθηκών πάγου, περιλαμβανομένης της μετάδοσης των πληροφοριών που 
προκύπτουν. 

5. Οι όροι και συνθήκες που αφορούν την διαχείριση, λειτουργία και χρηματοδότηση της 
Περιπολίας Πάγων καθορίζονται στους Κανόνες για τη διαχείριση, λειτουργία και 
χρηματοδότηση της Περιπολίας Πάγων Βορείου Ατλαντικού που προσαρτώνται στο 
παρόν Κεφάλαιο και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. 
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6. Εάν, καθ'οιαδήποτε στιγμή, οι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και/ή του 
Καναδά εκδηλώσουν επιθυμία διακοπής παροχής αυτών των υπηρεσιών , μπορούν να 
το πράξουν και οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις θα ρυθμίσουν το ερώτημα της 
συνέχισης αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με τα αμοιβαία των ενδιαφέροντα.. Οι 
Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και/ή του Καναδά πρέπει να παρέχουν έγγραφη 
προειδοποίηση 18 μηνών προς όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις των οποίων τα 
πλοία φέρουν την σημαία τους και είναι νηολογημένα σε περιοχές στις οποίες αυτές οι 
Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις έχουν επεκτείνει το από τον παρόντα Κανονισμό όφελος 
από αυτές τις υπηρεσίες πριν διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

Κανονισμός 7 

Υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης 

Κάθε συμβαλλόμενη Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για επικοινωνία ανάγκης και συντονισμό στη περιοχή ευθύνης 
της και για την διάσωση κινδυνευόντων προσώπων στην πέριξ των ακτών της θάλασσα. 
Αυτές οι διατάξεις πρέπει να περιλαμβάνουν τον καθορισμό, λειτουργία και συντήρηση 
τέτοιων ευκολιών έρευνας και διάσωσης που θεωρούνται πρακτικά δυνατές και αναγκαίες, 
λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας και των ναυτιλιακών 
κινδύνων και ,όσο είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να παρέχει επαρκή μέσα εντοπισμού και 
διάσωσης τέτοιων προσώπων.* 

Κάθε συμβαλλόμενη Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής προς τον 
Οργανισμό πληροφοριών που αφορούν τις υπάρχουσες ευκολίες έρευνας και διάσωσης και 
τα σχέδια για αλλαγές των, εάν υπάρχουν. 

Επιβατηγά πλοία στα οποία εφαρμόζεται το Κεφάλαιο I πρέπει να φέρουν επί του πλοίου 
σχέδιο συνεργασίας με τις κατάλληλες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση 
ανάγκης. Το σχέδιο πρέπει να εκπονείται μετά από συνεργασία πλοίου, εταιρείας όπως 
καθορίζεται στο Κανονισμό IX/1, και των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης. Το σχέδιο 
πρέπει να περιλαμβάνει προβλέψεις για τον προγραμματισμό εκτέλεσης περιοδικών 
ασκήσεων για έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του. Το σχέδιο πρέπει να συντάσσεται 
βάσει των οδηγιών που έχουν καταρτισθεί από τον Οργανισμό. 


Γίνεται αναφορά στη Διεθνή Σύμβαση για την Έρευνα και Διάσωση, 1979 και στις ακόλουθες 
αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό: 

Δυνατότητα εντοπισμού των αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης (5ΑΚ)(απόφαση Α.225(νΐΙ)), 
Χρήση των αναμεταδοτών ΚΑΟΑΚ για σκοπούς έρευνας και διάσωσης (απόφαση Α.530(13)), 
Δυνατότητα εντοπισμού για έρευνα και διάσωση (απόφαση Α.616(15)),και 
Διεθνές Αεροναυτικό και Ναυτιλιακό Εγχειρίδιο Έρευνας και Διάσωσης (ΙΑΜ8ΑΚ) (απόφαση 
Λ.894(21)) 
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Κανονισμός 8 
Σήματα διάσωσης 

Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι 
χρησιμοποιούνται σήματα διάσωσης από τις ευκολίες έρευνας και διάσωσης που απασχολούνται 
σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν επικοινωνούν με πλοία ή με πρόσωπα σε κίνδυνο. 

Κανονισμός 9 

Υδρογραφικές υπηρεσίες 

1. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την 
συλλογή και σύνταξη των υδρογραφικών δεδομένων και την δημοσίευση, διάδοση και 
τήρηση ενημερωμένων όλων των απαραίτητων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, ναυτιλιακών 
πληροφοριών. 

2. Συγκεκριμένα, οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση, όσο είναι 
δυνατό, να συνεργάζονται στην εκτέλεση των ακόλουθων ναυτιλιακών και υδρογραφικών 
υπηρεσιών κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο με σκοπό να βοηθούν τη ναυσιπλοΐα: 

.1 για να διασφαλίζουν ότι οι υδρογραφικές υπηρεσίες εκτελούνται, όσο είναι δυνατό, 
επαρκώς προς τις απαιτήσεις της ασφαλούς ναυσιπλοΐας 

.2 για να προετοιμάζουν και εκδίδουν ναυτιλιακούς χάρτες, πλοηγούς, φαροδείκτες, 
πίνακες παλιρροιών και άλλα ναυτιλιακά δημοσιεύματα, όπου είναι εφαρμόσιμο, 
εκπληρώνοντας τις ανάγκες της ασφαλούς ναυσιπλοΐας 

.3 για να δημοσιεύουν αγγελίες προς τους ναυτιλλόμένους προκειμένου οι ναυτιλιακοί 
χάρτες και δημοσιεύσεις να τηρούνται, όσο είναι δυνατό, ενημερωμένοι και 

.4 να παρέχουν διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων προς υποβοήθηση αυτών των 
υπηρεσιών. 

3. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την 
μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στους χάρτες και στις ναυτιλιακές εκδόσεις και να 
λαμβάνουν υπόψη, όπου είναι δυνατόν, σχετικές διεθνείς αποφάσεις και συστάσεις/ 

4. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις 
ενέργειές τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι 
υδρογραφικές και ναυτιλιακές πληροφορίες διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα όσο είναι 
δυνατό έγκαιρα, αξιόπιστα και αδιαμφισβήτητα.. 


Γίνεται αναφορά στις ανάλογες αποφάσεις και συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή 
Υδρογραφικό Οργανισμό. 
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Κανονισμός 10 
Πορειογράφηση πλοίων 

1. Τα συστήματα πορειογράφησης πλοίων συμβάλλουν στην ασφάλεια της ζωής στη 
θάλασσα, την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ναυσιπλοΐας και/ή την προστασία 
του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα συστήματα πορειογράφησης πλοίων συνιστώνται 
προς χρήση και μπορεί να καταστούν υποχρεωτικά σε όλα τα πλοία, σε ορισμένες 
κατηγορίες πλοίων ή σε πλοία που μεταφέρουν ορισμένα φορτία όταν υιοθετηθούν και 
εφαρμοσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα κριτήρια που καταρτίζονται από τον 
Οργανισμό* 

2. Ο Οργανισμός αναγνωρίζεται ως ο μόνος διεθνής φορέας για την σύνταξη οδηγιών, 
κριτηρίων και Κανονισμών σε διεθνές επίπεδο για συστήματα πορειογράφησης πλοίων. 
Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις πρέπει να αναφέρουν προτάσεις για υιοθέτηση 
συστημάτων πορειογράφησης πλοίων στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός πρέπει να 
συλλέγει και πρέπει να διαβιβάζει στις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις όλες τις συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε υιοθετούμενο σύστημα πορειογράφησης πλοίων. 

3. Η έναρξη ενεργειών για την καθιέρωση συστήματος πορειογράφησης πλοίων είναι 
ευθύνη της Κυβέρνησης ή Κυβερνήσεων που αφορούν. Κατά την ανάπτυξη τέτοιων 
συστημάτων για αποδοχή από τον Οργανισμό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες 
και τα κριτήρια που καταρτίζονται από τον Οργανισμό. 

4 Τα συστήματα πορειογράφησης πλοίων θα πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισμό προς 

υιοθέτηση. Ωστόσο, Κυβέρνηση ή Κυβερνήσεις που εφαρμόζουν συστήματα 
πορειογράφησης πλοίων τα οποία δεν προτίθενται να υποβάλλουν στον Οργανισμό για 
υιοθέτηση ή τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό ενθαρρύνονται να 
λαμβάνουν υπόψη, όπου αυτό είναι δυνατόν, τις οδηγίες και τα κριτήρια που 
καταρτίζονται από τον Οργανισμό.* 

5 Όπου δύο ή περισσότερες Κυβερνήσεις έχουν κοινό ενδιαφέρον σε μία συγκεκριμένη 

περιοχή, πρέπει να διατυπώνουν κοινές προτάσεις για τη σχεδίαση και χρήση 
συστήματος πορειογράφησης με βάση μεταξύ τους συμφωνία. Με τη λήψη τέτοιας 
πρότασης και πριν ασχοληθεί με την εξέταση της για υιοθέτηση, ο Οργανισμός πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι διαβιβάσθηκαν στοιχεία της πρότασης στις Κυβερνήσεις που έχουν 
κοινό συμφέρον στην περιοχή, περιλαμβανομένων των χωρών στην περιοχή του 
προτεινόμενου σύστημα πορειογράφησης πλοίων. 

6 Οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις πρέπει να τηρούν τα μέτρα που υιοθετούνται από τον 

Οργανισμό και αφορούν την πορειογράφηση των πλοίων. Πρέπει να δημοσιεύουν όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των 
υιοθετημένων συστημάτων πορειογράφησης πλοίων. Η Κυβέρνηση ή Κυβερνήσεις που 
αφορούν μπορούν να παρακολουθούν την κυκλοφορία σε αυτά τα συστήματα. Οι 
συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις πρέπει να πράττουν ότι είναι δυνατό για να εξασφαλίζουν 
την κατάλληλη χρήση των συστημάτων πορειογράφησης πλοίων που υιοθετούνται από 
τον Οργανισμό. 


Γίνεται αναφορά στις Γενικές Διατάξεις Πορειογράφησης Πλοίων που υιοθετήθηκαν 
από τον Οργανισμό με την απόφαση Α. 572(14),όπως τροποποιήθηκε. 
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7 Ένα πλοίο πρέπει να χρησιμοποιεί υποχρεωτικό σύστημα πορειογράφησης πλοίων 

υιοθετημένο από τον Οργανισμό όπως απαιτείται για την κατηγορία του ή το φορτίο που 
μεταφέρει και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν^ εκτός εάν υπάρχουν 
λόγοι που επιβάλουν την μη χρήση συγκεκριμένου συστήματος πορειογράφησης πλοίων. 
Οποιοσδήποτε τέτοιος λόγος πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο του πλοίου. 

8 Τα υποχρεωτικά συστήματα πορειογράφησης πλοίων πρέπει να επανεξετάζονται από τη 

συμβαλλόμενη Κυβέρνηση ή Κυβερνήσεις που αφορούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα 
κριτήρια που καταρτίζονται από τον Οργανισμό*. 

9 Όλα τα υιοθετούμενα συστήματα πορειογράφησης πλοίων και οι ενέργειες που 

αναλαμβάνονται για την επιβολή της συμμόρφωσης με αυτά τα συστήματα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των συναφών διατάξεων της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. 

10 Καμία διάταξη του Κανονισμού αυτού ή των σχετικών με αυτόν οδηγιών και κριτηρίων δεν 

πρέπει να ζημιώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κυβερνήσεων σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο ή το νομικό καθεστώς των στενών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 
ναυσιπλοΐα και των αρχιπελαγικών θαλάσσιων οδών. 

Κανονισμός 11 

Συστήματα αναφοράς πλοίων** 

1. Τα συστήματα αναφοράς πλοίων συμβάλλουν στην ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, την 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ναυσιπλοΐας και/ή την προστασία του θαλασσίου 
περιβάλλοντος. Ένα σύστημα αναφοράς πλοίων όταν υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί σύμφωνα 
με τις οδηγίες και τα κριτήρια που καταρτίζονται από τον Οργανισμό* " 1 κατΕφαρμογή του 
Κανονισμού αυτού, πρέπει να χρησιμοποιείται από όλα τα πλοία ή ορισμένες κατηγορίες 
πλοίων ή πλοία που μεταφέρουν ορισμένα φορτία σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε 
συστήματος που υιοθετήθηκε έτσι. 

2 Ο Οργανισμός αναγνωρίζεται ως ο μόνος διεθνής φορέας για την σύνταξη οδηγιών, 
κριτηρίων και Κανονισμών σε διεθνές επίπεδο για συστήματα αναφοράς πλοίων. Οι 
Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις πρέπει να αναφέρουν προτάσεις για υιοθέτηση συστημάτων 
αναφοράς πλοίων στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός πρέπει να συλλέγει και πρέπει να 


Γίνεται αναφορά στις Γενικές Διατάξεις Πορειογράφησης Πλοίων που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό με την απόφαση Α. 572(14),όπως τροποποιήθηκε. 

Ο παρών Κανονισμός δεν απευθύνεται σε συστήματα αναφοράς πλοίων που έχουν καθορισθεί από 
Κυβερνήσεις για σκοπούς έρευνας και διάσωσης που καλύπτονται από το Κεφάλαιο 5 της Σύμβασης 
δΑΚ 1979 όπως τροποποιήθηκε. 

Γίνεται αναφορά στις οδηγίες και τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας του Οργανισμού με την απόφαση Μδ0.43(64), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
Μ80.111(73). Γίνεται αναφορά επίσης στις Γενικές Αρχές για τα συστήματα αναφοράς πλοίων και τις 
απαιτήσεις αναφοράς πλοίων , περιλαμβανομένοιν των οδηγιών για αναφορές περιστατικών που 
εμπλέκονται επικίνδυνα αγαθά, επιβλαβείς ουσίες και/ή θαλάσσιους ρυπαντές , που υιοθετήθηκαν από 
τον Οργανισμό με την απόφαση Α.851 (20). 
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διαβιβάζει στις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με 
οποιοδήποτε υιοθετούμενο σύστημα αναφοράς πλοίων. 

3 Η έναρξη ενεργειών για την καθιέρωση συστήματος αναφοράς πλοίων είναι ευθύνη της 
ενδιαφερόμενης Κυβέρνησης ή Κυβερνήσεων που αφορούν. Κατά την ανάπτυξη τέτοιων 
συστημάτων , πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των οδηγιών και τα κριτήρια που 
καταρτίζονται από τον Οργανισμό.*** 

4 Συστήματα αναφοράς πλοίων που δεν υποβάλλονται στον Οργανισμό προς υιοθέτηση δεν 
χρειάζεται κατ’ανάγκη να συμμορφώνονται μ’ αυτόν το Κανονισμό. Ωστόσο. Κυβέρνηση 
ή Κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τέτοια συστήματα ενθαρρύνονται να ακολουθούν, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, τις οδηγίες και τα κριτήρια που καταρτίζονται από τον Οργανισμό.' Οι 
συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις μπορεί να υποβάλλουν τέτοια συστήματα στον Οργανισμό 
για αναγνώριση. 

5 Όπου δύο ή περισσότερες Κυβερνήσεις έχουν κοινό συμφέρον σε μία συγκεκριμένη 
περιοχή, πρέπει να διατυπώνουν προτάσεις για ένα συντονισμένο σύστημα αναφοράς 
πλοίων βασιζόμενο σε μεταξύ τους συμφωνία. Πριν προχωρήσει σε πρόταση για 
υιοθέτηση συστήματος αναφοράς πλοίων, ο Οργανισμός πρέπει να διαβιβάζει στοιχεία της 
πρότασης στις Κυβερνήσεις που έχουν κοινό συμφέρον στην περιοχή που καλύπτεται από 
το προτεινόμενο σύστημα. Όπου υιοθετείται και καθιερώνεται συντονισμένο σύστημα 
αναφοράς πλοίων, θα πρέπει να έχει ομοιόμορφες διαδικασίες και λειτουργίες. 

6 Μετά την υιοθέτηση συστήματος αναφοράς πλοίων σύμφωνα μ" αυτόν τον Κανονισμό, η 
Κυβέρνηση ή Κυβερνήσεις που αφορά πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
δημοσιοποίηση οποιοσδήποτε πληροφόρησης απαιτείται για την επαρκή και 
αποτελεσματική χρήση του συστήματος. Οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς πλοίων 
υιοθετείται πρέπει να έχει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης και την ικανότητα να βοηθά 
πλοία με παροχή πληροφοριών όταν απαιτείται. Αυτά τα συστήματα πρέπει να λειτουργούν 
σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα κριτήρια που καταρτίζονται από τον Οργανισμό* σύμφωνα 
μ’ αυτόν τον Κανονισμό . 

7 Ο πλοίαρχος πλοίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των συστημάτων 
αναφοράς πλοίων που υιοθετούνται και πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια Αρχή όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε συστήματος. 

8 Όλα τα υιοθετούμενα συστήματα αναφοράς πλοίων και οι ενέργειες που αναλαμβάνονται 
για την επιβολή της συμμόρφωσης με αυτά τα συστήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των συναφών διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. 


Γίνεται αναφορά στις οδηγίες και τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας του Οργανισμού με την απόφαση Μ8(3.43(64), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
Μ80.111(73). Γίνεται αναφορά επίσης στις Γενικές Αρχές για τα συστήματα αναφοράς πλοίων και τις 
απαιτήσεις αναφοράς πλοίων , περιλαμβανομένιον των οδηγιών για αναφορές περιστατικών που 
εμπλέκονται επικίνδυνα αγαθά, επιβλαβείς ουσίες και/ή θαλάσσιους ρυπαντές , που υιοθετήθηκαν από 
τον Οργανισμό με την απόφαση Α.851(20). 
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9 Καμία διάταξη του Κανονισμού αυτού ή των σχετικών με αυτόν οδηγιών και κριτηρίων δεν 
πρέπει να ζημιώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κυβερνήσεων σύμφωνες με το 
διεθνές δίκαιο ή το νομικό καθεστώς των στενών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 
ναυσιπλοΐα και των αρχιπελαγικών θαλάσσιων οδών. 

10 Η συμμετοχή των πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος αναφοράς πλοίων που 
έχει υιοθετηθεί πρέπει να παρέχεται δωρεάν στα ενδιαφερόμενα πλοία. 

11 Ο Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα υιοθετημένα συστήματα αναφοράς πλοίων 
επανεξετάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα κριτήρια που συντάσσονται από τον 
Οργανισμό. 

Κανονισμός 12 

Υπηρεσίες θαλάσσιας κυκλοφορίας 

1. Οι Υπηρεσίες θαλάσσιας κυκλοφορίας (νΤδ) συνεισφέρουν στην ασφάλεια της ζωής στη 
θάλασσα, στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ναυσιπλοΐας και στην προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος γειτνιαζουσών περιοχών ξηράς, εργοταξίων και εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται μακράν των ακτών από πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της ναυτιλιακής 
κίνησης. 

2. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την 
εγκατάσταση νΤδ όπου, κατά την γνώμη τους, ο όγκος κυκλοφορίας ή ο βαθμός κινδύνου 
δικαιολογεί τέτοιες υπηρεσίες. 

3. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις που σχεδιάζουν και εγκαθιστούν νΤδ πρέπει να 
ακολουθούν, όπου είναι δυνατό, τις οδηγίες που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό*. Η 
χρήση του συστήματος νΤδ μπορεί να καθίσταται υποχρεωτική μόνο σε θαλάσσιες 
περιοχές εντός των χωρικών υδάτων ενός παράκτιου κράτους. 

4. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια να διασφαλίζουν τη 
συμμετοχή και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των συστημάτων νΤδ των πλοίων που 
φέρουν την σημαία τους. 

5. Τίποτε στον Κανονισμό αυτό ή στις οδηγίες που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό δεν 
θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κυβερνήσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
ή το νομικό καθεστώς στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα και 
αρχιπελαγικές θαλάσσιες οδούς. 


Κανονισμός 13 

Εγκαθίδρυση και λειτουργία βοηθημάτων ναυσιπλοΐας 

1. Κάθε Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει, όπως θεωρεί 
πρακτικό και απαραίτητο είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλες 


Γίνεται αναφορά στις Οδηγίες για Υπηρεσίες Θαλάσσιας Κυκλοφορίας που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό με την απόφαση Α.857(20) 
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Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις , χα βοηθήματα ναυσιπλοΐας που δικαιολογεί ο όγκος 
κυκλοφορίας και που κρίνονται αναγκαία λόγω του βαθμού κινδύνου. 

2. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ομοιομορφία στα βοηθήματα 
ναυσιπλοΐας, οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση όταν 
εγκαθιστούν τέτοια βοηθήματα να λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συστάσεις και 
οδηγίες.** 

3. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την 
διάθεση των πληροφοριών που αφορούν τα βοηθήματα ναυσιπλοΐας προς όλους τους 
ενδιαφερομένους. Πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι δυνατόν αλλαγή στις εκπομπές των 
συστημάτων καθορισμού θέσης που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση των 
δεκτών που φέρουν τα πλοία και πρέπει να ενεργούνται μόνο εφόσον έχει δημοσιευθεί 
έγκαιρη και επαρκής προειδοποίηση. 

Κανονισμός 14 
Επάνδρωση πλοίων 

1. Οι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως έκαστη για τα 
πλοία της εθνικότητάς της διατηρεί ή αν είναι απαραίτητο υιοθετεί μέτρα με σκοπό την 
διασφάλιση ότι, από απόψεως ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα, όλα τα πλοία πρέπει 
να είναι επαρκώς και αποτελεσματικά επανδρωμένα*. 

2. Κάθε πλοίο στο οποίο έχει εφαρμογή το Κεφάλαιο I πρέπει να εφοδιάζεται με ένα 
κατάλληλο έγγραφο ελάχιστης ασφαλούς επάνδρωσης ή ένα ισοδύναμο αυτού που 
πρέπει να εκδίδεται από την Αρχή, ως απόδειξη της ελάχιστης ασφαλούς επάνδρωσης 
που θεωρείται αναγκαία για την συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 1. 

3. Σε όλα τα πλοία, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων του πληρώματος σε θέματα ασφάλειας, πρέπει να καθιερώνεται μια 
γλώσσα εργασίας και πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο του πλοίου. Η εταιρεία, 
όπως καθορίζεται στον Κανονισμό IX/1, ή ο πλοίαρχος ανάλογα την περίπτωση, πρέπει 
να καθορίζει την κατάλληλη γλώσσα εργασίας. Κάθε ναυτικός πρέπει να υποχρεούται 
να αντιλαμβάνεται και, όπου απαιτείται, να δίδει εντολές και οδηγίες και να αναφέρεται 
σε αυτή τη γλώσσα. Αν η γλώσσα εργασίας δεν είναι επίσημη γλώσσα του Κράτους 
την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο, όλα τα σχέδια και οι κατάλογοι που απαιτείται 
να είναι αναρτημένοι πρέπει να περιλαμβάνουν μετάφραση στη γλώσσα εργασίας. 

4. Στα πλοία που έχει εφαρμογή το Κεφάλαιο I, ή Αγγλική πρέπει να χρησιμοποιείται στη 
γέφυρα ως γλώσσα εργασίας για επικοινωνία επί θεμάτων ασφάλειας από γέφυρα σε 
γέφυρα και από γέφυρα σε ξηρά καθώς επίσης και για επικοινωνία επί του πλοίου 


Γίνεται αναφορά στις κατάλληλες συστάσεις και οδηγίες του ΙΑΓΑ και δΝ/Οίτο.107- Ναυτιλιακό 
Σύστημα Σημαντηρών. 


Γίνεται αναφορά στις Αρχές της Ασφαλούς Επάνδρωσης που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την 
απόφαση Α.890(21). 
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μεταξύ πλοηγού και προσωπικού φυλακής γέφυρας,”"” εκτός και αν οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι μιλούν κοινή γλώσσα άλλη πλην της Αγγλικής. 

Κανονισμός 15 

Αρχές που αφορούν το σχεδιασμό της γέφυρας, σχεδίασμά και διατάξεις των ναυτιλιακών 
συστημάτων και εξοπλισμού και τις διαδικασίες γέφυρας 

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται με σκοπό την εφαρμογή των απαιτήσεων των 

Κανονισμών 19, 22, 24, 25, 27 και 28, και οι οποίες επηρεάζουν το σχεδιασμό της γέφυρας, 

το σχεδιασμό και τις διατάξεις των ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού στη γέφυρα 

και τις διαδικασίες γέφυρας” 1 πρέπει να λαμβάνονται με σκοπό να: 

.1 διευκολύνεται η εκτέλεση των καθηκόντων της ομάδας της γέφυρας και του 
πλοηγού ώστε να έχουν πλήρη εκτίμηση της κατάστασης και να διακυβερνούν με 
ασφάλεια το πλοίο σε όλες τις λειτουργικές καταστάσεις 

.2 προάγουν την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των πόρων της γέφυρας 

.3 καθιστούν ικανή την ομάδα της γέφυρας και τον πλοηγό στο να έχουν άνετη και 
συνεχή πρόσβαση στις ουσιώδεις πληροφορίες που παρέχονται με ξεκάθαρο και 
αναμφισβήτητο τρόπο, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα σύμβολα και συστήματα 
κωδίκων στα σημεία ελέγχου και στις ενδείξει 

.4 δείχνουν την λειτουργική κατάσταση των αυτοματοποιημένων λειτουργιών και 
ολοκληρωμένων συστατικών , συστημάτων και/ή υποσυστημάτων 

.5 επιτρέπουν την ταχεία, συνεχή και αποτελεσματική πληροφόρηση, επεξεργασία και 
λήψη αποφάσεων από την ομάδα της γέφυρας και τον πλοηγό 

.6 εμποδίζουν ή ελαχιστοποιούν την υπέρμετρη ή μη απαραίτητη εργασία και 
οποιεσδήποτε καταστάσεις ή αποσπάσεις της συγκέντρωσης στη γέφυρα που 
δύνανται να προκαλέσουν κόπωση ή να παρεμβληθούν στην επαγρύπνηση της 
ομάδας της γέφυρας ή του πλοηγού και 

.7 ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους και ανιχνεύουν εγκαίρως 
τέτοιο λάθος όταν συμβεί, μέσω συστημάτων παρακολούθησης και συναγερμού για 
την έγκαιρη λήψη κατάλληλων μέτρων από την ομάδα της γέφυρας και τον πλοηγό. 


Οι Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας του 1ΜΟ (δΜΟΡε) (ΜδΟ/Οίτο.794), όπως 
τροποποιήθηκε , μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

Γίνεται αναφορά στα εργονομικά κριτήρια για τον εξοπλισμό και τη διαρρύθμιση γέφυρας 
ναυσιπλοΐας. Πρότυπα απόδοσης για ΙΒδ (απόφαση Μδ€.64(67) παράρτημαί) και για το ΙΝ3 
(απόφαση ΜδΟ.86(70) παράρτημα 3). 
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Κανονισμός 16 
Συντήρηση του εξοπλισμού 

1. Η Αρχή πρέπει να ικανοποιείται ως προς το ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή επαρκείς 
διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι διατηρείται η απόδοση του απαιτούμενου από το 
παρόν Κεφάλαιο εξοπλισμού. 

2. Εκτός των καθοριζομένων στους Κανονισμούς Ι/7(ΐ>)(ϋ), 1/8 και 1/9,ενώ λαμβάνονται όλα 
τα λογικά μέτρα για την διατήρηση του απαιτούμενου από το παρόν Κεφάλαιο εξοπλισμού 
σε ικανοποιητική λειτουργική κατάσταση, λειτουργικές ανωμαλίες αυτού του εξοπλισμού 
δεν θα θεωρείται ότι καθιστούν το πλοίο αναξιόπλοο ή ως αιτία για καθυστέρηση του 
πλοίου σε λιμάνια όπου δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες ευκολίες επισκευής, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί από το πλοίαρχο κατάλληλα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τον 
εκτός λειτουργίας εξοπλισμό ή την μη διαθέσιμη πληροφορία στο σχεδίασμά και την 
εκτέλεση ασφαλούς ταξιδιού σε λιμάνι όπου μπορούν να γίνουν οι επισκευές. 

Κανονισμός 17 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

1. Οι Αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός της 
γέφυρας ή των γειτονικών χοίρων αυτής, σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά 
την 01 Ιουλίου 2002, έχει δοκιμασθεί για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις που συντάχθηκαν από τον Οργανισμό/ 

2. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε η 
ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή να μην επηρεάζει την σωστή λειτουργία των ναυτιλιακών 
συστημάτων και εξοπλισμού. 

3. Φορητός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη 
γέφυρα εάν μπορεί να 

επηρεάσει την σωστή λειτουργία των ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού. 

Κανονισμός 18 

Έγκριση, επιθεωρήσεις και πρότυπα απόδοσης των ναυτιλιακών συστημάτων και 
εξοπλισμού και οργάνου καταγραφής δεδομένων ταξιδιού 

1. Τα συστήματα και ο εξοπλισμός που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
Κανονισμών 19 και 20 πρέπει να είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή. 

2. Τα συστήματα και ο εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των σχετιζομένων εφεδρικών 
διατάξεων, όπου απαιτούνται, που εγκαθίστανται την ή μετά την 01 Ιουλίου 2002 
προκειμένου να αποδίδουν τις λειτουργικές απαιτήσεις των Κανονισμών 19 και 20 πρέπει 


Γίνεται αναφορά στις Γενικές απαιτήσεις για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα για όλο τον 
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό του πλοίου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με 
την απόφαση Α.813(19). 
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να συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα απόδοσης που δεν πρέπει να είναι 
κατώτερα εκείνων που υιοθετούνται από τον Οργανισμό/ 


Γίνεται αναφορά στις ακόλουθες συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με τις 
ενδεικνυόμενες αποφάσεις: 

-Σύσταση για τις γενικές απαιτήσεις ναυτικού ραδιοεξοπλισμού που αποτελεί μέρος του 
Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (ΟΜΏδδ) και για τα 
Ηλεκτρονικά Ναυτιλιακά Βοηθήματα (απόφαση Α. 694(17)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των γυροσκοπικών πυξίδων (απόφαση Α. 424(ΧΙ)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των συσκευών ΓΐΑΓΙΑΚ (απόφαση Μ80.64(67), παράρτημα 

4), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των βοηθημάτων αυτόματης υποτύπωσης συσκευών ΚΑϋΑΚ 
(ΑΚΡΑ) (απόφαση Α.823(19), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης τοιν Συστημάτων Πληροφοριών Απεικόνισης Ηλεκτρονικών 
Χαρτών (ΕΟϋΙδ)(απόφαση Α.817(19)), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Μ80.64(67), 
παράρτημα 5 και ΜδΟ.86(70) παράρτημα 4, όπως απαιτείται, 

-Σύσταση για τα πρότυπα ακρίβειας στη ναυσιπλοΐα (απόφασηΑ.529(13)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των ναυτιλιακών δεκτδιν Γοταη-ς και ό Ηειν Κα (απόφαση 
Α.818(19)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης ναυτιλιακού δέκτη παγκόσμιου συστήματος καθορισμού 
θέσης (ΟΡδ) (απόφαση Α.819(19)) όποις τροποποιήθηκε με την απόφαση ΜδΟ. 112(73), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης ναυτιλιακού δέκτη εξοπλισμού ΟΓΟΝΑδδ (απόφαση 
ΜδΟ.53(66)) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΜδΟ. 113(73), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των ραδιοφάροιν δεκτών ναυτιλιακού εξοπλισμού ΓΧΙΡδ και 
ΓΧ4.0ΝΑ88 (απόφαση ΜδΟ.53(66)) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΜδΟ. 113(73), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των συνδυασμένων δεκτών ναυτιλιακού εξοπλισμού 
(ϊΡδ/(ϊΙ,ΟΝΛδδ (απόφαση Μ80.74 (69)), παράρτημα 1) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
ΜδΟ. 115(73), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των συστημάτων ελέγχου κατεύθυνσης (Ιιεαοϋη^ οοηΐτοί 
δγδΐεηΐδ) ( απόφαση ΜδΟ. 64(67)), παράρτημα 3), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των συστημάτων ελέγχου τήρησης πορείας (Ιΐίκώ εοηΐτοί 
δγδΐ6ΓΠδ) (απόφαση ΜδΟ. 74(69)), παράρτημα 2), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης του παγκόσμιου συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πλοίων 
(ΑΙδ) (απόφαση ΜδΟ. 74(69)), παράρτημα 3), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης της ηχοβολιστικής συσκευής (Απόφαση Α.224(νΐΙ) όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση ΜδΟ. 74(69)), παράρτημα 4), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης της συσκευής ένδειξης ταχύτητας και απόστασης (απόφαση 
Α. 824(19)) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΜδΟ. 96(72), 

-Πρότυπα Απόδοσης των ενδεικτών ρυθμού στροφής (απόφαση Α. 526(13)), 

-Σύσταση για την ενοποίηση των Προτύπων Απόδοσης για τον ναυτιλιακό εξοπλισμό (απόφαση 
Α. 575(14)), 

-Σύσταση για τις μεθόδους μέτρησης επιπέδων θορύβου στα σημεία καταγραφής αυτού (απόφαση 
Α. 343(1X1). 
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3. Όταν συστήματα και εξοπλισμός αντικαθίστανται ή προστίθενται σε πλοία που έχουν 
κατασκευασθεί πριν από την 01 Ιουλίου 2002, τέτοια συστήματα και εξοπλισμός πρέπει να 
πληρούν όσο είναι πρακτικά δυνατό και λογικό, τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. 

4. Συστήματα και εξοπλισμός που εγκαταστάθηκαν πριν από την υιοθέτηση των λειτουργικών 
προτύπων από τον Οργανισμό μπορεί ακολούθως να εξαιρεθούν από πλήρη συμμόρφωση 
με τα εν λόγω πρότυπα κατά την κρίση της Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη τα συνιστώμενα 
κριτήρια που υιοθετούνται από τον Οργανισμό. Ωστόσο, για να γίνει αποδεκτό ότι ένα 
Σύστημα Πληροφοριών Απεικόνισης Ηλεκτρονικών Χαρτών (ΕΩϋΙδ) πληροί τις 
προβλεπόμενες απαιτήσεις εφοδιασμού με χάρτες του Κανονισμού 19.2.1.4, αυτό το 
σύστημα πρέπει να πληροί τα σχετικά λειτουργικά πρότυπα που δεν πρέπει να είναι 
κατώτερα εκείνων που υιοθετούνται από τον Οργανισμό και είναι σε ισχύ την ημερομηνία 
εγκατάστασης, ή για συστήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την 01 Ιανουάριου 1999, δεν 
πρέπει να είναι κατώτερα των λειτουργικών προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό την 23 Νοεμβρίου 1995*. 

5. Η Αρχή πρέπει να απαιτεί όπως οι κατασκευαστές έχουν ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας 
που θα ελέγχεται από μία αρμόδια αρχή προς διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με 
τους όρους της έγκρισης τύπου. Εναλλακτικά , η Αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικασίες 
ελέγχου του τελικού προϊόντος όπου η συμμόρφωση με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 
επιβεβαιώνεται από αρμόδια αρχή πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος στα πλοία. 

6. Προτού δοθούν εγκρίσεις σε συστήματα ή εξοπλισμό που εμπεριέχει νέα χαρακτηριστικά 
τα οποία δεν καλύπτονται από το παρόν Κεφάλαιο, η Αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτά 
τα χαρακτηριστικά υποστηρίζουν λειτουργίες αποτελεσματικότητας κατ' ελάχιστον τόσης 
όσης εκείνων που απαιτούνται από το παρόν Κεφάλαιο. 

7. Όταν εξοπλισμός, για τον οποίο λειτουργικά πρότυπα έχουν καταρτισθεί από τον 
Οργανισμό, φέρεται επί των πλοίων επιπρόσθετα του εξοπλισμού που απαιτείται από τους 
Κανονισμούς 19 και 20, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε έγκριση και, όσο 
είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να πληροί λειτουργικά πρότυπα που δεν πρέπει να είναι 
κατώτερα εκείνων που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό. 


-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των ανακλαστήρων ΕΑΓΙΑΚ (απόφαση Α.384(Χ)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των μαγνητικών πυξίόοιν (απόφαση Α.382(Χ)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των φανών σημάτων ημέρας (απόφαση Μδ0.95(72)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των συστημάτων λήψης ήχου (απόφαση Μδ(2.86(70) 
παράρτημα 1), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των ναυτικών συσκευών μετάδοσης πορείας μαγνητικής 
πυξίδας (ΤΜΗϋδ) (απόφαση Μδ(3.86(70) παράρτημα 2), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των συσκευών καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (νϋΚδ) 
(απόφαση Α.861 (20)), 

-Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των ναυτικών συσκευών μετάδοσης πορείας (ΤΙΙΓΚ) 
(απόφαση Μδ€.116(73)). 

* Σύσταση για τα Πρότυπα Απόδοσης των Συστημάτων Πληροφοριών Απεικόνισης Ηλεκτρονικών 
Χαρτδιν (ΕΕϋΙδ)(απόφαση Α.817(19)). 
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8. Το σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού, περιλαμβανομένων όλων των αισθητήρων, 
πρέπει να υποβάλλεται σε ετήσια λειτουργική δοκιμή. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται από 
εγκεκριμένη υπηρεσία δοκιμών ή συντήρησης προκειμένου να επιβεβαιώσει την ακρίβεια, 
διάρκεια και δυνατότητα ανάκτησης των καταγεγραμμένων δεδομένων. Επιπρόσθετα, 
δοκιμές και έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται για το καθορισμό της δυνατότητας λειτουργίας 
όλων των προστατευτικών περιβλημάτων και των συσκευών που έχουν τοποθετηθεί για να 
βοηθήσουν στον προσδιορισμό θέσης. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης 
που έχει εκδοθεί από την υπηρεσία δοκιμών, δηλώνοντας την ημερομηνία συμμόρφωσης 
και τα λειτουργικά πρότυπα που έχουν εφαρμογή, πρέπει να διατηρείται επί του πλοίου. 


Κανονισμός 19 

Απαιτήσεις εφοδιασμού σε ναυτιλιακά συστήματα και εξοπλισμό 

1. Εφαρμογή και απαιτήσεις 

Υπό την αίρεση των διατάξεων του Κανονισμού 1.4: 

1.1 πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 01 Ιουλίου 2002 πρέπει να φέρουν τα 
ναυτιλιακά συστήματα και τον εξοπλισμό που πληρούν τις καθοριζόμενες στις 
παραγράφους 2.1 έως 2.9 απαιτήσεις. 

1.2 Πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 01 Ιουλίου 2002: 

.1 υπό την αίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1.2.2 και 1.2.3 , πρέπει να 
συνεχίσουν να φέρουν τον εξοπλισμό που πληροί τις καθοριζόμενες απαιτήσεις 
στους Κανονισμούς Υ/11, Υ/12 και ν/20 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια 
της Ζωής στη Θάλασσα 1974 που ήταν σε ισχύ πριν από την 01 Ιουλίου 2002, εκτός 
και αν συμμορφούνται πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 

.2 πρέπει να φέρουν τον εξοπλισμό ή τα συστήματα που απαιτούνται στην παράγραφο 
2.1.6 όχι αργότερα από την πρώτη επιθεώρηση μετά την 01 Ιουλίου 2002, χρονική 
στιγμή κατά την οποία η συσκευή ραδιογωνιόμετρου που αναφέρεται στον 
Κανονισμό Υ/12 (ιστ) της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη 
Θάλασσα 1974 που ήταν σε ισχύ πριν από την 01 Ιουλίου 2002 δεν πρέπει να 
απαιτείται πλέον και 

.3 πρέπει να φέρουν το σύστημα που απαιτείται στην παράγραφο 2.4 όχι αργότερα από 
τις καθοριζόμενες στις παραγράφους 2.4.2 και 2.4.3 ημερομηνίες. 

2. Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα 

2.1 Όλα τα πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους πρέπει να φέρουν: 

.1 μία κατάλληλα ρυθμισμένη διοπτηρία μαγνητική πυξίδα ή άλλα μέσα που να 
λειτουργούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παροχή ισχύος, τα οποία να καθορίζουν 
την πορεία του πλοίου και απεικονίζουν την ένδειξη στην κύρια θέση πηδαλιουχίας 
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.2 ένα ταξίμετρο ή διόπτρα ή άλλα μέσα ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παροχή ισχύος 
για λήψη διοπτεύσεων σε τόξο ορίζοντος 360° 

.3 μέσα διόρθωσης της πορείας και των διοπτεύσεων σε αληθείς ανά πάσα στιγμή 

.4 ναυτικούς χάρτες και ναυτιλιακές εκδόσεις για σχεδίασμά και καταγραφή της 
πορείας του πλοίου για το προς εκτέλεση ταξίδι και για την υποτύπωση και 
παρακολούθηση των θέσεων καθόλο το ταξίδι. Ένα Σύστημα Πληροφοριών 
Απεικόνισης Ηλεκτρονικών Χαρτών ( ΕΕ'ΟΙ8) μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι πληροί 
τις απαιτήσεις για εφοδιασμό με χάρτες αυτής της υποπαραγράφου 

.5 διατάξεις εφεδρείας που να πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις της 
υποπαραγράφου .4, εάν αυτή η λειτουργία εκπληρούται εν μέρει ή πλήρως από 
ηλεκτρονικά μέσα 

.6 ένα δέκτη για παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ναυτιλίας ή ένα σύστημα επίγειας 
ραδιοναυτιλίας, ή άλλα μέσα, κατάλληλα για χρήση σε κάθε στιγμή κατά την 
διάρκεια του προς εκτέλεση ταξιδιού που να καθορίζουν και ενημερώνουν την θέση 
του πλοίου με αυτόματα μέσα 

.7 για ολικής χωρητικότητας κάτω από 150 και αν είναι πρακτικά δυνατό, ένα 
ανακλαστήρα ΚΑϋΑΚ, ή άλλα μέσα, που να καθιστούν δυνατή την ανίχνευση από 
πλοία που ναυσιπλοούν με συσκευές ΚΑϋΑΚ. σε αμφότερες τις συχνότητες των 9 
και 3 ΟΗΖ 

.8 όταν η γέφυρα του πλοίου είναι ολικά κλειστή και εκτός εάν η Αρχή καθορίζει 
διαφορετικά, ένα σύστημα λήψης ήχου, ή άλλα μέσα που να παρέχουν στον 
αξιωματικό φυλακής γεφύρας τη δυνατότητα να ακούει ηχητικά σήματα και να 
προσδιορίζει την διεύθυνσή τους 

.9 ένα τηλέφωνο ή άλλα μέσα για την μετάδοση πληροφοριών πορείας στην θέση 
πηδαλιουχίας ανάγκης, εάν υπάρχει. 

2.2 Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 150 και άνω και επιβατηγό πλοία ανεξαρτήτως 

μεγέθους πρέπει να φέρουν, επιπρόσθετα της ικανοποίησης των απαιτήσεων της 

παραγράφου 2.1: 

.1 μία αμοιβή μαγνητική πυξίδα που πρέπει να εναλλάσσεται με την μαγνητική 
πυξίδα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.1, ή άλλα μέσα που να εκτελούν τις 
λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1 μέσω αντικατάστασης ή διπλού 
εξοπλισμού 


Ένας κατάλληλος φάκελος χάρτινων ναυτικών χαρτών δύναται να χρησιμοποιηθεί ως 
εφεδρεία για ΕΟΟΙ8. Άλλα συστήματα εφεδρείας για ΓΧΤΜ8 γίνονται αποδεκτά (βλέπε 
προσάρτημα 6 της απόφασης Α.817(19), όπως τροποποιήθηκε). 
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.2 ένα φανό σημάτων ημέρας , ή άλλα μέσα για επικοινωνία με φως κατά την διάρκεια 
της ημέρας και της νύχτας με χρήση πηγής ενέργειας ηλεκτρικής ισχύος που δεν 
εξαρτάται μόνο από την παροχή ισχύος του πλοίου. 

2.3 Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 300 και άνω και επιβατηγό πλοία ανεξαρτήτως 
μεγέθους πρέπει να φέρουν επιπρόσθετα της ικανοποίησης των απαιτήσεων της 
παραγράφου 2.2: 

.1 μία ηχοβολιστική συσκευή, ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, μέτρησης και ένδειξης του 
διατιθέμενου βάθος ύδατος 

.2 μία συσκευή ΚΑΠΑΚ περιοχής συχνοτήτων 9 ΟΗΖ, ή άλλα μέσα καθορισμού και 
εμφάνισης της απόστασης και διόπτευσης των αναμεταδοτών ΚΑΌΑΚ. και των 
άλλων σκαφών επιφάνειας, εμποδίων, σημαντήρων, ακτογραμμών και ναυτιλιακών 
σημείων ώστε να βοηθούν στην ναυσιπλοΐα και στην αποφυγή συγκρούσεων 

.3 ένα ηλεκτρονικό βοήθημα υποτύπωσης, ή άλλα μέσα, ηλεκτρονικής υποτύπωσης 
της απόστασης και διόπτευσης των στόχων για καθορισμό του κινδύνου 
σύγκρουσης 

.4 μία συσκευή μέτρησης της απόστασης και της ταχύτητας, ή άλλα μέσα, ένδειξης της 
ταχύτητας και απόστασης μέσω του ύδατος 

.5 μία κατάλληλα ρυθμισμένη συσκευή μετάδοσης πορείας, ή άλλα μέσα μετάδοσης 
των πληροφοριών πορείας για εισαγωγή στον εξοπλισμό που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2.3.2, 2.3.3 και 2.4. 

2.4 Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 300 και άνω που εκτελούν διεθνείς πλόες και φορτηγά 
πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω που δεν εκτελούν διεθνείς πλόες και επιβατηγό 
πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους πρέπει να φέρουν ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙ3) 
ως ακολούθως: 

.1 πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 01 Ιουλίου 2002 

.2 πλοία εκτελούντα διεθνείς πλόες που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 01 Ιουλίου 
2002 : 

.2.1 σε περίπτωση επιβατηγών πλοίων, όχι αργότερα από την 01 Ιουλίου 2003 

.2.2 σε περίπτωση δεξαμενοπλοίων, όχι αργότερα από την 1 η επιθεώρηση εξοπλισμού 
ασφαλείας την ή μετά την 01 Ιουλίου 2003 

.2.3 σε περίπτωση πλοίων, εκτός των επιβατηγών και των δεξαμενοπλοίων, ολικής 
χωρητικότητας 50000 και άνω, όχι αργότερα από την 01 Ιουλίου 2004 


Γίνεται αναφορά στον Κανονισμό 1/8. 
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.2.4 σε περίπτωση πλοίων, εκτός των επιβατηγών και των δεξαμενοπλοίων, ολικής 
χωρητικότητας 300 ΟΤ και άνω αλλά κάτω των 50.000 ΟΤ, το αργότερο έως 
την πρώτη επιθεώρηση* εξοπλισμού ασφαλείας μετά από την 1 η Ιουλίου 2004 
ή μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2004, οποιαδήποτε εμφανίζεται νωρίτερα και 

.3 πλοία μη εκτελούντα διεθνείς πλόες που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 
01 Ιουλίου 2002 όχι αργότερα από την 01 Ιουλίου 2008; 

.4 Η Αρχή μπορεί να εξαιρεί πλοία από την εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας παραγράφου εφόσον αυτά τεθούν οριστικά εκτός υπηρεσίας εντός 
δύο ετών από την ημερομηνία εφαρμογής που καθορίζεται στις 
υποπαραγράφους .2 και .3; 

.5 το ΑΙ3 πρέπει να: 

.1 παρέχει αυτόματα στους κατάλληλα εξοπλισμένους σταθμούς ξηράς, 
στα άλλα πλοία και αεροσκάφη, πληροφορίες όπου θα περιλαμβάνονται η 
ταυτότητα του πλοίου, ο τύπος, η θέση , η πορεία, η ταχύτητα, η κατάσταση 
ναυσιπλοΐας και άλλες πληροφορίες επί θεμάτων ασφάλειας; 

.2 λαμβάνει αυτόματα τέτοιες πληροφορίες από ομοίως εξοπλισμένα 
πλοία; 

.3 παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των πλοίων; και 
.4 ανταλλάσσει δεδομένα με τις ευκολίες ξηράς; 

.6 οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.5 δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή πρότυπα για 
την προστασία των πληροφοριών ναυτιλίας , και 

.7 το ΑΙδ πρέπει να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Οργανισμό**. Στα πλοία που έχει εγκατασταθεί το ΑΙδ θα 
διατηρήσουν το ΑΙδ σε λειτουργία συνεχώς εκτός όπου οι διεθνείς 
συμφωνίες, οι κανόνες ή τα πρότυπα προβλέπουν την προστασία των 
πληροφοριών ναυσιπλοΐας. 

.2.5 Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει να φέρουν, επιπρόσθετα 
της ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2.3 με την εξαίρεση των 
παραγράφων 2.3.3 και 2.3.5 και των απαιτήσεων της παραγράφου 2.4: 

.1 μία γυροσκοπική πυξίδα, ή άλλα μέσα, για καθορισμό και εμφάνιση της 
κατεύθυνσης από μη μαγνητικά μέσα του πλοίου και για την μετάδοση των 


* Η πρώτη επιθεώρηση εξοπλισμού ασφαλείας σημαίνει την πρώτη ετήσια επιθεώρηση, την 
πρώτη περιοδική επιθεώρηση ή την πρώτη επιθεώρηση ανανέοισης για τον εξοπλισμό 
ασφαλείας, οποιοσδήποτε οφείλεται πρώτα μετά από την 1η Ιουλίου 2004 και, επιπλέον, 
στην αρχική επιθεώρηση στην περίπτωση των πλοίων υπό κατασκευή. 

** Γίνεται αναφορά στις Οδηγίες λειτουργίας του ΑΙδ σε πλοία που θα καταρτισθούν από τον 
Οργανισμό. 
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πληροφοριών κατεύθυνσης για εισαγωγή στον εξοπλισμό που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2.3.2, 2.4 και 2.5.5 

.2 ένα επαναλήπτη πορείας γυροσκοπικής πυξίδας, ή άλλα μέσα για οπτική παροχή 
πληροφοριών πορείας στη θέση πηδαλιουχίας ανάγκης αν υπάρχει 

.3 ένα επαναλήπτη διοπτεύσεων γυροσκοπικής πυξίδας, ή άλλα μέσα, για λήψη 
διοπτεύσεων σε τόξο ορίζοντος 360°, με την χρήση της γυροσκοπικής πυξίδας ή των 
άλλων μέσων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1. Ωστόσο πλοία ολικής 
χωρητικότητας κάτω από 1600 πρέπει να εφοδιάζονται με τέτοια μέσα όσο είναι 
πρακτικά δυνατό 

.4 ενδείκτες πηδαλίου, έλικας, ώσης, βήματος και κατάστασης λειτουργίας, ή άλλα 
μέσα καθορισμού και ένδειξης της γωνίας πηδαλίου, των στροφών της έλικας, της 
δύναμης και κατεύθυνσης της ώσης και ,αν εφαρμόζεται, της δύναμης και 
κατεύθυνσης της πλευρικής ώσης και του βήματος και της κατάστασης λειτουργίας, 
όλοι να είναι αναγνώσιμοι στη θέση διακυβέρνησης και 

.5 ένα βοήθημα αυτομάτου ελέγχου πορείας (ΛιιΙοιτίίΐΐίο ΊηκΑίημ Λίιΐ) του πλοίου, ή 
άλλα μέσα, για αυτόματη υποτύπωση της απόστασης και διόπτευσης των άλλων 
στόχων με σκοπό τον καθορισμό του κινδύνου σύγκρουσης. 

2.6 Σε όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω , απώλεια σε ένα εξάρτημα του 

εξοπλισμού δεν πρέπει να ελαττώνει την ικανότητα του πλοίου να πληροί τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.4. 

2.7 Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 3.000 και άνω πρέπει να φέρουν, επιπρόσθετα της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2.5 : 

.1 μια συσκευή ΚΑϋΑΚ περιοχής συχνοτήτων 3 ΟΗΖ ή όπου θεωρείται απαραίτητο 
από την Αρχή μία δεύτερη συσκευή ΚΑΌΑΚ περιοχής συχνοτήτων 9 ΟΗΖ, ή άλλα 
μέσα καθορισμού και ένδειξης της απόστασης και διόπτευσης των άλλων σκαφών 
επιφάνειας, εμποδίων, σημαντήρων, ακτογραμμών και ναυτιλιακών σημείων ώστε 
να βοηθούν στην ναυσιπλοΐα και στην αποφυγή συγκρούσεων, οι οποίες να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2.3.2 και 

.2 ένα δεύτερο βοήθημα αυτομάτου ελέγχου πορείας (ΛιιΙοιηιιΐίο Τταοΐάημ Αϊά), ή 
άλλα μέσα αυτόματης υποτύπωσης της απόστασης και διόπτευσης των άλλων 
στόχων για καθορισμό του κινδύνου σύγκρουσης τα οποία να είναι λειτουργικά 
ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.5.5. 

2.8 Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 10.000 και άνω πρέπει να φέρουν, επιπρόσθετα 
της ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2.7 με την εξαίρεση της 
παραγράφου 2.7.2 : 

.1 ένα βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης συσκευής ΚΑΌΑΚ (ΑΚΡΑ), ή άλλα μέσα 
αυτόματης υποτύπωσης τουλάχιστον 20 στόχων, συνδεδεμένο σε συσκευή μέτρησης 
ταχύτητας και απόστασης μέσω του ύδατος, για καθορισμό των κινδύνων 
σύγκρουσης και προσομοίωση δοκιμαστικού ελιγμού και 
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.2 ένα σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης (Ιιεαάϊηβ οοιιΙιόΙ 8\8ΐοιυ)ή ένα 
σύστημα ελέγχου τήρησης πορείας (ίταοΓ οοηΐτοί 8\8ΐϋΐη). ή άλλα μέσα, 
για αυτόματο έλεγχο και τήρηση του πλοίου σε καθορισμένη 
κατεύθυνσης και/ή ευθεία πορεία. 

1.1 Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 50.000 και άνω πρέπει να φέρουν 
επιπρόσθετα της ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2.8 : 

. 1 ένα ενδείκτη ρυθμού στροφής, ή άλλα μέσα για καθορισμό και ένδειξη 
του ρυθμού στροφής; και 

.2 μία συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης , ή άλλα μέσα , 
ένδειξης της ταχύτητας και απόστασης υπεράνω του εδάφους στην 
προς πρώρα και εγκάρσια κατεύθυνση. 

2. Όταν “ άλλα μέσα ” επιτρέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, αυτά τα 
μέσα θα πρέπει να εγκρίνονται από την Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 
18. 

3. Ο ναυτιλιακός εξοπλισμός και τα συστήματα που αναφέρονται στον 
παρόντα Κανονισμό πρέπει να τοποθετούνται, δοκιμάζονται και 
συντηρούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η δυσλειτουργία των. 

4. Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα που έχουν εναλλακτικούς 
τρόπους λειτουργίας πρέπει να δείχνουν την πραγματική κατάσταση 
λειτουργίας των. 

5. Τα ολοκληρωμένα συστήματα γεφύρας* πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη 
ώστε αστοχία του ενός υποσυστήματος να προκαλεί άμεσα την προσοχή 
του αξιωματικού φυλακής ναυσιπλοΐας με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, 
και δεν πρέπει να προκαλεί απώλεια σε οποιοδήποτε άλλο υποσύστημα. 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μέρους ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
γεφύρας, πρέπει να είναι δυνατή η λειτουργία κάθε ενός άλλου 
μεμονωμένου στοιχείου εξοπλισμού ή μέρους του συστήματος ξεχωριστά. 

Κανονισμός 20 

Συσκευές καταγραφής δεδομένων ταξιδιού 

1. Για παροχή βοήθειας σε έρευνες συμβάντων, τα πλοία, όταν εκτελούν διεθνείς 
πλόες, υπό την αίρεση των διατάξεων του Κανονισμού 1.4, πρέπει να 
εφοδιάζονται με συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (νΌΚ) ως 
ακολούθως: 

. 1 επιβατηγό πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 01 Ιουλίου 

2002 · 


Γίνεται αναφορά στην απόφαση ΜδΟ.64(67), παράρτημα 1- Πρότυπα απόδοσης για 
τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Γεφύρας. 

Γίνεται αναφορά στην απόφαση ΜδΟ.86(70), παράρτημα 3- Πρότυπα απόδοσης για 
τα Ολόκληροι μένα Συστήματα ναυτιλίας. 
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.2 επιβατηγά οχηματαγωγά (το-το) πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από 
την 01 Ιουλίου 2002 όχι αργότερα από την πρώτη επιθεώρηση την ή μετά 
την 01 Ιουλίου 2002 

.3 επιβατηγά πλοία εκτός των επιβατηγών οχηματαγωγών (το-το) που έχουν 
κατασκευασθεί πριν από την 01 Ιουλίου 2002 όχι αργότερα από την 01 
Ιανουάριου 2004 και 

.4 πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων, 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας 
και άνω που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 01 Ιουλίου 2002. 

2. Οι Αρχές μπορούν να εξαιρούν πλοία, πλην των επιβατηγών οχηματαγωγών 
(το-το) πλοίων, που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 01 Ιουλίου 2002 από τον 
εφοδιασμό με λΌΚ. εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η σύνδεση του λΌΚ με τον 
υπάρχοντα επί του πλοίου εξοπλισμό δεν είναι πρακτικά δυνατή και λογική. 

Κανονισμός 21 
Διεθνής Κώδικας Σημάτων 

Όλα τα πλοία τα οποία σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, απαιτείται να 
φέρουν ραδιοεξοπλισμό πρέπει να φέρουν το Διεθνή Κώδικα Σημάτων όπως 
μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό. Ο Κώδικας πρέπει να φέρεται 
επίσης και σε κάθε άλλο πλοίο το οποίο κατά την γνώμη της Αρχής χρειάζεται 
να το χρησιμοποιήσει. 


Κανονισμός 22 

Ορατότητα γέφυρας ναυσιπλοΐας 

1. Πλοία μήκους όχι μικρότερου των 45 μέτρων όπως ορίζεται στον Κανονισμό 
ΙΙΙ/3.12, που έχουν κατασκευαστεί την ή μετά την 01 Ιουλίου 1998 πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 Η θέα της επιφάνειας της θάλασσας από την θέση διακυβέρνησης δεν 
πρέπει να παρεμποδίζεται πρωραίως της πλώρης περισσότερο από δύο 
μήκη πλοίου ή 500 μέτρα οποιοδήποτε είναι μικρότερο και μέχρι 10° 
προς κάθε πλευρά σε όλες τις συνθήκες βυθίσματος, διαγωγής και 
φορτίου καταστρώματος 

.2 Κανένας τυφλός τομέας προκαλούμενος από το φορτίο, τους 
μηχανισμούς του φορτίου ή άλλα εμπόδια εξωτερικά της αίθουσας 
πηδαλιουχίας πρωραίως της ακτίνας που εμποδίζει τη θέα της 
θάλασσας όπως φαίνεται από τη θέση διακυβέρνησης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 10°. Το συνολικό τόξο των τυφλών τομέων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 20°. Οι τομείς ορατότητας μεταξύ τυφλών τομέων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°. Ωστόσο στην ορατότητα που 
περιγράφεται στην παράγραφο . 1, κάθε συγκεκριμένος τυφλός 
τομέας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5° 

.3 Το οριζόντιο οπτικό πεδίο από την θέση διακυβέρνησης πρέπει να 
εκτείνεται σε τόξο όχι μικρότερο των 225° από κατ'ευθείαν εμπρός 
δηλαδή μέχρι όχι λιγότερο από 22,5° πρύμνηθεν του μέγιστου 
πλάτους σε κάθε πλευρά του πλοίου 
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.4 Από κάθε πτέρυγα της γέφυρας το οριζόντιο οπτικό πεδίο πρέπει να εκτείνεται σε 
τόξο τουλάχιστον 225° , ξεκινώντας τουλάχιστον από 45° στην αντίθετη πλευρά 
της πλώρης μέχρι κατευθείαν εμπρός και στη συνέχεια από κατευθείαν εμπρός 
μέχρι κατευθείαν πίσω έως 180° στην ίδια πλευρά του πλοίου. 

.5 Από την κύρια θέση πηδαλιουχίας το οριζόντιο οπτικό πεδίο πρέπει να εκτείνεται 
σε τόξο από κατευθείαν εμπρός μέχρι τουλάχιστον 60° σε κάθε πλευρά του πλοίου; 

.6 Η πλευρά του πλοίου πρέπει να είναι ορατή από την πτέρυγα της γέφυρας; 

.7 Το ύψος της χαμηλότερης ακμής των εμπρόσθιων παραθύρων της γέφυρας 

ναυσιπλοΐας πάνω από το κατάστρωμα γέφυρας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
χαμηλότερο. Σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη ακμή δεν πρέπει να δημιουργεί 
εμπόδιο στην προς τα εμπρός ορατότητα όπως περιγράφεται στον παρόντα 
Κανονισμό; 

.8 Η ανώτερη ακμή των εμπρόσθιων παραθύρων της γέφυρας ναυσιπλοΐας πρέπει να 
επιτρέπει πρόσθια θέα του ορίζοντα σε άτομο με ύψος οφθαλμού 1.800 ιηιη πάνω 
από το κατάστρωμα γέφυρας στη θέση διακυβέρνησης, όταν το πλοίο παρουσιάζει 
προνευστασμό σε θαλασσοταραχή. Η Αρχή εφόσον κρίνει ότι ύψος οφθαλμού 1800 
πιπι δεν είναι λογικό και πρακτικά δυνατό μπορεί να επιτρέψει την μείωση του 
ύψους οφθαλμού αλλά όχι λιγότερο από 1 όΟΟιηηι; 

.9 Τα παράθυρα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.9.1 για να βοηθούν ώστε να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις, τα εμπρόσθια παράθυρα 
της γέφυρας πρέπει να είναι κεκλιμένα από το κατακόρυφο επίπεδο με το άνω μέρος 
προς τα έξω σε γωνία όχι μικρότερη των 10° και όχι μεγαλύτερη των 25°. 

.9.2 τα πλαίσια μεταξύ των παραθύρων της γέφυρας ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρούνται 
στο ελάχιστο δυνατό και δεν πρέπει να εγκαθίστανται αμέσως εμπρός από 
οποιονδήποτε σταθμό εργασίας. 

.9.3 δεν πρέπει να τοποθετούνται παράθυρα πολωμένα και έγχρωμα . 

.9.4 σε κάθε χρονική στιγμή, ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον δύο από 
τα εμπρόσθια παράθυρα της γέφυρας ναυσιπλοΐας πρέπει να παρέχουν καθαρή ορατότητα 
και επί πλέον ανάλογα με τον σχεδιασμό της γέφυρας, πρόσθετος αριθμός παραθύρων 
πρέπει να παρέχει καθαρή ορατότητα.. 

2. Πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 01 Ιουλίου 1998, όπου είναι πρακτικά 
δυνατό, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1 και 1.2. Ωστόσο δεν 
χρειάζεται να απαιτηθούν κατασκευαστικές μετατροπές ή πρόσθετος εξοπλισμός. 
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3. Σε πλοία μη συμβατικής σχεδίασης που κατά την άποψη της Αρχής δεν μπορούν να 
συμμορφωθούν με τον παρόντα Κανονισμό, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις ώστε να 
επιτυγχάνεται επίπεδο ορατότητας όσο είναι πρακτικά δυνατό πλησιέστερο προς το 
καθοριζόμενο στον Κανονισμό αυτό. 

Κανονισμός 23 

Διατάξεις μεταφοράς πλοηγού 

1. Εφαρμογή 

1.1 Πλοία τα οποία εκτελούν πλόες κατά την διάρκεια των οποίων είναι πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν πλοηγοί πρέπει να διαθέτουν διατάξεις μεταφοράς πλοηγού. 

1.2 Εξοπλισμός και διατάξεις για μεταφορά πλοηγού που εγκαθίστανται την ή μετά την 01 
Ιανουάριου 1994 πρέπει να συμμορφούνται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού και 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό . 

1.3 Εξοπλισμός και διατάξεις για μεταφορά πλοηγού που υπάρχουν στα πλοία πριν από την 01 
Ιανουάριου 1994 πρέπει να συμμορφούνται τουλάχιστον με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
17 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα 1974 που ισχύει πριν 
από την ημερομηνία αυτή και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Οργανισμό πριν από την ημερομηνία αυτή. 

1.4 Εξοπλισμός και διατάξεις που αντικαθίστανται μετά την 01 Ιανουάριου 1994 πρέπει να 
συμμορφούνται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού, όσο είναι πρακτικά δυνατό και 
λογικό. 

2. Γ ενικά 

2.1 Όλες οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις για την μεταφορά πλοηγού πρέπει να εκπληρώνουν 
ικανοποιητικά τον σκοπό τους να επιτρέπουν στους πλοηγούς ασφαλή αποεπιβίβαση. Οι 
συσκευές πρέπει να διατηρούνται καθαρές, κατάλληλα συντηρημένες και στοιβαγμένες και 
πρέπει να ελέγχονται τακτικά για να εξασφαλίζεται ότι είναι ασφαλής η χρήση τους. Πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο για αποεπιβίβαση προσωπικού. 

2.2 Η τοποθέτηση των διατάξεων μεταφοράς πλοηγού και η επιβίβαση του πλοηγού πρέπει να 
επιβλέπεται από υπεύθυνο αξιωματικό που πρέπει να διαθέτει μέσα επικοινωνίας με την 
γέφυρα ναυσιπλοΐας , ο οποίος πρέπει να φροντίζει επίσης για την συνοδεία του πλοηγού 
μέσω ασφαλούς οδού προς και από την γέφυρα ναυσιπλοΐας. Το προσωπικό που ασχολείται 
με την τοποθέτηση και τον χειρισμό οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να 
λαμβάνει οδηγίες για τις διαδικασίες ασφάλειας που πρέπει να ακολουθούνται και ο 
εξοπλισμός πρέπει να δοκιμάζεται πριν χρησιμοποιηθεί. 


Γίνεται αναφορά στις διατάξεις μεταφοράς πλοηγού, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την 
απόφαση Α.889(21), Μ80/0Ίγο.568 Αναθεωρ.1: Απαιτούμενες Διατάξεις Επιβίβασης για 
Πλοηγούς. 
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3. Διατάξεις μεταφοράς. 

3.1 Πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που πρέπει να επιτρέπουν στον πλοηγό την ασφαλή 
αποεπιβίβαση σε κάθε πλευρά του πλοίου. 

3.2 Σε όλα τα πλοία όπου η απόσταση από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι το σημείο 
πρόσβασης ή εξόδου από το πλοίο υπερβαίνει τα 9 μέτρα, και όταν πρόκειται να 
αποεπιβιβασθούν πλοηγοί μέσω της κλίμακας ενδιαίτησης, ή μέσω μηχανικών 
ανελκυστήρων πλοηγού ή άλλων εξίσου ασφαλών και εύκολων μέσων σε συνδυασμό με 
κλίμακα πλοηγού, το πλοίο πρέπει να φέρει τέτοιο εξοπλισμό σε κάθε πλευρά , εκτός και αν 
ο εξοπλισμός μπορεί να μεταφερθεί για χρήση σε κάθε πλευρά. 

3.3 Ασφαλής και εύκολη πρόσβαση και έξοδος από το πλοίο πρέπει να παρέχεται είτε με: 

.1 μία κλίμακα πλοηγού που απαιτεί αναρρίχηση όχι μικρότερη του 1,5 και όχι 
μεγαλύτερη των 9 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του νερού τοποθετημένη και 
ασφαλισμένη έτσι ώστε : 

.1.1 να είναι μακριά από οποιεσδήποτε πιθανές εκροές του πλοίου 

.1.2 να βρίσκεται στο παράλληλο τμήμα του μήκους του πλοίου και όσο είναι 
πρακτικά δυνατό εντός του ενός τετάρτου του μήκους πρώραθεν ή 
πρύμνηθεν του μέσου του πλοίου 

. 1.3 κάθε βαθμίδα πρέπει να στηρίζεται σταθερά επί της πλευράς του πλοίου. 

Όπου κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τέτοια όπως λωρίδες τριβής θα 
εμπόδιζαν την εφαρμογή της απαίτησης αυτής, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά 
μέτρα που να ικανοποιούν την Αρχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα 
μπορούν να αποεπιβιβασθούν ασφαλώς 

.1.4 το συνολικό μήκος της κλίμακας του πλοηγού πρέπει να μπορεί να φθάσει 
στο νερό από το σημείο πρόσβασης ή εξόδου του πλοίου και πρέπει να 
υπάρχει ανοχή για όλες τις συνθήκες φόρτωσης και διαγωγής του πλοίου και 
για αντίθετη κλίση 15°. Το ισχυρό σημείο πρόσδεσης, οι κρίκοι και τα 
σχοινιά πρόσδεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ισχυρά όπως τα 
πλευρικά σχοινιά. 

.2 μία κλίμακα ενδιαίτησης σε συνδυασμό με την κλίμακα πλοηγού, ή άλλα εξίσου 
ασφαλή και εύκολα μέσα, όταν η απόσταση από την επιφάνεια του νερού ως το 
σημείο πρόσβασης στο πλοίο είναι μεγαλύτερη από 9 μέτρα. Η κλίμακα ενδιαίτησης 
πρέπει να τοποθετείται με κατεύθυνση προς την πρύμνη. Όταν χρησιμοποιείται, το 
κατώτερο άκρο της κλίμακας ενδιαίτησης πρέπει να στηρίζεται σταθερά στη πλευρά 
του πλοίου στο παράλληλο μήκος και, όσο είναι πρακτικά δυνατό, εντός του ενός 
τετάρτου του μήκους πρώραθεν ή πρύμνηθεν του μέσου του πλοίου και μακριά από 
όλες τις εκροές ή 

.3 ένα μηχανικό ανελκυστήρα πλοηγού τοποθετημένο στο παράλληλο τμήμα του 
μήκους του πλοίου , και όσο είναι πρακτικά δυνατό εντός του ενός τετάρτου του 
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μήκους πρώραθεν ή πρύμνηθεν του μέσου του πλοίου και μακριά από όλες τις 
εκροές. 

4 Πρόσβαση στο κατάστρωμα του πλοίου 

Πρέπει να προβλέπονται μέσα για να εξασφαλίζεται η ασφαλής, εύκολη και άνευ εμποδίων 
διέλευση οποιουδήποτε ατόμου που αποεπιβιβάζεται στο πλοίο, από το άνω μέρος της κλίμακας 
του πλοηγού ή οποιοσδήποτε κλίμακας αποεπιβίβασης ή άλλης συσκευής και του καταστρώματος 
του πλοίου. Όπου μια τέτοια διέλευση γίνεται μέσω: 

. 1 ανοίγματος στα κιγκλιδώματα ή στο παραπέτο, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 

χειρολαβές 

.2 κλίμακας παραπέτου, πρέπει να εγκαθίστανται δύο στυλίδια που θα 
χρησιμοποιούνται για χειρολαβές και πρέπει να είναι στερεά προσαρμοσμένα στην 
κατασκευή του πλοίου στις βάσεις τους ή κοντά σε αυτές και σε υψηλότερα 
σημεία. Η κλίμακα παραπέτου πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη στο πλοίο 
ώστε να εμποδίζεται η ανατροπή της. 

5 Θύρες επί της πλευράς του πλοίου. 

Οι θύρες επί της πλευράς του πλοίου που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πλοηγού δεν πρέπει 
να ανοίγουν προς τα έξω. 

6. Μηχανικοί ανελκυστήρες πλοηγού. 

6.1 Ο μηχανικός ανελκυστήρας πλοηγού και ο βοηθητικός του εξοπλισμός πρέπει να είναι 
εγκεκριμένου τύπου από την Αρχή. Ο ανελκυστήρας πλοηγού πρέπει να σχεδιάζεται έτσι 
ώστε να λειτουργεί ως κινούμενη κλίμακα για να ανυψώνει και να κατεβάζει ένα άτομο 
στην πλευρά του πλοίου ή ως πλατφόρμα για να ανεβάζει και να κατεβάζει ένα ή 
περισσότερα άτομα στην πλευρά του πλοίου. Πρέπει να σχεδιάζεται και κατασκευάζεται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι ο πλοηγός μπορεί να αποεπιβιβασθεί κατά τρόπο ασφαλή, 
περιλαμβανομένης της ασφαλούς πρόσβασης από τον ανελκυστήρα στο κατάστρωμα και 
αντίστροφα. Η πρόσβαση αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται απευθείας από μία πλατφόρμα που 
προστατεύεται ασφαλώς με κιγκλιδώματα. 

6.2 Πρέπει να προβλέπεται αποδοτικός χειροκίνητος μηχανισμός για την καθαίρεση ή 
ανάκτηση ατόμου ή ατόμων που μεταφέρονται και να τηρείται έτοιμος προς χρήση σε 
περίπτωση απώλειας ισχύος. 

6.3 Ο ανελκυστήρας πρέπει να προσαρτάται ασφαλώς στη κατασκευή του πλοίου. Η 
προσάρτηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με την χρησιμοποίηση των πλευρικών 
κιγκλιδωμάτων του πλοίου. Κατάλληλα και ισχυρά σημεία προσάρτησης πρέπει να 
υπάρχουν για τους ανελκυστήρες φορητού τύπου σε κάθε πλευρά του πλοίου. 

6.4 Εάν υπάρχει ζωνάρι στη θέση του ανελκυστήρα πρέπει να κόπτεται σε επαρκή έκταση ώστε 
να επιτρέπεται στον ανελκυστήρα να λειτουργεί επί της πλευράς του πλοίου. 
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6.5 Μία κλίμακα πλοηγού πρέπει να είναι εγκατεστημένη δίπλα στον ανελκυστήρα και 
διαθέσιμη για άμεση χρήση έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτήν να μπορεί να γίνει από 
οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής του. Η κλίμακα του πλοηγού πρέπει να μπορεί να 
φθάνει στο επίπεδο της θάλασσας από το σημείο πρόσβασης της στο κατάστρωμα. 

6.6 Πρέπει να σημαίνεται η θέση στη πλευρά του πλοίου που θα καθαιρείται ο ανελκυστήρας. 

6.7 Μία κατάλληλα προστατευμένη θέση στοιβασίας πρέπει να προβλέπεται για τον φορητό 
ανελκυστήρα. Σε πολύ ψυχρό καιρό, για αποφυγή κινδύνου από δημιουργία πάγου, ο 
φορητός ανελκυστήρας δεν πρέπει να εγκαθίσταται παρά μόνο όταν επίκειται η χρήση του. 

7. Παρελκόμενος εξοπλισμός 

7.1 Ο παρακάτω παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι διαθέσιμος για άμεση χρήση όταν 
μεταφέρονται άτομα 

.1 Δύο σχοινιά συγκράτησης διαμέτρου όχι μικρότερης από 28 ιηιη κατάλληλα 
στερεωμένα στο πλοίο αν απαιτηθεί από τον πλοηγό 

.2 Ένα κυκλικό σωσίβιο εφοδιασμένο με αυτόματη συσκευή φωτισμού 

.3 ένα σωσίβιο σχοινί.. 

7.2 Όταν απαιτείται από την παράγραφο 4, πρέπει να υπάρχουν στυλίδια και κλίμακες 
παραπέτου. 

8. Φωτισμός 

Πρέπει να προβλέπεται επαρκής φωτισμός για να φωτίζονται οι διατάξεις μεταφοράς εξωτερικά 
του πλοίου, η θέση στο κατάστρωμα όπου ένα άτομο αποεπιβιβάζεται και τα χειριστήρια του 
μηχανικού ανελκυστήρα πλοηγού. 


Κανονισμός 24 

Χρήση των συστημάτων ελέγχου κατεύθυνσης και/ή τήρησης πορείας. 


1. Σε περιοχές μεγάλης πυκνότητας κυκλοφορίας, σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και 
σε όλες τις άλλες επικίνδυνες καταστάσεις για τη ναυσιπλοΐα όπου είναι σε χρήση τα 
συστήματα ελέγχου κατεύθυνσης και/ή τήρησης πορείας, (1ΐ6αάϊη§ ;ιικΙ/ογ υ-αελ εουίτοί 
δγδίεπίδ) πρέπει να είναι δυνατή η άμεση ανάκτηση_χειροκίνητου ελέγχου της πηδαλιουχίας 
του πλοίου. 

2. Σε καταστάσεις όπως ανωτέρω, ο υπεύθυνος αξιωματικός φυλακής γέφυρας πρέπει να έχει 
διαθέσιμες χωρίς καθυστέρηση τις υπηρεσίες προσοντούχου πηδαλιούχου ο οποίος πρέπει 
να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αναλάβει τον έλεγχο της πηδαλιουχίας. 
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3. Η μεταφορά από την αυτόματη στη χειροκίνητη πηδαλιουχία και αντίστροφος πρέπει να 
γίνεται από ή υπό την επίβλεψη υπευθύνου αξιωματικού. 

4. Η χειροκίνητη πηδαλιουχία πρέπει να δοκιμάζεται μετά από παρατεταμένη χρήση των 
συστημάτων ελέγχου κατεύθυνσης και/ή τήρησης πορείας, (ύε&άΐπμ αυά/οι Ιπιοίκ οοπίτοί 
δχδίεηΐδ), και πριν από την είσοδο σε περιοχές όπου η ναυσιπλοΐα απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή. 


Κανονισμός 25 

Λειτουργία της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανισμού πηδαλιουχίας 

Σε περιοχές όπου η ναυσιπλοΐα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τα πλοία πρέπει να έχουν_σε λειτουργία 
περισσότερες της μίας μονάδες ισχύος μηχανισμού πηδαλιουχίας όταν αυτές οι μονάδες μπορούν 
να λειτουργούν ταυτόχρονα. 


Κανονισμός 26 

Μηχανισμός πηδαλιουχίας: Δοκιμές και γυμνάσια 

1. Σε χρονικό διάστημα 12 ωρών πριν από την αναχώρηση, ο μηχανισμός πηδαλιουχίας 
του πλοίου πρέπει να ελέγχεται και να δοκιμάζεται από το πλήρωμα του πλοίου. Η 
διαδικασία δοκιμής πρέπει να περιλαμβάνει , όπου μπορεί να εφαρμοσθεί, την 
λειτουργία των ακολούθων: 

. 1 του κύριου μηχανισμού πηδαλιουχίας 

.2 του βοηθητικού μηχανισμού πηδαλιουχίας 

.3 των συστημάτων τηλεχειρισμού του μηχανισμού πηδαλιουχίας 

.4 των θέσεων πηδαλιουχίας που βρίσκονται στην γέφυρα ναυσιπλοΐας, 

.5 της παροχής ενέργειας ανάγκης 

.6 των ενδεικτών γωνίας πηδαλίου σε σχέση με την πραγματική θέση του πηδαλίου 

.7 των μέσων αναγγελίας διακοπής παροχής ενέργειας του συστήματος τηλεχειρισμού 
του μηχανισμού πηδαλιουχίας 

.8 των μέσων αναγγελίας βλάβης της μονάδας παροχής ισχύος του μηχανισμού 
πηδαλιουχίας και 

.9 των διατάξεων αυτόματης απομόνωσης και άλλου αυτόματου εξοπλισμού. 

2. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πρέπει να περιλαμβάνουν: 

.1 την πλήρη κίνηση του πηδαλίου σύμφωνα με τις απαιτούμενες δυνατότητες του 
μηχανισμού πηδαλιουχίας 
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.2 μία οπτική επιθεώρηση του μηχανισμού πηδαλιουχίας και των συνδετικών του 
διατάξεων και 

.3 την λειτουργία των μέσων επικοινωνίας μεταξύ της γέφυρας ναυσιπλοΐας και του 
διαμερίσματος μηχανισμού πηδαλιουχίας. 

3.1 Απλές οδηγίες λειτουργίας με ένα διαγραμματικό σχέδιο που να δείχνει τις διαδικασίες 
εναλλαγής για τα συστήματα τηλεχειρισμού μηχανισμού πηδαλιουχίας και τις μονάδες 
παροχής ισχύος του μηχανισμού πηδαλιουχίας πρέπει να είναι μόνιμα εκτεθειμένες 
στη γέφυρα ναυσιπλοΐας και στο διαμέρισμα πηδαλιουχίας. 

3.2 Όλοι οι αξιωματικοί του πλοίου που ασχολούνται με την λειτουργία και/ή την συντήρηση 

του μηχανισμού πηδαλιουχίας πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την λειτουργία των 
εγκατεστημένων στο πλοίο συστημάτων πηδαλιουχίας και με τους τρόπους εναλλαγής 
από το ένα σύστημα στο άλλο. 

Επιπρόσθετα των συνήθων ελέγχων και δοκιμών που περιγράφονται στις παραγράφους 1 
και 2, πρέπει να εκτελούνται γυμνάσια πηδαλιουχίας ανάγκης τουλάχιστον μία φορά κάθε 
τρεις μήνες για την εξάσκηση στους τρόπους πηδαλιουχίας ανάγκης. Τα γυμνάσια αυτά 
πρέπει να περιλαμβάνουν άμεσο έλεγχο στο διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλιουχίας, τον 
τρόπο επικοινωνίας με την γέφυρα ναυσιπλοΐας και όπου μπορεί να εφαρμοσθεί , την 
λειτουργία εναλλακτικών παροχών ενέργειας. 

Η Αρχή μπορεί να άρει την απαίτηση εκτέλεσης των ελέγχων και δοκιμών που 
περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 για πλοία που κανονικά εκτελούν πλόες μικρής 
διάρκειας. Τέτοια πλοία πρέπει να εκτελούν αυτούς τους ελέγχους και δοκιμές τουλάχιστον 
μία φορά κάθε βδομάδα. 

Η ημερομηνία που εκτελούνται οι έλεγχοι και οι δοκιμές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες των γυμνασίων πηδαλιουχίας 
ανάγκης που εκτελούνται κατά την παράγραφο 4 πρέπει να καταγράφονται. 

Κανονισμός 27 

Ναυτικοί χάρτες και ναυτιλιακές εκδόσεις 

Πρέπει να φέρονται επαρκείς και ενημερωμένοι ναυτικοί χάρτες και ναυτιλιακές εκδόσεις, 
όπως ναυτιλιακές οδηγίες, φαροδείκτες, αγγελίες προς τους ναυτιλλόμενους, πίνακες 
παλιρροιών και άλλες ναυτιλιακές εκδόσεις απαραίτητες για το προς εκτέλεση ταξίδι. 

Κανονισμός 28 

Καταγραφή ναυτιλιακών ενεργειών 

Όλα τα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες πρέπει να τηρούν επ’ αυτών έγγραφα στοιχεία 
των ναυτιλιακών ενεργειών και συμβάντων που έχουν σημασία στην ασφάλεια της 
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ναυσιπλοΐας που θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς λεπτομέρειες για την ανάκτηση 
πλήρους καταγραφής του ταξιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που υιοθετούνται 
από τον Όργανισμό . Όταν τέτοιες πληροφορίες δεν τηρούνται στο ημερολόγιο πλοίου, 
πρέπει να τηρούνται σε άλλη μορφή, τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή . 

Κανονισμός 29 

Σήματα διάσωσης προς χρήση από πλοία, αεροσκάφη ή άτομα σε κίνδυνο 

Ένας εικονογραφημένος πίνακας που περιγράφει τα σήματα διάσωσης πρέπει να είναι 
άμεσα διαθέσιμος στον αξιωματικό φυλακής κάθε πλοίου στο οποίο το Κεφάλαιο αυτό 
εφαρμόζεται. Τα σήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται από πλοία ή άτομα σε κίνδυνο όταν 
επικοινωνούν με σταθμούς διάσωσης, ναυτικές μονάδες διάσωσης και αεροσκάφη που 
εκτελούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 

Κανονισμός 30 
Επιχειρησιακοί περιορισμοί 

1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγό πλοία στα οποία έχει εφαρμογή 
το Κεφάλαιο I. 

2. Πριν τεθεί σε υπηρεσία ένα επιβατηγό πλοίο, πρέπει να συντάσσεται ένας πίνακας με 
όλους τους περιορισμούς στην λειτουργία του, περιλαμβανομένων των εξαιρέσεων από 
οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονισμούς, περιορισμούς στις περιοχές 
δραστηριότητας, περιορισμούς λόγω καιρού, περιορισμούς λόγω κατάστασης 
θαλάσσης, περιορισμούς στα επιτρεπόμενα φορτία, τη διαγωγή, την ταχύτητα και 
οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς, είτε αυτοί έχουν επιβληθεί από την Αρχή, είτε 
έχουν καθορισθεί κατά τη διάρκεια της σχεδίασης ή κατασκευής του. Ο πίνακας μαζί με 
οποιεσδήποτε απαραίτητες επεξηγήσεις, θα τεκμαίρεται υπό μορφή αποδεκτή από την 
Αρχή, ο οποίος θα τηρείται επί του πλοίου και θα είναι στην άμεση διάθεση του 
πλοιάρχου. Ο πίνακας θα ενημερώνεται κανονικά. Εάν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν 
είναι η Αγγλική ή Γαλλική, ο πίνακας θα παρέχεται σε μία από τις δύο γλώσσες. 

Κανονισμός 31 
Μηνύματα κινδύνου 

1. Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που συναντά επικίνδυνους πάγους, επικίνδυνο εγκαταλελειμμένο 
ναυάγιο ή κάθε άλλο άμεσο κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα ή τροπική θύελλα, ή συναντά 
θερμοκρασίες αέρος κατώτερες του βαθμού πήξεως σε συνδυασμό με ανέμους εντάσεως 
καταιγίδας που προκαλούν την επικάθιση πάγου στη υπερκατασκευή, ή ανέμους εντάσεως 
10 ή και ανωτέρω της κλίμακας Μποφόρ για τους οποίους δεν έχει ληφθεί σήμα θυέλλης, 


Γίνεται αναφορά στις Οδηγίες για καταγραφή γεγονότων σχετικά με την ναυσιπλοΐα που θα 
καταρτισθούν από τον Οργανισμό 

Αυτά τα σήματα διάσωσης περιγράφονται στο Διεθνές Αεροναυτικό και Ναυτιλιακό Εγχειρίδιο 
Έρευνας και Διάσιοσης (ΙΑΜδΑΚ) Τόμος III Κινητές Ευκολίες και απεικονίζονται στον Διεθνή 
Κώδικα Σημάτων, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση Α.80(ΙΥ). 
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υποχρεούται να πληροφορήσει σχετικά με όλα τα διατιθέμενα μέσα τα πλοία στην 
γειτονική περιοχή καθώς και τις αρμόδιες Αρχές. Ο τύπος κατά τον οποίο διαβιβάζεται η 
πληροφορία δεν είναι υποχρεωτικός. Μπορεί να μεταδίδεται είτε σε απλή γλώσσα (κατά 
προτίμηση Αγγλικά) είτε μέσω του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων. 

2. Κάθε συμβαλλόμενη Κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίζεται ότι όταν λαμβάνεται πληροφορία περί των κινδύνων που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα σε αυτούς που αφορά και πρέπει να 
κοινοποιείται στις άλλες ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις. 

3. Η μετάδοση των μηνυμάτων που αφορούν τους καθοριζόμενους κινδύνους είναι άνευ 
πληρωμής για τα πλοία που αφορά. 

4. Όλων των μηνυμάτων ραδιοεπικοινωνιών που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
πρέπει να προηγείται το σήμα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που 
περιγράφεται στους Κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 
ΙΥ/2. 


Κανονισμός 32 

Απαιτούμενες πληροφορίες στα μηνύματα κινδύνου 

Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται στα μηνύματα κινδύνου: 

1 Πάγος, εγκαταλελειμμένα ναυάγια, και άλλοι άμεσοι κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα: 

.1 Το είδος του πάγου, εγκαταλελειμμένου ναυαγίου ή παρατηρηθέντος κινδύνου 

.2 Η θέση του πάγου, εγκαταλελειμμένου ναυαγίου ή κινδύνου που τελευταίως 

παρατηρήθηκε. 

.3 Η ώρα και ημερομηνία (Παγκόσμιος Χρόνος Συντονισμού) που παρατηρήθηκε 
τελευταία ο κίνδυνος 

2 Τροπικοί κυκλό)νες(θύελλες)*. 

.1 Ανακοίνωση ότι έγινε συνάντηση με τροπικό κυκλώνα. Αυτή η υποχρέωση πρέπει 
να ερμηνεύεται σε ευρύ πνεύμα και η πληροφορία πρέπει να διαβιβάζεται όταν ο 
πλοίαρχος έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι αναπτύσσεται τροπικός κυκλώνας ή 
υφίσταται στην γειτονική περιοχή. 

.2 Η ώρα , η ημερομηνία (Παγκόσμιος Χρόνος Συντονισμού) και η θέση του πλοίου 
όταν έγινε η παρατήρηση. 


Ο όρος τροπικός κυκλώνας είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο 
Μετεωρολογικό Οργανισμό. Ο όρος λαίλαπα, τυφώνας, κυκλώνας, ισχυρή τροπική θύελλα κλπ, 
μπορεί να επίσης να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την γεωγραφική τους τοποθεσία 
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.3 Όσο είναι πρακτικά δυνατόν περισσότερες από τις ακόλουθες πληροφορίες πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο μήνυμα: 

βαρομετρική πίεση , κατά προτίμηση διορθωμένη,(σε τηίΐΐ ύεΐΓδ, χιλιοστά, ή 
ίντσες, και εάν είναι διορθωμένη ή μη) 

βαρομετρική τάση (την αλλαγή της βαρομετρικής πίεσης τις τελευταίες τρεις 
ώρες) 

αληθή διεύθυνση ανέμου 
δύναμη ανέμου(κλίμακα Μποφόρ) 

κατάσταση θαλάσσης(ήρεμη, μέτρια, ταραγμένη, τρικυμιώδη) 

αποθαλασσία (ελαφρά, μέτρια, ισχυρή) και την αληθή διεύθυνση από την οποία 
προέρχεται. Η περίοδος ή το μήκος της αποθαλασσίας (βραχεία, μέση , μακρά) 
θα ήταν επίσης χρήσιμα 

αληθής πορεία και ταχύτητα του πλοίου. 

Μεταγενέστερες παρατηρήσεις 

3. Όταν ο πλοίαρχος έχει αναφέρει τροπικό κυκλώνα ή άλλη επικίνδυνη θύελλα , είναι 
επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική, η συνέχιση των παρατηρήσεων και η μετάδοση, ανά 
ώρα εάν είναι πρακτικά δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση σε διαστήματα που δεν 
υπερβαίνουν τις 3 ώρες, και για όσο διάστημα το πλοίο παραμένει υπό την επίδραση της 
θύελλας. 

4. Άνεμοι δύναμης 10 Μποφόρ και άνω για τους οποίους δεν έχει ληφθεί αναγγελία 
θύελλας. Η περίπτωση αυτή αφορά θύελλες εκτός των τροπικών κυκλώνων που 
αναφέρονται στη παράγραφο 2. Όταν συναντάται τέτοια θύελλα, το μήνυμα πρέπει να 
περιλαμβάνει όμοιες πληροφορίες προς τις αναφερόμενες στη παράγραφο 
εξαιρούμενων των λεπτομερειών που αφορούν την θάλασσα και την αποθαλασσία. 

5. Θερμοκρασίες αέρος κατώτερες του βαθμού πήξης που συνδυάζονται με ανέμους 
δυνάμεως καταιγίδας που προκαλούν σοβαρή συσσώρευση πάγου στις 
υπερκατασκευές: 

.1 Ώρα και ημερομηνία (Παγκόσμιος Χρόνος Συντονισμού) 

.2 Θερμοκρασία αέρος 

.3 Θερμοκρασία θαλάσσης(εάν είναι πρακτικά δυνατό) 

.4 Δύναμη και διεύθυνση ανέμου. 


Η πρότυπη διεθνής μονάδα για βαρομετρική πίεση είναι το Εκτοπασκάλ (ΗΡα) η οποία είναι 
αριθμητικά ισοδύναμη με το Μιλλιμπάρ (ιυύατ). 
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Παραδείγματα 


Πάγος 

ΤΤΤ ΠΑΓΟΣ. ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ ΕΘΕΑΘΗ ΣΕ 4506 Β, 4410 Δ ΣΤΙΣ 0800 υΤΟ. 
ΜΑΙΟΥ 15. 


Ναυάγια εγκαταλελειμμένα 

ΤΤΤ ΝΑΥΑΓΙΟ ΕΓΚ ΑΤ ΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝ Ο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΝΑΥΑΓΙΟ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΣΧΕΔΟΝ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 4006 Β, 1243 Δ, ΣΤΙΣ 1630 
υΤΟ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21. 


Κίνδυνος στη ναυσιπλοΐα 

ΤΤΤ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ. ΦΑΡΟΠΛΟΙΟ ΑΛΦΑ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΕΩΣ. 1800 υΤΟ. 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 3. 


Τροπικός κυκλώνας 

ΤΤΤ ΘΥΕΛΛΑ. 0030 ΙΓΓΟ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 18. 2004 Β, 11354 Α. ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 994 ΜΙΕΕΙΒ ΑΚ5,ΤΑΣΗ ΠΤΩΤΙΚΗ 6 ΜΙΕΕΙΒΑΚ3. ΑΝΕΜΟΣ ΒΔ, 
ΔΥΝΑΜΗ 9, ΙΣΧΥΡΑΙ ΡΙΠΑΙ. ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΠΟΡΕΙΑ 067, 
5 ΚΟΜΒΟΙ. 

ΤΤΤ ΘΥΕΛΛΑ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ. 1300 υΤΟ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
14. 2200 Β, 7236 Δ. ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 29.64 ΙΝΤΣΕΣ, ΤΑΣΗ ΠΤΩΤΙΚΗ 
.015 ΙΝΤΣΕΣ. ΑΝΕΜΟΣ ΒΑ, ΔΥΝΑΜΗ 8, ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, 
ΠΟΡΕΙΑ 035, 9 ΚΟΜΒΟΙ. 

ΤΤΤ ΘΥΕΛΛΑ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ. 
0200 υΤΟ. ΜΑΙΟΥ 4. 1620 Β , 9203 Α. ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΜΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 753 
ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΑ, ΤΑΣΗ ΠΤΩΤΙΚΗ 5 ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΑ. ΑΝΕΜΟΣ Ν ΠΡΟΣ Δ, 
ΔΥΝΑΜΗ 5 . ΠΟΡΕΙΑ 300, 8 ΚΟΜΒΟΙ 

ΤΤΤ ΘΥΕΛΛΑ. ΤΥΦΩΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ. 0300 υΤΟ. ΙΟΥΝΙΟΥ 12. 1812 Β, 
12605 Α, ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΤΑΧΕΩΣ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΥΞΑΝΩΝ ΑΠΟ Β. 

ΤΤΤ ΘΥΕΛΛΑ. ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΕΜΟΥ 11, ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΘΥΕΛΛΑΣ. 0300 υΤΟ. ΜΑΙΟΥ 4. 4830 Β, 30 Δ.. ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 983 
ΜΙΕΕΙΒΑΚ3, ΤΑΣΗ ΠΤΩΤΙΚΗ 4 ΜΙΕΕΙΒ ΑΚ5. ΑΝΕΜΟΣ ΝΔ, ΔΥΝΑΜΗ 11 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ. ΠΟΡΕΙΑ 260, 6 ΚΟΜΒΟΙ. 


Επικάθιση πάγου 

ΤΤΤ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΠΑΓΟΥ. 1400 ΙΓΓΟ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2. 69 Β, 10 Δ . 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΡΟΣ 18° Ε(-7.8° Ο). ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 29° Ε(-1.7° Ο). 
ΑΝΕΜΟΣ ΒΑ, ΔΥΝΑΜΗ 8. 
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Κανονισμός 33 

Μηνύματα κινδύνου: υποχρεώσεις και διαδικασίες 

1. Ο πλοίαρχος του ταξιδεύοντος πλοίου που είναι σε θέση να παράσχει βοήθεια, με τη 
λήψη σήματος από οποιαδήποτε πηγή ότι άτομα κινδυνεύουν στη θάλασσα, 
υποχρεούται να πλεύσει ολοταχώς προς βοήθειά των ενημερώνοντας περί τούτου, 
εάν είναι δυνατόν, αυτά ή την Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. Εάν το πλοίο που 
λαμβάνει συναγερμό κινδύνου δεν μπορεί ή στις ειδικές συνθήκες του συμβάντος, 
θεωρεί αναίτιο ή μη αναγκαίο να προστρέξει σε βοήθεια, ο πλοίαρχος πρέπει να 
καταχωρήσει στο ημερολόγιο του πλοίου το λόγο για τον οποίο δεν προστρέχει σε 
βοήθεια των κινδυνευόντων ατόμων λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση του 
Οργανισμού, για ανάλογη ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών έρευνας και 
διάσωσης. 

2. Ο πλοίαρχος κινδυνεύοντος πλοίου ή η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία έρευνας και 
διάσωσης, μετά από διαβούλευση, όσο μπορεί να είναι δυνατό, με τους πλοιάρχους 
των πλοίων που απαντούν στον συναγερμό κινδύνου, έχει το δικαίωμα να επιτάξει 
ένα ή περισσότερα εκ των πλοίων στο μέτρο που ο πλοίαρχος του κινδυνεύοντος 
πλοίου ή η Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης θεωρούν καλύτερα ικανά προς παροχή 
βοήθειας, και ο πλοίαρχος ή οι πλοίαρχοι του πλοίου ή των πλοίων που 
επιτάσσονται έχουν το καθήκον να συμμορφωθούν με την επίταξη, 
εξακολουθούντες να πλέουν ολοταχώς προς βοήθεια των κινδυνευόντων ατόμων. 

3. Οι πλοίαρχοι των πλοίων πρέπει να αποδεσμεύονται της υποχρέωσης που 
επιβάλλεται από την παράγραφο 1 όταν πληροφορούνται ότι τα πλοία των δεν έχουν 
επιταχθεί και ότι ένα ή περισσότερα πλοία έχουν επιταχθεί και συμμορφούνται με 
την επίταξη. Η απόφαση πρέπει να κοινοποιείται, αν είναι δυνατόν, στα άλλα 
επιταχθέντα πλοία και στην Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. 

4. Ο πλοίαρχος πλοίου πρέπει να αποδεσμεύεται της υποχρέωσης που επιβάλλεται 
από την παράγραφο 1 και, αν το πλοίο του έχει επιταχθεί, από την υποχρέωση που 
επιβάλλεται από την παράγραφο 2 όταν πληροφορείται από τα άτομα σε κίνδυνο ή 
από την Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης ή από τον πλοίαρχο άλλου πλοίου που έχει 
προσεγγίσει αυτά τα άτομα ότι η βοήθεια δεν είναι πλέον απαραίτητη. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν αντιτίθενται προς την Διεθνή Σύμβαση 
περί Ενοποιήσεως Ορισμένων Κανόνων που Αφορούν την Βοήθεια και την 
Διάσωση στη Θάλασσα που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 23 Σεπτεμβρίου 1910, 
ιδιαιτέρως προς την υποχρέωση παροχής βοήθειας που επιβάλλεται από το άρθρο 11 
αυτής της Σύμβασης . 


Διεθνής Σύμβαση για την Διάσωση 1989 υπογραφείσα στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου 1989, τέθηκε 
σε ισχύ την 14 Ιουλίου 1996. 
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Κανονισμός 34 

Ασφαλής ναυσιπλοΐα και αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων 

1. Πριν από την έναρξη του πλου, ο πλοίαρχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προς 
εκτέλεση ταξίδι έχει σχεδιασθεί χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους ναυτικούς χάρτες 
και ναυτιλιακές εκδόσεις για την περιοχή του ταξιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 
και συστάσεις που καταρτίζονται από τον Οργανισμό . 

2. Ο σχεδιασμός του ταξιδιού πρέπει να καθορίζει πορεία όπου: 

. 1 λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε συστήματα πορειογράφησης πλοίων 

.2 εξασφαλίζεται επαρκής θαλάσσιος χώρος για ασφαλή διέλευση του πλοίου κατά το 
ταξίδι 

.3 προβλέπονται όλοι οι γνωστοί ναυτιλιακοί κίνδυνοι και οι αντίξοες καιρικές 
συνθήκες και 

.4 λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος που 
εφαρμόζονται, και αποφεύγονται όσο είναι πρακτικά δυνατό οι πράξεις και ενέργειες 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον. 

3. Ο πλοιοκτήτης, ο ναυλωτής ή η εταιρεία, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό ΙΧ/1, 
που χρησιμοποιούν το πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν πρέπει να εμποδίζουν ή 
περιορίζουν τον πλοίαρχο του πλοίου από την λήψη ή εκτέλεση οποιασδήποτε 
απόφασης η οποία, κατά την επαγγελματική του κρίση, είναι απαραίτητη για την 
ασφαλή ναυσιπλοΐα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 


Κανονισμός 35 

Κακή χρήση των σημάτων κινδύνου 

Η χρήση ενός διεθνούς σήματος κινδύνου, εξαιρουμένου του σκοπού ένδειξης ότι ένα 
άτομο ή άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο, και η χρήση κάθε σήματος που μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση με ένα διεθνές σήμα κινδύνου, απαγορεύεται. 


Γίνεται αναφορά στις Οδηγίες για τον Σχεδίασμά Ταξιδιού, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με 
την απόφαση Α. 893 (21) 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ V 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΠΑΓΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 

1. Στους παρόντες κανόνες : 

.1 Εποχή πάγων σημαίνει την ετήσια περίοδο μεταξύ της Ιό 1115 Φεβρουάριου 

και 1 ης Ιουλίου. 

.2 Περιοχή παγόβουνων που επιτηρείται από περιπολία πάγων σημαίνει τα 

νοτιοανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά όρια της περιοχής των παγόβουνων 
πλησίον των Μεγάλων Υφάλων της Νέας Γης. 

.3 Πορείες που διέρχονται μέσω των περιοχών παγόβουνων που επιτηρούνται 

από περιπολία Πάγων σημαίνει: 

.3.1 πορείες μεταξύ των λιμένων των Ακτών του Καναδά που βρίσκονται από την 

πλευρά του Ατλαντικού(περιλαμβανομένων των εσωτερικών λιμένων που 
προσεγγίζονται από τον Βόρειο Ατλαντικό μέσω του Οιιί οΓ (Υιηδο και των 
Στενών του Γάδοι) και των λιμένων της Ευρώπης, Ασίας, ή Αφρικής που 
προσεγγίζονται από τον Βόρειο Ατλαντικό μέσω ή βορείως των Στενών του 
Γιβραλτάρ (εκτός των πορειών που διέρχονται νοτίως των ακρότατων ορίων 
πάγου όλων των τύπων ). 

.3.2 πορείες μέσω του Ακρωτηρίου Ρέης , της Νέας Γης μεταξύ λιμένων των 
Ακτών του Καναδά που βρίσκονται από την πλευρά του Ατλαντικού 
(περιλαμβανομένων των εσωτερικών λιμένων που προσεγγίζονται από τον 
Βόρειο Ατλαντικό μέσω του Οιιί οί' Οαπεο και των Στενών του Γαδοί) 
δυτικώς του Ακρωτηρίου Ρέης , της Νέας Γης και των λιμένων των Ακτών 
του Καναδά που βρίσκονται από την πλευρά του Ατλαντικού βορείως του 
Ακρωτηρίου Ρέης, Νέα Γη. 

.3.3 πορείες μεταξύ Ατλαντικού και λιμένων των ακτών του Κόλπου των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (περιλαμβανομένων των εσωτερικών 
λιμένων που προσεγγίζονται από τον Βόρειο Ατλαντικό μέσω του Οιιί οί' 
Οιιηκο και των Στενών του Γάδοι) και των λιμένων της Ευρώπης, Ασίας, ή 
Αφρικής που προσεγγίζονται από τον Βόρειο Ατλαντικό μέσω ή βορείως 
των Στενών του Γιβραλτάρ (εκτός των πορειών που διέρχονται νοτίως των 
ακρότατων ορίων όλων των τύπων πάγου). 

.3.4 πορείες μέσω του Ακρωτηρίου Ρέης , της Νέας Γης μεταξύ Ατλαντικού και 
λιμένων των Ακτών του Κόλπου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
(περιλαμβανομένων των εσωτερικών λιμένων που προσεγγίζονται από τον 
Βόρειο Ατλαντικό μέσω του Οιιί ο Γ (2ιη$ο και των Στενών του Γαδοί) και 
λιμένων των Ακτών του Καναδά που βρίσκονται από την πλευρά του 
Ατλαντικού βορείως του Ακρωτηρίου Ρέης, Νέα Γη. 

.4 Ακρότατα όρια πάγου όλων των τύπων στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό 

καθορίζεται από μία γραμμή που συνδέει τα ακόλουθα σημεία: 


Α - 42° 23 \ 00Β, 59° 25200 Δ 
Β - 41° 23'. 00Β, 57° 00200 Δ 


Κ - 39°49200Β,41°00200 Δ. 
Λ - 40° 39200Β, 39° 00200 Δ.. 
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Γ - 40° 47'. 00Β, 55° ΟΟ'.ΟΟ Δ 
Δ-40° 077 00Β, 53° ΟΟ'.ΟΟ Δ 
Ε - 39° 18'. 00Β. 49° 39700 Δ 
ΣΤ - 38° 007 00Β,47° 35700 Δ 
Ζ - 37° 417 00Β. 46° 40700 Δ 
Η-38° 007 00Β. 45° 33700 Δ 
1-39° 057 00Β. 43° 00700 Δ 


Μ-41° 19700Β. 38° 00700 Δ.. 
Ν - 43° 00700Β, 37° 27700 Δ. 
Ξ - 44° 00700Β, 37° 29700 Δ. 
0-46° 00700Β, 37° 55700 Δ. 
Π-48° 00700Β, 38° 28700 Δ. 
Ρ - 50° 00700Β, 39° 07700 Δ. 

Σ - 51° 25700Β, 39° 45700 Δ.. 


.5 Διαχείριση και λειτουργία σημαίνει την συντήρηση, διοίκηση, και λειτουργία 

της Περιπολίας Πάγων, περιλαμβανόμενης της διασποράς των 
λαμβανόμενων από εκεί πληροφοριών. 

.6 Συνεισφέρουσα Κυβέρνηση σημαίνει την Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση που 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεισφέρει στις δαπάνες της περιπολίας 
πάγων σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες. 

2. Κάθε Συμβαλλόμενη που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις παρούσες υπηρεσίες τα πλοία 
της οποίας διέρχονται από την περιοχή των παγόβουνων κατά την περίοδο των πάγων 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεισφέρει στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής το μερίδιο που της αναλογεί από τις δαπάνες για την 
διαχείριση και λειτουργία της υπηρεσίας περιπολίας πάγων. Η συνεισφορά στην 
Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πρέπει να βασίζεται στην σχέση 
την οποία η μέση τιμή των ολικών χωρητικοτήτων των πλοίων της συνεισφέρουσας 
Κυβέρνησης διέρχονται μέσω της περιοχής των παγόβουνων που επιτηρείται από την 
Περιπολία Πάγων κατά τις προηγούμενες τρεις περιόδους πάγων έχει ως προς την 
συνδυασμένη ετήσια μέση τιμή των ολικών χωρητικοτήτων όλων των πλοίων που 
διέρχονται μέσω της περιοχής των παγόβουνων που επιτηρείται από την Περιπολία 
Πάγων κατά τις προηγούμενες τρεις περιόδους πάγων. 

3. Όλες οι συνεισφορές θα πρέπει να υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας την σχέση που 
περιγράφηκε στην παράγραφο 2 με την μέση πραγματική τιμή των ετήσιων δαπανών 
που κατεβλήθησαν από τις Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 
του Καναδά για την διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών περιπολίας πάγων κατά 
τα προηγούμενα τρία έτη. Αυτή η σχέση πρέπει να υπολογίζεται ετησίως, και να 
εκφράζεται σε όρους συνολικά και εφάπαξ καταβαλλόμενου ετησίου τέλους. 


4. Κάθε μία από τις συνεισφέρουσες Κυβερνήσεις έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί η να 
διακόπτει την συνεισφορά της, και οι άλλες ενδιαφερόμενος Κυβερνήσεις μπορεί να 
αναλάβουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν στα έξοδα.. Η συνεισφέρουσα 
Κυβέρνηση που επωφελείται του δικαιώματος αυτού πρέπει να συνεχίσει να είναι 
υπεύθυνη για την τρέχουσα συνεισφορά της μέχρι την 01 η Σεπτεμβρίου μετά την 
ημερομηνία της ειδοποίησης της πρόθεσης της για διαφοροποίηση ή διακοπή της 
συνεισφοράς. Για να κάνει χρήση του αναφερθέντος δικαιώματος θα πρέπει να 
ειδοποιήσει την έχουσα την διαχείριση Κυβέρνηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 
προαναφερθείσα 01 η Σεπτεμβρίου. 


5. 


Κάθε συνεισφέρουσα Κυβέρνηση πρέπει να γνωστοποιεί προς τον Γ ενικό Γ ραμματέα 
για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο οποίος πρέπει 
να ενημερώνει όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις. 
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6. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πρέπει να εφοδιάζει ετησίως 
κάθε συνεισφέρουσα Κυβέρνηση με μία δήλωση για τις συνολικές δαπάνες που 
κατεβλήθησαν από τις Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του 
Καναδά για την διαχείριση και λειτουργία της Περιπολίας Πάγων για το εν λόγω έτος 
και για το μέσον επί τοις εκατό ποσοστό συμμετοχής για τα προηγούμενα τρία έτη κάθε 
συνεισφέρουσας Κυβέρνησης . 

7. Η έχουσα την διαχείριση κυβέρνηση πρέπει να εκδίδει ετήσιους απολογισμούς όπου 
πρέπει να περιλαμβάνεται και δήλωση των δαπανών που κατεβλήθησαν από τις 
κυβερνήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες για τα τελευταία τρία έτη και την συνολική 
ολική χωρητικότητα των πλοίων που έκανε χρήση της υπηρεσίας τα τελευταία τρία 
έτη. Οι απολογισμοί θα είναι δημοσίως διαθέσιμοι. Εντός τριών μηνών μετά την λήψη 
της δήλωσης δαπανών, οι συνεισφέρουσες Κυβερνήσεις μπορούν να ζητούν 
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις καταβληθείσες δαπάνες για την διαχείριση 
και λειτουργία της Περιπολίας Πάγων. 

8. Οι παρόντες κανόνες τίθενται σε εφαρμογή αρχίζοντας από την περίοδο πάγων του 
2002 .” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Κανονισμός 1 - Ορισμοί 

8 Στην παράγραφο 8, η αναφορά “Χ/1.2” αντικαθίσταται από την “Χ/1”. 

Κανονισμός 3 - Απαιτήσεις ασφαλούς διαχείρισης 

9 Στο τέλος της υπάρχουσας παραγράφου 1, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

“Για τον σκοπό αυτού του κανονισμού, οι απαιτήσεις του Κώδικα να θεωρούνται ως 
υποχρεωτικές” . 

Κανονισμός 6 - Επαλήθευση και έλεγχος 

10 Στην υπάρχουσα παράγραφο 6.2, οι λέξεις “Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 3 αυτού του κανονισμού” διαγράφονται. 

11 Η υπάρχουσα παράγραφος 6.3 διαγράφεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ 
Κανονισμός 1 - Ορισμοί 

12 Η υπάρχουσα παράγραφος 1 αντικαθίσταται με την ακόλουθη: 

«Για το σκοπό αυτού του κεφαλαίου: 

1 Κώδικας Ταχυπλόων σκαφών, 1994 (1994 Η8(2 ('οάυ) νοείται ο Διεθνής Κώδικας 
Ασφαλείας για Ταχύπλοα Σκάφη που υιοθετήθηκε από τον Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας 
του Οργανισμού με την απόφαση Μ30.36(63), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον 
Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ 
και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου VIII της παρούσας Σύμβασης που 
αφοράς τις διαδικασίες τροποποίησης οι οποίες εφαρμόζονται στο Παράρτημα εκτός του 
κεφαλαίου I. 

2 Κώδικας Ταχυπλόων σκαφών, 2000 (2000 Η80 Οοάβ) νοείται ο Διεθνής Κώδικας 
Ασφαλείας για Ταχύπλοα Σκάφη, 2000 που υιοθετήθηκε από τον Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφαλείας του Οργανισμού με την απόφαση ΜδΟ.97(73), όπως μπορεί να τροποποιηθεί 
από τον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται 
σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου VIII της παρούσας 
Σύμβασης που αφοράς τις διαδικασίες τροποποίησης οι οποίες εφαρμόζονται στο 
Παράρτημα εκτός του κεφαλαίου I.» 

13 Η υπάρχουσα παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«3 Ταχύπλοο Σκάφος είναι ένα σκάφος ικανό να αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα, σε 
μέτρα ανά δευτερόλεπτο (ιυ/$), ίση ή μεγαλύτερη από: 


όπου: 

V - όγκος εκτοπίσματος που αντιστοιχεί στην ίσαλο γραμμή σχεδίασης (τη 3 ), 

εξαιρουμένων των σκαφών των οποίων η γάστρα υποστηρίζεται καθ’ ολοκληρία πάνω από 
την επιφάνεια του νερού σε κατάσταση μη εκτοπίσματος με αεροδυναμικές δυνάμεις που 
δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση σκάφους και επιφάνειας εδάφους κατά την κίνηση. 

14 Οι υπάρχουσες παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται ως παράγραφοι 4 και 5. 

15 Στην αναριθμημένη παράγραφο 5, στην παράγραφο .2, η τιμή «1%» αντικαθίσταται από την 

«3%». 
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Κανονισμός 2 - Εφαρμογή 

16 Στην παράγραφο 2, η ημερομηνία «1 Ιανουαρίου 1996» αντικαθίσταται από την «1 Ιουλίου 
2002» σε δύο θέσεις. 

Κανονισμός 3 - Απαιτήσεις για ταχύπλοα σκάφη 

17 Η υπάρχουσα παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«1 Παρά τις απαιτήσεις των κεφαλαίων I έως IV και των κανονισμών Υ/18, 19 και 20: 

.1 ένα ταχύπλοο σκάφος κατασκευασμένο την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 1996 αλλά πριν από 
την 1 Ιουλίου 2002 το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών, 1994 στο 
σύνολό του και το οποίο έχει επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί όπως προβλέπεται από τον Κώδικα 
αυτόν πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις των κεφαλαίων I έως IV και των κανονισμών 
ν/18, 19 και 20. Για το σκοπό του κανονισμού αυτού, οι απαιτήσεις αυτού του Κώδικα πρέπει να 
λαμβάνονται ως υποχρεωτικές. 

.2 ένα ταχύπλοο σκάφος κατασκευασμένο την ή μετά την 1 Ιουλίου 2002 το οποίο πληροί τις 
απαιτήσεις του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών, 2000 στο σύνολό του και το οποίο έχει επιθεωρηθεί 
και πιστοποιηθεί όπως προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τις 
απαιτήσεις των κεφαλαίων I έως IV και των κανονισμών ν/18, 19 και 20.» 



3902 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 

ΠΛΟΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ «Ρ») 

18 Τα υπάρχοντα τμήματα 5 και 6 διαγράφονται, και εισάγεται ένα νέο τμήμα 5, ως εξής : 


«5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΕΤΛΙΙ.Χ ΟΕ ΝΑ ΥΙϋΑ ΤΙΟΝΑΙ 8Υ8ΤΕΜ8 ΑΝ Ο Εζ)ΙΙΡΜΕΝΤ 


Είδος 

Ιίεηι 

Διατιθέμενα στο 
πλοίο ΑείιιαΙ 
Ρνονίαίοη 

1.1 

Διοπτηρία μαγνητική πυξίδα (*) 

Βίαηάανά ιηα%ηείίε εοιηραχχ (*) 


1.2 

Εφεδρική) μαγνητική πυξίδα (*) 

8ρανε ηιαρ,ηείίε εοηιρα$$ (*) 


1.3 

Γυροσκοπική) πυξίδα (*) 

Ογνο εοηιρααχ (*) 


1.4 

Επαναλήπτης πορείας γυροσκοπικής πυξίδας (*) 

Ογνο εοπιρα^α Ηεαάίιιρ, νερεαίεν (*) 


1.5 

Επαναλήπτης διοπτεύσεων γυροσκοπικής πυξίδας (*) 

Ογνο εοηιρα&α 1>βανίη% νερεαίεν (*) 


1.6 

Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης ή σύστημα ελέγχου τήρησης 
πορείας (*) 

Ηεαάίη% ον ίναεΚ εοηίνοί ςγχίεηι (*) 


1.7 

Ταξίμετρο ή διόπτρα (*) 

ΡεΙοηΐί ον εοηιρααίΐ 1>εανίη% άενίεε (*) 


1.8 

Μέσα διόρθοισης της πορείας και των διοπτεύσεων 

Μεαηε οΓοοπεοΐίπμ Ηεικίίπρ από βε&πημε 


1.9 

Συσκευή μετάδοσης πορείας (*) 

Τναηχιηίΐίίηξ Ηεαάίηξ άενίεε (ΤΗΌ) (*) 


2.1 

Ναυτικοί χάρτες / σύστημα πληροφοριών απεικόνισης 
ηλεκτρονικών χαρτών ( ΕΟϋΙδ) (**) 

ΝαιιίίεαΙ εΗανίί / εΐββίνοηίε εΗανί άί&ρίαν αηά ίη/οηηαίίοη χγαίβιη (ΈΟΟΙ5) 


2.2 

Συστήματα εφεδρείας για ΕΟϋΙδ 

ΒιιοΤ ιιρ υιτειημοπιοπίδ Γοι ΡΧ'ΠΙδ 


2.3 

Ναυτιλιακές εκδόσεις 

Ν&ιιΐϊοαΐ ριιόΐΐοαίϊοηδ 


2.4 

Συστήματα εφεδρείας για ηλεκτρονικές ναυτιλιακές εκδόσεις 

ΒαεΙ< ιιρ ανναηγεηιβηΐΗ/ον βίεείτοηϊε ηαιιίίεαΐ ριώΐίααίϊοηα 


3.1 

Δέκτης για παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ναυτιλίας ή σύστημα 
επίγειας ραδιοναυτιλίας (*)(**) 

Κεεείνεν/ον α §ΙοΒαΙ ηανίξαίίοη χαίεΙΙίίε αγαίβηι / ίεννβχίνϊαΙ ναάίο 
ηανί%αίίοη $γ8ίεηι (*)(**) 


3.2 

9 ΟΗΖ ΚΑϋΑΙΙ (*) 


3.3 

Δεύτερο Κυάατ ( 3 Οΐιζ / 9 ΟΗζ(**)) (*) 
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Εεεοηά Καάατ (3 ΟΙι: / 9 ΟΗ: (**)) (*) 


3.4 Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης συσκευής ΓίΐιΙει (ίΐιρίΐ) (*) 

Αιιίοηκιίίε πιάατ ρίοίίίηχ αίά (ΑΚΡΑ) (*) 


3.5 Βοήθημα αυτόματου ελέγχου πορείας (*) 

Αιιίοηκιίίε ίταεΜη% αίά (*) 


3.6 Δεύτερο βοήθημα αυτόματου ελέγχου πορείας (*) 

Εεεοηά αιιίοηκιίίε ίηαείείη^ αίά (*) 


3.7 Ηλεκτρονικό βοήθημα υποτύπτοσης (*) 

ΕΙεείτοηίε ρΙοίίίπ% αίά (*) 


4 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙδ) 

Αιιίοηκιίίε Ιάεηίίβεαίίοη Ενχίειη (ΑΙδ) 


5 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιόιού(νΠ)Κ) 

¥ογα%β ί)α/α Κεαοτάει· (VI) Κ) 


6.1 Συσκευή μέτρησης απόστασης και ταχύτητας ( μέσω του 

ύδατος) (*) 

Ερεβά αηά άίπίαηεε ιηεα$ιιΐΊΠ% άενίεε (ίΐν'οιιφ ίίιβ Μ’αίβΓ) (*) 


6.2 Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (υπεράνω του 

εδάφους στην προς πρώρα και στην εγκάρσια κατεύθυνση) (*) 
Ερεβά αηά άίαίαηεε ιηεααιιήηξ άενίεε (ονεν βίε ξτοιιηά ίη ίίιε 
βονννανά αηά αί^ατίΜρ άίνεείίοη) (*) 


6.3 Ηχοβολιστική) συσκευή (*) 

Εε1ιο-$οιιηάίη§ άενίεε (*) 


7.1 Ενδείκτες πηδαλίου, έλικας, ώσης βήματος και κατάστασης 

λειτουργίας (*) 

Κιιάάεη, ρηορεΙΙεν, ΐΡηιαί, ρίΐεΐι αηά ορεναίίοηαΐ ιηοάβ ίηάίεαίοι· 

(*) 


7.2 Ενδείκτης ρυθμού στροφής (*) 

Καίε οβίιιηι ίηάίεαίοτ· (*) 


8 Σύστημα λήψης ήχου (*) 

Εοιιηά νεεερίίοη αγαίειη (*) 


9 Τηλέφωνο θέσης πηδαλιουχίας ανάγκης (*) 

Τείερϊιοηε ίο βιηει^εηεν $ίεεΐΊηζ ρούίίοη (*) 


10 Φανός σημάτων ημέρας (*) 

Ο&γΙίμίιί δίμηαΐίημ Ιατηρ (*) 


11 Ανακλαστήρας ΚΑϋΑΚ. (*) 

Καάαη ηεβεείοι· (*) 


12 Διεθνής κοδδικας σημάτων 

ΙπίετπαίίοηαΙ €οάε ο/ ΕίρηαΕ 


(*) Εναλλακτικά μέσα για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής επιτρέπονται βάσει του 

Κανονισμού V/19. Στην περίπτωση εναλλακτικών μέσων, αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται. 

(*) Α Ιΐεπια/ίνε ιηεαηα ο/ ιηεε/ίηρ άιία νεφιίνειηεηί ανε ρεηηίίίεά ιιηάεν ΚεριιΙαίίοπ ν/19. Ιη εααε ο/ 
οίΐιεη ιηεαηχ, άιεγ αίιαίΐ 1>ε αρεείβιεά. 

(**) Να διαγράφεται, καταλλήλως - (**) ΰείείε, αα αρρτορηίαίε» 









3904 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ «Ε») 

19 Το υπάρχον τμήμα 3 και οι σχετικές με αυτό υποσημειώσεις διαγράφονται, και εισάγεται ένα 
νέο τμήμα 3, ως εξής : 


«3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΩΕΤΑΙΕΞ ΟΡ ΝΑ VIΟΑ ΤΙΟΝΑΙ 8Υ8ΤΕΜ8 ΑΝΩ ΕζΙΙΠΡΜΕΝΤ 



1.3 Γυροσκοπική πυξίδα (*) 
_ (}\τ<> €οιηρα$8 (*) _ 


1.4 Επαναλήπτης πορείας γυροσκοπικής πυξίδας (*) 

_ Ογτο αοηιρααα Τιεαάίηγ νερεαίεν (*) _ 

1.5 Επαναλήπτης διοπτεύσεων γυροσκοπικής πυξίδας (*) 

_ Ογτο αοηψαχχ ύβαηηχ ΓερεαΙεί' (*) _ 

1.6 Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης ή σύστημα ελέγχου τήρησης 
πορείας (*) 

_ ΙΙεαι/ίιιγ οτ ΙταεΡ εοηίτοί αγχίειη (*) _ 

1.7 Ταξίμετρο ή διόπτρα (*) 

_ ΡίΊυπιχ οι· εοιηρα$8 δεωιηγ άενίεε (*) _ 

1.8 Μέσα διόρθωσης της πορείας και των διοπτεύσεων 

_ Μ6&Π5 οΓ οοιτοοίίημ Ηοαιΐίπ» από όοιιηπμ^ _ 

1.9 Συσκευή μετάδοσης πορείας (*) 

Ί'ναηνηίΐΙίηίζ Ηβαάϊη% άενίεε (ΊΊΙΕ)) (*) 

2.1 Ναυτικοί χάρτες / σύστημα πληροφοριών απεικόνισης 

ηλεκτρονικών χαρτών ( ΕΟΟΙδ) (**) 

ΝαηίίεαΙ εΗατΙί / βίβείτοηϊε εΐιανί άίαρίαν αηά ίηίοηηαίίοη αναίεηι 
_ (ΕΟΡΙΞ) (**) _ ~ 

2.2 Συστήματα εφεδρείας για ΕΟϋΙδ 

_ ΒαεΡ ιφ ωταη^βηιβηί^ (ογ ΕΟΡΙ8 _ 

2.3 Ναυτιλιακές εκδόσεις 

_ ΝαιιΙίεαΙ ριώΗεαϋοηχ _ 

2.4 Συστήματα εφεδρείας για ηλεκτρονικές ναυτιλιακές εκδόσεις 

ΒαεΒ ιφ αιταηγεηιειιΐν {ογ εΐεείτοηίε ηαιιΐίεαΐ ριώΐίεαίίοηα 

3.1 Δέκτης για παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ναυτιλίας ή σύστημα 
επίγειας ραδιοναυτιλίας (*)(**) 

Κεεείνετ /ογ α ξΐούαΐ ηανίξαίίοη ααίεΐΐίίε αγαίεηι / ίβΓη>&ΙήαΙ ναάίο 
_ ηανίρα/ίοιι χγαίεηι (*)(**)_ 
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Αιιίοηιαίίβ ναάαν ρΐοίίίηρ αιά (ΑΚΡΑ) (*) _ 


Βοήθημα αυτόματου ελέγχου πορείας (*) 

Α ιιίοιηαΐίο ΙναοΕίηρ αιά (*)_ 


Δεύτερο βοήθημα αυτόματου ελέγχου πορείας (*) 

Εβοοηά αιιίοηιαίίο ίναβΜη% αιά (*)_ 


Ηλεκτρονικό βοήθημα υποτύπωσης (*) 

ΕΙβοίνοηίο ρΐοίίίηρ αιά (*)_ 


Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙ3) 
Αιιίοηιαίίο Ιάβηίίβοαίίοη Εγαίβιη (ΑΙ3) 


Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού(νϋΚ) 

Υογαρβ Ραία Κβοονάβν (ΥΡΚ) _ 


Συσκευή μέτρησης απόστασης και ταχύτητας ( μέσω του 
ύδατος)(*) 

>5 ’ρββά αηά άΕίυηοβ ιηβααιινίηρ ιΐβνίοβ (ίίινοιιβι ίίιβ ι ναίβν) (*) 


Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (υπεράνω του 
εδάφους στην προς πρώρα και στην εγκάρσια κατεύθυνση) (*) 
8ρββά αηά άίΜαηοβ ιηβαχιινίηξ άβνίοβ (ονβν ίίιβ ρνοιιηά ίη ίίιβ 
/οηνανά αηά αί\νανΙχΜρ άίνβοίίοη) (*) _ 


Ηχοβολιστική συσκευή (*) 
Εοίιο-Ηοιιηάίηρ άβνίοβ (*) 


Ενδείκτες πηδαλίου, έλικας, ώσης βήματος και κατάστασης 
λειτουργίας (*) 

Κιιάάβν. ρτορβΙΙβν, ΐάινιΐΗί, ρίίοίι αηά ορβναίίοηαΐ ιηοάβ ίηάίβαίον 

(V _ 


Ενδείκτης ρυθμού στροφής (*) 

Καίβ ο/ ίιινη ίηάίβαίον (*) 


Σύστημα λήψης ήχου (*) 
Εοιιηά Γβοβρίίοη \\>\ίβιη (*) 


Τηλέφωνο θέσης πηδαλιουχίας ανάγκης (*) 
ΤβΙβρ/ιοηβ ίο βηιβννβηον χίββνίηΰροαίίίοη (*) 


Φανός ση μάτων η μέρας (*) 

ϋ&νΊίμΙιΙ δί§η&1ίη§ Ιειιηρ (*) 


Ανακλαστήρας ΚΑϋΑΚ (*) 
Καάαν νββββίον (*) 


Διεθνής κώδικας σημάτων 
ΙηίβτηαίίοηαΙ Εοάβ ο/ΕίξηοΙα 


(*) Εναλλακτικά μέσα για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής επιτρέπονται βάσει του 

Κανονισμού ν/19. Στην περίπτωση εναλλακτικών μέσων, αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται. 
(*) Αΐίβνηαίίνβ ηιβαηβ ο /ιηββίίηρ ίίιίϊ νβφιίνβιηβηί ανβ ρβηηίίίβά ιιηάβν ΚβριιΙαίίοη ν/19. Ιη οα\β ο/ 
οίίιβν ιηβαη,Ί, ίίιβγ ,^ίιαίΐ ίιβ κηβοίίίβά. 


(**) Να διαγράφεται, καταλλήλως - (**) Ββίβίβ, αν αρρνορνίαίβ » 
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Άρθρο Δεύτερο 
Κυρώσεις 

Στους παραβάτες του διατάγματος αυτού, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή 
πειθαρχική ευθύνη, επιβάλλονται και οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/73 
(ΦΕΚ261 Α71973). 


Άρθρο Τρίτο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 


Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2005 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ: νννννν.βΐ.ςι- 


ΡΑΧ 210 52 21 004 

Θ-ΓΠ3ΪΙ: \Λ/θ6ΐΤΊ35ΐ:βΓ @ 01-9Γ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


(2410) 597449 
(26610) 89 122 
(26610) 89 105 
(2810) 300 781 
(22510) 46 654 
(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 6υιτ>, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυπο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυιΌ ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α" 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α" 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β" 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β" 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ" 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. &Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ" 

3μηνιαίο 

60 




• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοπι και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θογο προσαυξανόμενη κατά 

1 θυΓΟ ανά 50 σελίδες. 






• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 βυΓΟ ανά έτος. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: 

τηλεφωνικά : 210-4071010, ίοχ: 210 - 4071010 ϊπΙθγπθΙ 

ΙιΙΙρ://νννννν.θ1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙβιτιβΙ 


Α" (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β" (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ" (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ" (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεωνΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


> Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά 
ταχυδρομικά έξοδα. 

> Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή 
προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 θυπο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το 
τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 θυπο. 


' Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
καιτο ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίθίτίθΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ . 

' Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 Ιην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00" 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






























